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INTRODUCTION 

The effects of rotor downwash on helicopter fuselage aerodynamic characteristics 
were investigated in the Langley V/STOL tunnel. A rotor model for generating the down- 
wash was mounted close to each of three fuselage models. The main report presents 
the force and moment data in both graphical and tabular form and the pressure data in 
graphical form. This supplement presents the pressure data in tabular form. Each run 
or parameter sweep is identified by a unique run number. The data points in each run 
are identified by a point number. The pressure data can be matched to the force data by 
matching the run and point number. 

SYMBOLS 

The symbols used in the tabulation are defined as follows: 

ALPHA fuselage angle of attack, deg (see fig. 1, main text) 

BETA fuselage angle of sideslip, deg (see fig. 1, main text) 

BODY pressure coefficient on left-hand side of body (fuselage) 

LHS 

BODY pressure coefficient on right-hand side of body (fuselage) 

RHS 

BOTT pressure coefficient on center line of fuselage bottom 
C/L 


Measured pressure - Free- stream static pressure 
Free-stream dynamic pressure 


Cp pressure coefficient, 




V 


PYLON pressure coefficient on left-hand side of the rotor pylon 
LHS 


PYLON pressure coefficient on right-hand side of rotor pylon 
PUS 


TOP pressure coefficient on center line of fuselage top 

C/L 


UPPER pressure coefficient on left-hand upper flank of top of fuselage 

FLANK 

LHS 


UPPER pressure coefficient on right-hand upper flank of top of fuselage 

FLANK 

RHS 


X/L position of pressure orifice in fraction of fuselage length 




Details of the model and the location of pressure orifices are presented in figure 2 
and table I of the main report. 


PROGRAM USTDSfG 


The data are presented as follows: 
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.85C 

.62 

-.81 

-.77 

-.16 




RUN 

4 

ALPHA 

-.0 



POINT 

101 

8ETA 

30.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

8UTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.03 

.03 

.03 

.03 



.020 

-1.17 

.BO 

-.56 

-.87 



.050 

.061 

-.49 

.61 

-.98 




.100 

-.37 

.48 

-1.18 

-1.46 



-160 

-.25 

.39 

-1.14 

-1.50 



.200 

-.23 

.33 

-1.12 

-1.26 



.240 



-I.IO 




.250 

-257 

-.27 

.27 

-1.08 

-.72 



.2a7 





-2.05 

.53 

.277 

.287 



-1.36 


-2.21 

.10 

.303 

-.28 

.20 

-1.53 

-.67 

-1.73 

.06 

.350 

-.28 

• 16 

-1.37 

-.65 

-1.32 

-.02 

.400 

-.34 

.07 

-.77 

-,9a 

-1,17 

-.06 

.450 

-.34 

.03 


-.97 

-.34 

-.22 

.490 

-.30 

-.01 

-.25 

-.72 



.515 

-.05 

.20 

-.13 

-.67 



.550 

-1.32 

.13 

.0 3 

-.42 



• 600 

-.36 

.14 

-.06 

16 



.700 

-.29 

.10 

-.36 

-.35 



.840 

.850 

-.32 

.09 

-.74 

.07 





4 



KUN 

4 

ALPHA 

-.1 



KUN 

4 

ALPHA 

-.1 



HLillMT 

102 

6ETA 

o 

o 



POINT 

103 

BETA 

o 

o 



X/t 

dUOV 

BODY 

TOP 

BOTT 

PVLCN 

PYLON 

X/L 

BODY 

BUOY 

TUP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KMS 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.67 

-.67 

-.67 

-.07 



0.000 

-1.44 

- 1.44 

-1.44 

-1.44 



.020 

-i.il 

.96 

-1.19 

-1.49 



.020 

-1.40 

.97 

-1.91 

-2.23 



.030 



-1.90 




.050 



-2.78 




.Ool 

-.5 1 

.80 





.061 

-.47 

.93 





-iOO 

-.36 

.70 

-1.93 

-2.31 



.100 

-.43 

.B6 

-2.66 




. loO 

-.29 

.60 

-1.69 

-2.33 



.160 

-.39 

.79 

-2.04 

-3.23 



.200 

-.32 

.36 

-1.65 

-1.94 



.200 

-.43 

.74 

-1.79 

-2.69 



.240 



-1.58 




.240 



-1.93 




.2 30 

-.41 

.49 


-1.13 



.250 

-.66 

.68 


-1.56 



.237 



-1.55 




.257 



-1.90 




.267 





-2.C2 

.43 

.267 





-1.68 

.14 

.277 



-1.60 




.277 



-1.32 




.267 





-2.05 

.34 

.287 





-1.52 

.44 

-30J 

-.46 

.43 

-1.65 

-.98 

-1.83 

-24 

-303 

-.84 

.63 

-1.41 

-1.31 

-1.55 

.40 

.430 

-.30 

.36 

-I.IC 

-1.19 

-1.22 

.17 

.350 

-.86 

.54 

-.92 

-2.41 

-1.12 

.33 

.400 

-.62 

.25 

-.63 

-1.68 

-.91 

.09 

.400 

-1.08 

.44 

— . 68 

-2.C8 

-.82 

• 24 

.450 

-.66 

-19 


-1.27 

-.39 

-.22 

.430 

-1.02 

.37 


-1. 75 

-.59 

-.29 

.490 

-.33 

.06 

-.43 

-1.07 



.490 

-.75 

-23 

-.46 

-1.17 



.313 

-.22 

.24 

-.24 

- .73 



.513 

-.48 

.32 

-.37 

-.86 



. 330 

-.36 

.18 

-.25 

-.45 



.550 

-l.U 

.26 

-.62 

-.56 



.600 

-.4^ 

.19 

-.43 

-.46 



.600 

-.67 

.26 

-.95 

-.43 



. 700 

-.49 

.14 

-1.07 

-.23 



.700 

-1.23 

.14 

-2.06 

-.24 



. »40 

-1.33 

.13 

-1 .11 




.840 

-1.62 

.26 

-1.42 




.630 




-.00 



.850 




-.09 




RUN 

4 

ALPHA 

-.0 



RUN 

4 

ALPHA 

.0 



POINT 

104 

BETA 

70.0 



POINT 

105 

BETA 

80.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLUN 

X/L 

BODY 

600Y 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1.000 

-1.02 

-1.02 

-1.02 

-1.02 



0.000 

-1.00 

-l.OO 

-1.00 

-1.00 



• 020 

-.95 

.63 

-1.49 

-1.40 



.020 

-.73 

.35 

-.91 

-.82 



.050 



-1.79 




.050 



-1.47 




^061 

-.87 

.95 





.061 

-.78 

.64 





'.ioo 

-.88 

.99 

-.91 

-.91 



.100 

-.80 

.94 

-.84 

-.78 



^ 160 

-.90 

.99 

-1.02 

-.90 



.160 

-.83 

.96 

-1.04 

-.83 



. 200 

-.91 

.98 

-1.03 

-.91 



.200 

-.82 

1.00 

-1.01 

-.83 



• 240 



-.98 




.240 



-.94 




.250 

-.89 

.96 


-.89 



.250 

-.83 

.99 


-.80 



.25/ 



-.98 




.257 



-.93 




• 267 





-.82 

-.32 

.267 





-.72 

-.71 

.277 



-.86 




.277 



-.80 




.287 





-.82 

-50 

.287 





-.70 

.47 

.303 

-.90 

.92 

-.80 

-.87 

-.84 

-54 

.303 

-.80 

.99 

-.72 

-.81 

-.71 

.57 

.350 

-.85 

.87 

-.79 

-.89 

-.82 

.55 

.350 

-.74 

.97 

-.66 

-. 76 

-.69 

.65 

.400 

-.84 

.79 

-.79 

-.88 

-. 77 

.49 

.400 

-.68 

.92 

-.66 

-.73 

-.62 

.64 

.450 

-.74 

.70 


-.92 

-.64 

-.13 

.450 

-.59 

.85 


-.65 

-.54 

.08 

.490 

-.70 

.52 

-.71 

-.80 



.490 

-.60 

.70 

-.58 

-.t»3 



.513 

-.67 

.38 

-.72 

-.81 



.515 

-.39 

-51 

-.73 

-.59 



,350 

-.56 

.27 

-1.60 

- .60 



.350 

-.69 

.37 

-1.89 

-.61 



.600 

-.79 

.22 

-2.38 

-.54 



.600 

-1.08 

.35 

-2.62 

-.56 



. 700 

-1.49 

.34 

-1.27 

-.88 



.700 

-1.27 

.45 

-1.23 

-l.li 



.840 

-.80 

.61 

-.79 




.840 

-.75 

-72 

-.77 




.850 




-.12 



.850 




-.12 




KUN 

4 

ALPHA 

.0 



POINT 

106 

BETA 

90.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.87 

-.87 

-.87 

-.87 



.020 

-.73 

.06 

-.81 

-.71 



.050 

.061 

-.75 

.66 

-1.24 




.100 

-.80 

.80 

-.90 

-.76 



• 160 

-.81 

.91 

-1. 10 

-.79 



.200 


.95 

-.99 

-.72 



• 240 

• 250 

-.72 

.97 

-1.04 

-.70 



.257 



0 

1 




.267 





-.60 

-L.U 

.277 

-287 



-.74 


-.59 

.36 

.303 

-.71 

.99 

-.62 

-.69 

-.56 

.34 

.350 

-.61 

1.00 

-.54 

-.67 

-.55 

.71 

.400 

-.58 

• 99 

-.52 

-.66 

-. 58 

.73 

.450 

-.59 

.95 


-.63 

-.50 

.24 

• 490 

-.61 

• 84 

-.58 

-.61 



.515 

-.65 

.59 

-1.32 

-.67 



.550 

-.99 

.45 

-1.76 

-.67 



• 600 

-1.21 

• 50 

-1.31 

-.74 



• 700 

-.80 

• 59 

-.75 

-.75 



.840 
• 850 

-.78 

.77 

* ♦ 76 

-.13 




5 



kON 

b 

ALPHA 

.0 



kUN 

5 

ALPHA 

10.2 



f'Ltiwr 

135- 

d£7A 

-.1 



PO/NT 

136 

HETA 

-.1 



. A/L 

6UUV 

bUOY 

TOP 

60TT 

PYLCN 

PYLON 

X/L 

800 Y 

BODY 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

kHS 


LHS 

kHS 

C/L 

L/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.90 

.90 

• 90 

.90 



0.000 

.93 

.93 

• 93 

.93 



.0^0 

-.Zi 

-.20 

.30 

.12 



.020 

-.21 

-.19 

.04 

.36 



.050 



.04 




.050 



-.14 




.061 

-.10 

-. 10 





.061 

13 

-.10 





.100 

-.10 

-.12 

-.08 

-.06 



.100 

-.14 

-.14 

-.19 

.09 



- 160 

-.13 

-.14 

- .06 

-.10 



*160 

-.15 

-.15 

-.12 

.01 



.4i00 

-.12 

-. 15 

-.03 

-.24 



.200 

13 

-.16 

-.08 

-.17 






-.06 




• 240 



-.08 




.^bQ 

-.13 

-.20 


-.14 



.250 

-.14 

1 

• 

o 


-.09 






-.07 




.257 



-.09 









-. 60 

-.97 

.267 





-.67 

-.01 

.27 1 



19 




.277 



-.22 




.267 





-.85 

-.76 

.287 





-.60 

-.63 

.jOi 

-.17 

-. 16 

-.21 

-.11 

-.34 

-.3/ 

.303 

-.17 

-.17 

-.29 

-.08 

-.34 

-.34 

. 3!>0 

-.16 

-.16 

-.17 

-.10 

-.23 

-.24 

.350 

-.16 

-.18 

-.10 

-.08 

-.21 

-. 19 

.^00 

-.19 

-.la 

-.17 

-.12 

20 

-.21 

.400 

-.20 

-.20 

-.09 

-.11 

-.16 

-. 15 

.<»!>0 

-. U 

-.11 


-.lb 

-.04 

-.0/ 

.450 

-.13 

-.14 


-.22 

.00 

-.01 

.‘♦SO 

-.07 

-.05 

-.01 

-.02 



• 490 

-.06 

-.05 

-.00 

- .05 



. t>lb 

.0** 

.04 

.01 

-.01 



• 515 

• 12 

• 13 

.46 

- .03 



. t>bO 

.09 

.06 

.33 

-.02 



.550 

-.21 

-.02 

.41 

-.03 



.600 

.O'* 

.03 

. 19 

-.02 



.600 

.02 

.02 

.15 

-.02 



. 700 

-.03 

-.03 

-.01 

-.02 



.700 

-.02 

-.02 

-.04 

-.02 



. a*tO 

-.04 

-.04 

-.03 




• 840 

-.02 

-.03 

-.03 




. 6bu 




-.04 



.850 




-.05 




kUN 

5 

ALPHA 

5.1 



RUN 

5 

ALPHA 

.0 



POINT 

137 

BETA 

-.1 



POINT 

136 

BETA 

-.1 



A/L 

6U0Y 

BODY 

TOP 

BQTT 

PYLCN 

PYLON 

X/L 

BUOY 

BUOY 

TUP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.ooo 

.93 

.93 

.93 

.93 



0.000 

.90 

.90 

• 90 

.90 



.020 

-.16 

-.21 

.19 

.25 



• 020 

-.22 

-.21 

.34 

.10 



.050 



-.05 




• 050 



.04 




.06i 

-. 10 

-. 10 





.061 

-.11 

-.10 





. ICO 

-.11 

-.13 

-.13 

-.01 



• LOO 

-.11 

12 

-.08 

-.07 



. 160 

-.13 

-.13 

-.09 

-.06 



.160 

-.12 

-.13 

-.06 

-.11 



.200 

-.12 

-.14 

- .06 

-.23 



• 200 

-.13 

-.14 

-.02 

-.26 



.240 



-.06 




.240 



-.02 




.250 

-.14 

-.19 


-.12 



.250 

-.14 

-.20 


-.15 



.257 



-.06 




.257 



-.02 




.267 





71 

-.91 

.267 





-.75 

-.93 

.277 



-.20 




.277 



-.18 




.26/ 





-.65 

- .60 

.287 





-.82 

-.78 

. 30 J 

-.16 

17 

-.23 

-.1 1 

-.33 

- .36 

.303 

-.16 

-.18 

-.19 

-.12 

-.34 

-.37 

. 350 

-.16 

-.17 

-.14 

-.10 

-. 22 

-.22 

.350 

16 

-.17 

-.16 

-.11 

-.23 

-.23 

.'•00 

-.19 

-.16 

14 

-.13 

-.17 

-.16 

.400 

-.19 

-.18 

-.17 

-.13 

-.19 

-.20 

. 450 

-.12 

-.12 


-.2 1 

-.02 

-.04 

• 450 

-.12 

-.12 


-.20 

-.05 

-.07 

.'•SO 

-.04 

-.02 

-.02 

-.05 



.490 

-.07 

-.05 

-.01 

-.06 




.11 

.12 

.40 

-.03 



.515 

• 04 

.04 

• 00 

-.02 



.550 

.02 

.00 

.38 

-.02 



.550 

-.23 

.06 

.30 

-.02 



.600 

.03 

.03 

. 16 

-.02 



• 600 

.03 

.03 

.16 

-.01 



. 700 

-.02 

-.01 

-.02 

-.03 



.700 

-.03 

-.02 

-.01 

-.02 



. 640 

-.03 

-.04 

-.03 




• 840 

-.04 

-.05 

-.03 




. 650 




-.05 



• 650 




-.04 




RUN 

5 

ALPHA 

-5.0 



RUN 

5 

ALPHA - 

10.0 



PUINT 

139 

BETA 

-.1 



POINT 

140 

BETA 

-.1 



X/L 

BODY 

000V 

TOP 

BQTT 

PYLCN 

PYLON 

X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.82 

.82 

.82 

.82 



0.000 

.73 

• 73 

.73 

.73 



.020 

-.27 

-.22 

.43 

-.03 



.020 

-.35 

-.27 

.57 

-.16 



.050 



.15 




.050 



• 26 




.061 

-.14 

-.13 





• 061 

-.18 

-. 16 





.100 

-.13 

-.14 

-.02 

-.13 



• 100 

-.15 

-.16 

.07 

-. 19 



. 160 

-.14 

-.15 

-.03 

-.16 



• 160 

-.17 

-.17 

• 02 

-.20 



.200 

-.14 

-.16 

.00 

-.27 



.200 

-.16 

-.18 

• 03 

-.30 



. 240 



.00 




• 240 



.04 




.250 

-.17 

-.22 


-.18 



• 250 

-.19 

-.24 


-.15 



.257 



o 

0 

1 




.257 



.03 




.267 





-. 11 

-.91 

.267 





-.76 

-l.Ol 

.277 



-.17 




.277 



-.14 




. 287 





-.92 

-.86 

.287 





-.86 

-. 85 

. 30 i 

-.10 

-.19 

-.20 

-.12 

-.34 

-.39 

• 303 

-.21 

-.20 

-.19 

-.12 

-.34 

-.38 

.350 

-.16 

-.17 

-.17 

-.10 

-.24 

-.26 

.350 

-.18 

-.19 

-.17 

-.09 

-.24 

-.26 

.400 

-.18 

-.18 

-. 19 

-.11 

-.22 

-.23 

• 400 

-.20 

-.20 

-.20 

- .09 

-.24 

-.25 

.450 

-.12 

-.11 


-.15 

-.C7 

-.10 

• 450 

-.13 

-.12 


-.13 

-.09 

-.12 

.490 

-.05 

-.04 

-.02 

-.00 



• 490 

-.06 

-.05 

-.03 

-.01 



.515 

.05 

.07 

• 00 

.00 



• 515 

.12 

.12 

-.02 

-.01 



.550 

.07 

.08 

. 14 

-.01 



.550 

-.24 

• 08 

.11 

-.02 



.600 

.03 

.03 

.15 

-.01 



• 600 

.01 

• 01 

• 09 

-.02 



. 700 

-.05 

-.05 

-.01 

-.02 



• 700 

-.07 

-.08 

-.03 

-.02 



.640 

-.05 

-.07 

-.03 




• 84C 

-.08 

-. 12 

-.03 




.850 




-.04 



• 850 




-.05 




6 




RUN 

5 

alpha 

• 1 



POINT 

161 

BETA 

-.1 



X/L 

800 Y 

BODY 

TOP 

BOIT 

PYLtN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.89 

.89 

.89 

.89 



.020 

-.21 

-.22 

.30 

.10 



.0!»0 



.03 




.061 

-.11 

-. 10 





. LOO 

-.u 

-.13 

-.08 

-.08 



.160 

-.13 

-.16 

-.06 

-.11 



.200 

-.12 

-.15 

-.02 

-.26 



• 2^0 



-.01 




.2!>0 

-.15 

-.21 


-.15 



.257 



-.01 




.267 





-.78 

-.95 

.277 



-.18 




.207 





-.83 

-.79 

.30 i 

-.16 

-.18 

-.19 

-.12 

-.36 

-.36 

.350 

-.16 

-.17 

-.16 

-.11 

-.23 

-.26 

.600 

-.18 

-.19 

-.16 

-.12 

-.20 

-.20 

.650 

-.12 

-.12 


-.18 

-.06 

-.07 

.690 

-.07 

-.07 

-.00 

-.02 



.515 

.03 

.03 

.00 

-.01 



.550 

.08 

.07 

.32 

-.02 



.600 

.03 

.03 

.18 

-.01 



.700 

-.03 

-.03 

-.01 

-.02 



.860 

-.06 

-.05 

-.02 




.850 




-.06 




KUN 

6 

ALPHA 

.0 



RUN 

6 

ALPHA 

10.2 



POINF 

166 

BETA 

10.0 



POINT 

165 

BETA 

10. 0 



X/L 

OOUY 

BODY 

TOP 

BUTT 

PYLCN 

PYLUN 

X/L 

BUOY 

B 03 Y 

TOP 

BOIT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.75 

.75 

.75 

.75 



0.000 

.76 

• 76 

• 76 

.76 



.020 

.15 

-.56 

.26 

.03 



.020 

.20 

-.51 

-.05 

.28 



.050 



-.10 




.050 



-.28 




.061 

.11 

-.26 





.061 

.11 

-.27 





.100 

.06 

-.23 

-.21 

-.23 



.100 

.03 

-.26 

-.36 

-.07 



. 160 

.01 

-.21 

-.2 C 

-.29 



.160 

-.01 

-.23 

-.26 

-.15 



.200 

-.03 

-.20 

-.16 

-.39 



.200 

-.02 

-.21 

-.22 

-.29 



.260 



-.15 




.260 



-.22 




.250 

-.05 

-.26 


-.25 



. -250 

-.06 

-.25 


-.17 



.257 



-. 16 




.257 



-.22 




.26/ 





12 

- l .5 o 

.267 





-.06 

- I.IO 

.277 



-.6 C 




-277 



-.63 




.287 





-.35 

-.90 

.287 





-.36 

-.92 

.30 i 

-.IC 

-.18 

-.63 

-.20 

-.23 

-.69 

.303 

-.09 

-.20 

-.61 

-.17 

-.26 

-.56 

.^50 

-.12 

-.17 

-.65 

-.17 

-.20 

-.30 

.350 

-.13 

-.19 

-.67 

-.16 

-.21 

-.22 

.600 

-.17 

-.16 

-.56 

-.22 

-.21 

-.20 

.600 

-.17 

-.19 

-.63 

-.20 

-.19 

-.17 

.650 

-.16 

-.10 


-.27 

-.ca 

-.16 

-650 

-.13 

-.16 


-.32 

-.03 

-.05 

.690 

-.09 

-.06 

-.01 

-.17 



.690 

-.06 

-.08 

-.05 

-.26 



.515 

.06 

.06 

-.02 

-.16 



.515 

. Id 

• 03 

.35 

-.23 



.550 

.09 

.07 

. 17 

-.15 



-550 

-.21 

-.08 

.23 

-.28 



.600 

,01 

-03 

.03 

-.12 



.600 

.05 

-.05 

.09 

-.28 



. ?00 

-.05 

-.06 

-.08 

-.07 



• 700 

.00 

-.12 

-.07 

-.30 



.660 

-.05 

-.08 

-.05 




• 660 

-.01 

-.20 

-.06 




.6 50 




-.07 



.850 




-.25 




KUN 

6 

ALPHA 

5.1 



RUN 

6 

ALPHA 

-.0 



PUlNT 

166 

BETA 

10. 0 



POINT 

167 

BETA 

10. 0 



X/L 

BUOY 

BUOY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLUN 

X/L 

BOOY 

BODY 

TUP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1.000 

.78 

.78 

.78 

.78 



0.000 

.76 

.76 

.76 

.76 



.020 

.19 

-.56 

.08 

.13 



.020 

.17 

-.58 

• 21 

.03 



.050 



-.19 




.050 



-.12 




.061 

.11 

-.26 





.061 

.12 

-.27 





. 100 

.05 

-.23 

-.28 

-.15 



.100 

-07 

-.26 

-.23 

-.25 



.160 

.01 

-.21 

-.26 

-.21 



• 160 

-.01 

-.21 

-.21 

-.30 



.200 

-.01 

-.19 

-.21 

-.35 



.200 

-.02 

-.20 

-.19 

-.63 



.260 



-.22 




.260 



-.18 




.250 

-.06 

-.26 


-.23 



-250 

-.06 

-.27 


-.22 



.257 



-.22 




.257 



-. 19 




. 267 





-. 11 

-1.63 

.267 





-.09 

-1.51 

.^77 



-.65 




.277 



-.61 




.287 





-. 36 

— « 86 

• 287 





-.36 

-.87 

.303 

-.09 

-.18 

-.66 

-.20 

-.22 

-.66 

.303 

-.11 

-.18 

-.66 

-.20 

-.21 

-.69 

.350 

-.12 

-. 16 

-.57 

-.18 

-.20 

-.26 

.350 

-. 13 

— • 1 .^ 

-.62 

-.19 

-.20 

-.30 

.600 

-.17 

-.16 

-.56 

-.22 

19 

-.21 

.600 

-.18 

— • 16 

-.60 

-.22 

-.20 

-.26 

.650 

-.12 

-.10 


-.32 

-.06 

-.08 

.650 

-.13 

-.10 


-.29 

-.07 

-.15 

.690 

-.08 

-.07 

-.03 

-.23 



.690 

-.09 

-.06 

-.02 

-.16 



.515 

.07 

.01 

.01 

-.25 



.515 

.05 

.06 

-.02 

-.17 



.550 

.08 

.01 

• 15 

-.28 



.550 

-.20 

. 06 

• 17 

-.15 



.600 

.05 

.00 

.06 

-.25 



• 600 

• 03 

.03 

• 03 

-.13 



.700 

-.01 

-.05 

-.08 

-.23 



.700 

-.03 

-.02 

-.08 

-.08 



• 860 

-.02 

-.10 

-.06 




• 860 

-.02 

-.07 

-.06 




.850 




-.15 



.850 




-.07 




7 


KUN 

6 

ALPHA 

-5.1 



RUN 

6 

ALPHA - 

10.1 



POINT 

148 

BETA 

lO.O 



POINT 

149 

BETA 

10.0 



X/L 

6UUV 

BODY 

TOP 

BOTT 

PVLCN 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LMS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.69 

.69 

.69 

• 69 



0.000 

.58 

.56 

.58 

.56 



.020 

.11 

-.63 

• 34 

-.14 



.020 

.03 

-.69 

.45 

-.24 



.050 



.OC 




• 050 



.13 




.061 

.07 

-.29 





.061 

.04 

-.31 





. 100 

.03 

-.25 

-. 14 

-.28 



.100 

.01 

-.27 

-.06 

-.32 



.160 

-.04 

-.22 

-.15 

-.32 



• loO 

-.03 

-.23 

-.09 

-.36 



.200 

-.04 

-.20 

-. 13 

-.44 



• 200 

-.05 

-.22 

-.08 

-.42 



.2<»0 



-.14 




.240 



-.06 




.250 

-.08 

-.27 


-.25 



.250 

-.09 

-.29 


-.25 



.257 



-. 14 




.257 



-.07 




.267 





-. 13 

-1.60 

.267 





-.09 

-1.63 

.277 



-.36 




• 277 



-.25 




.287 





-.35 

-.94 

.287 





-.31 

-.94 

. 303 

-.12 

-.19 

-.41 

-.20 

-. 20 

-.52 

.303 

-.15 

-.19 

-.32 

-.20 

-.18 

-.56 

.350 

-.14 

-.16 

-.38 

-.18 

19 

-.35 

.350 

-.15 

-.17 

-.35 

-.17 

-.18 

-.36 

• <i00 

-.19 

-.16 

-.42 

-.19 

22 

-.31 

• 400 

-.19 

-. 16 

-.39 

-.19 

-.21 

-. 34 

.450 

-.15 

-.09 


-.27 

-.12 

-.22 

.450 

-.14 

-.09 


-.32 

-.17 

-.20 

.490 

-.09 

*.05 

-.04 

-.13 



.490 

-.09 

-.05 

-.07 

-.16 



. 513 

.06 

.04 

-.03 

-.10 



.515 

.12 

.04 

-.04 

-.10 



. 550 

.08 

.07 

.14 

-.09 



.550 

-.18 

• 08 

.10 

-.07 



.600 

.01 

.04 

.05 

-.06 



.600 

• 02 

-.00 

.0 7 

-.03 



.700 

-.04 

-.05 

-.07 

-.05 



.700 

-.03 

-.12 

-.10 

-.Oh 



.840 

-.03 

-.09 

-.08 




• 840 

-.01 

-.12 

-.15 




.650 




-.05 



.650 




-.07 




KUN 

6 

ALPHA 

-.0 



PulrvT 

150 

BETA 

10. 0 



X/L 

80UY 

dUOY 

TOP 

BUTT 

PYLCN 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.76 

.76 

.76 

.76 



.OcO 

.15 

-.56 

.21 

.05 



.050 

.061 

.09 

-.26 

-.08 




. 100 

.05 

-.23 

-.2C 

-.24 



. 160 

.00 

-.21 

-.20 

-.27 



. 200 

-.03 

-.19 

19 

-.40 



. 240 



-.20 




.250 

-.06 

-.27 


-.24 



.257 



19 




. 267 
.277 



-.42 


15 

-1.54 

.287 





-.37 

-.90 

. 303 

-.10 

-.17 

-.45 

-.20 

-. 22 

-.49 

.350 

-.13 

-.15 

-.40 

-.18 

-. 20 

-.30 

.hOO 

-.17 

-.15 

-.53 

-.22 

-.21 

-.20 

.450 

-.13 

-.09 


-.30 

-.08 

-.15 

.490 

-.08 

-.06 

-.02 

-.17 



.515 

• 05 

.05 

-.0 1 

-.16 



. 550 

. 10 

.07 

.19 

15 



.t>00 

• 03 

.04 

.03 

-.10 



. 700 

-.03 

-.02 

-.08 

-.07 



. b40 
.650 

-.03 

-.06 

-.05 

-.06 




n.UN 

7 

ALPHA 

.0 



RUN 

7 

ALPHA 

10.2 



PU INT 

153 

BETA 

'20.0 



PUINT 

154 

BETA 

20.0 



X/L 

OiJUV 

dUOY 

TOP 

BUTT 

pylon 

PYLUN 

X/L 

BOUY 

BU3 Y 

TUP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.OOJ 

• 40 

.40 

.40 

.40 



0.000 

• 41 

• 41 

.41 

.41 




.50 

-.81 

-.12 

-.32 



.020 

• 54 

-.82 

-.34 

-.07 



.C50 



-.47 




• 050 



-.67 




.061 

.34 

-.38 





• 06 1 

.35 

-.39 





. 100 

• ^6 

-.30 

-.57 

-.67 



.100 

.27 

-.32 

-.70 

-.56 



. loD 

.20 

-.24 

-.57 

-.74 



• 160 

.19 

-.27 

- .65 

-.65 



. 200 

.15 

-.21 

-. 54 

-.8C 



.200 

• 16 

-.25 

-.65 

-.72 



. 240 



-.50 




• 240 



-.64 




.250 

.09 

-.26 


- .43 



.250 

• 11 

-.30 


-.42 



.25/ 



-.49 




.257 



-.65 




.267 





. 29 

-1.18 

• 267 





• 23 

-1. 16 

.2/7 



-.81 




.277 



-1.02 




.28/ 





-. 13 

-1.35 

• 287 





-.17 

-1.21 

. 303 

.03 

-.19 

-.79 

- .38 

-.07 

-1.11 

• 303 

.04 

-.23 

-1.06 

-.37 

-.14 

-.89 

. j50 

-.C3 

-.17 

-1.35 

-.41 

-.13 

-.69 

• 350 

-.03 

-.22 

-1.19 

-.36 

-.17 

-.50 

.400 

- .06 

-.18 

-.88 

-.42 

-. 17 

- .68 

• 400 

-.08 

-.24 

-.70 

-.41 

-.15 

-.46 

.4 50 

-.08 

-.14 


-.48 

18 

-.35 

.450 

-.07 

-.21 


-.57 

-.05 

-.18 

. 490 

- .Ob 

-.13 

-.07 

-.42 



.490 

-.10 

-.12 

-.04 

-.55 



.515 

.11 

.04 

-.05 

-.38 



.515 

.04 

.02 

.08 

-.48 



.550 

.10 

-.01 

.11 

-.27 



.550 

-.17 

-.29 

• 26 

-.38 



.oOU 

.0/ 

-.08 

-.01 

-.17 



• 600 

.08 

-.56 

.06 

-.29 



. 700 

.04 

-.15 

-.12 

-.11 



.700 

• 02 

-.33 

-.10 

- .41 



. ohO 

.04 

-.14 

-.20 




• 840 

-.01 

-.28 

-.22 




.850 




1 

o 

a 



• 850 




-.19 




8 



KUN 

7 

alpha 

5.1 



RUN 

7 

ALPHA 

.1 



t>UlNT 

155 


OtTA 

20.0 



POINT 

156 


BtTA 

20.0 



X/L 

600V 

aoov 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PVLUN 

X/L 

6UDV 

BUUV 

TUP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.42 

.42 

-42 

.42 



0.000 

.41 

-41 

.41 

.41 



.020 

.54 

-.80 

-.22 

-.21 



.020 

.49 

-.80 

-.09 

-.30 



.050 



-.57 




.050 



-.50 




.061 

.37 

-.38 





• 061 

.36 

-.39 





.100 

.26 

-.31 

-.64 

-.65 



.100 

.26 

-.31 

-.57 

-.63 



.160 

.19 

-.25 

-.59 

-.75 



• 160 

.19 

-.24 

-.54 

-.75 



.200 

.15 

-.23 

-.61 

-.77 



.200 

.14 

-.21 

-.57 

-.78 



.240 



-.56 




.240 



-.54 




.250 

.11 

-.26 


-.43 



.250 

.10 

-.26 


-.42 



.257 



-.59 




.257 



-.54 




.267 





.27 

-1.20 

.267 





.27 

-1.19 

.277 



-. 88 




.277 



-.79 




.267 





-. 14 

-1.30 

.287 





-.11 

-1.34 

.303 

.04 

-.21 

-.91 

-.41 

-. 10 

-1.03 

.303 

• 04 

-.20 

-.77 

-.38 

-.08 

-l.ll 

.350 

-.02 

-.19 

-1.28 

-.39 

-.17 

-.60 

.350 

-.04 

-.17 

-1.33 

-.41 

-.14 

-.60 

.400 

-.07 

-.22 

-.80 

-.43 

17 

-.55 

.400 

-.09 

-.19 

-.90 

-.42 

-.18 

-.69 

.450 

-.06 

-. 19 


-.55 

-. 14 

-.24 

.450 

-.08 

-. 15 


-.46 

-.18 

-.35 

.490 

-.06 

-.14 

-.01 

-.50 



.490 

-.06 

-.13 

-.06 

-.41 



.515 

.09 

.08 

.19 

-.57 



.515 

.11 

.04 

-.06 

-.37 



.550 

.09 

-. 13 

. 15 

-.53 



.550 

-.14 

-.01 

.11 

-.27 



.600 

.Cb 

-.20 

.05 

-.37 



.600 

• 06 

-.06 

.01 

-.17 



. 700 

.03 

-.22 

-. 10 

-.17 



.700 

.04 

-.15 

-.11 

-.11 



.640 

.01 

-.20 

-.15 




.840 

.04 

-.13 

-.21 




.650 




-.11 



.65C 




-.07 




RUN 

7 

ALPHA 

-5.1 



RUN 

7 

ALPHA - 

10.1 



POINT 

157 

BETA 

20.0 



POINT 

158 

BtTA 

20.0 



X/L 

6UUY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLUN 

X/L 

BUOY 

BUOY 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.34 

.34 

.34 

.34 



0.000 

.24 

.24 

.24 

.24 



.020 

♦ 4-4$ 

-.90 

• 01 

-.45 



• 020 

.40 

-1.04 

• 14 

-.59 



.050 



-.40 




.050 



-.36 




.061 

.32 

-.40 





• 061 

.27 

-.41 





.100 

.24 

-.32 

-.52 

-.77 



.100 

.20 

-.32 

-.44 

-.79 



.160 

.17 

-.25 

-.50 

-.79 



.160 

• 14 

-.27 

-.43 

-.80 



.200 

.13 

-.22 

-.49 

-.79 



• 200 

.09 

-.26 

-.41 

-.85 



.240 



-.49 




.240 



-.42 




.250 

.06 

-.28 


-.47 



.250 

.05 

-.31 


-.47 



.257 



-.49 




.257 



-.42 




.267 





. 32 

-1.19 

.267 





.38 

-1.20 

.277 



-.68 




.277 



-.54 




.287 





-.07 

-1.35 

.287 





-.02 

-1.32 

.303 

.01 

-.21 

-.67 

-.42 

-.05 

-1 .22 

.303 

-.02 

-.24 

-.61 

-.46 

-.00 

-1.28 

.3 50 

-.06 

-.17 

-1.27 

-.43 

-. 12 

-.70 

.350 

-.08 

-.20 

-1.15 

-.36 

-.09 

-.76 

.400 

-.11 

-.18 

-1.01 

-.43 

18 

-.81 

.400 

-. 13 

-. 19 

-1.17 

-.67 

-.17 

-.89 

.450 

-.09 

-.14 


-.45 

-. 26 

-.51 

.450 

-.10 

-. 16 


-.63 

-.29 

-.62 

.490 

-.09 

-.13 

-.09 

-.36 



.490 

-.09 

-.15 

-.11 

-.27 



.515 

.12 

-01 

-.11 

-.26 



-515 

. U 

-.04 

-.16 

-.19 



.550 

• 09 

-.01 

.08 

-.15 



.550 

-.09 

-.04 

.06 

-.13 



.600 

.07 

-.07 

-.04 

-.12 



• 60G 

• 09 

-.12 

-.12 

-.10 



. 700 

.05 

-.14 

-.20 

-.08 



-700 

.07 

-.19 

-.35 

-.07 



.640 

.05 

-.15 

-.29 




.840 

.07 

-.20 

-.41 




. 6 50 




-.07 



.850 




-.10 




KUN 

7 

ALPHA 

.1 



PUiNT 

159 

BtTA 

20.0 



X/L 

BUOY 

BUOY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

0.000 

• 42 

.42 

.42 

.42 



.020 

.51 

-.81 

-.09 

-.30 



.050 



-.48 




.061 

.34 

-.38 





.100 

.27 

-.30 

-.57 

-.69 



. 160 

.18 

-.23 

-.54 

-.76 



. 200 

.14 

-.21 

-.52 

-. 79 



.240 



-.51 




.250 

.10 

-.26 


-.43 



.25/ 



-.51 




. 267 





. 29 

-1.15 

.277 



-.77 




.287 





-.10 

-1.32 

.303 

.04 

-.19 

-.76 

-.39 

-.07 

-1.09 

.350 

-.04 

-.17 

-1.31 

-.40 

-. 14 

-.67 

.400 

-.08 

-.18 

-.86 

-.42 

-. 18 

-.66 

.450 

-.07 

-.15 


-.50 

-. 19 

-.35 

.490 

-.06 

-.13 

-.07 

-.43 



.515 

.10 

.04 

-.05 

-.39 



.550 

.09 

-.01 

.u 

-.26 



.600 

• 06 

-.07 

.01 

-.17 



.700 

.04 

-.15 

-.11 

-.11 



.840 

.04 

-.15 

-.20 




.850 




-.07 




9 



KUN 

6 

ALPHA 

.0 



RUN 

8 

ALPHA 

10. i 



PUlNF 

162 

BETA 

30.0 



POINT 

L6i 

BETA 

30.0 



A/L 

6UUY, 

BUOY 

TOP 

BOTT 

PVLCN 

PYlUN 

X/L 

BODY 

BOOY 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LH5 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

).000 

-.17 

-.17 

-.17 

-.17 



0.000 

-. 16 

-.16 

-.16 

-.16 



'.o<:o 

.dO 

-1.04 

-.57 

-.84 



.020 

.B1 

-1.05 

-.78 

- .61 



.OiO 



-i. 10 




.050 



-1.27 




.061 

.61 

-.48 





.061 

• 61 

-.4fa 





. lOU 

.t>0 

-. 35 

-1.15 

-1.41 



.100 

.49 

-.38 

-1.27 

-U32 



. LbO 

.42 

-.27 

-U ll 

-1.50 



.16C 

.43 

-.31 

-1.25 

-1.46 



..<!00 

.36 

-.25 

-l.ll 

-1.35 



.20C 

.36 

-.32 

-1.3C 

-1.25 



.240 



-1.00 




.240 



-1.28 




.2i>0 

.2<^ 

-.37 


-.76 



.250 

.32 

-.43 


-.71 



.257 



-1.04 




.257 



-1.27 




. ^67 





.42 

-1.90 

.267 





.30 

-1.95 

.2 7/ 



-1.40 




.277 



-1.77 




.267 





. 15 

-1.90 

.287 





.05 

-1.90 

.:>0;J 

.24 

-.29 

-1.62 

-.73 

• C8 

-1.41 

.303 

.26 

-.37 

-1.96 

- . 66 

-.00 

-1.20 

. ibO 

.13 

-.27 

-1.40 

-.67 

-.01 

-I. 11 

.350 

.16 

-.40 

-1.47 

-.62 

-.05 

-.85 

.400 

.OB 

-.35 

-.7C 

-.65 

-.06 

-.94 

.400 

.11 

-.48 

-.66 

-.69 

-.04 

-.75 

.4bO 

-07 

-.34 


-.03 

19 

-.39 

.450 

.08 

-.52 


-.88 

-.13 

-.38 

.4S0 

.00 

-.29 

-.16 

-.93 



-490 

-.01 

-.40 

-.08 

-.95 




.20 

-.04 

-.16 




.515 

.09 

-.15 

-.07 

-.81 




. 1 & 

-.16 

.08 

-.40 



.550 

-.05 

-.60 

-05 

-.69 



.600 

• ib 

-.29 

-.08 

-.28 



.600 

• 10 

-.59 

-.10 

-.48 



. 700 

.12 

-.31 

-.47 

-.17 



.700 

.01 

-.54 

-.47 

-.40 



.o40 

.11 

-.38 

-.87 




*840 

-.03 

-.41 

-.98 




• o50 




-.09 



.850 




-.26 




KUN 

8 

ALPHA 

5.1 



RUN 

8 

ALPHA 

-.1 



PUlHl 

164 

BETA 

30.0 



POINT 

165 

BETA 

30.0 



A/L 

dOUY 

BUOY 

TOP 

8DTT 

PYLCN 

PYLUN 

X/L 

BOUV 

BOOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1.000 

-.18 

-. 18 

-.18 

-.18 



0.000 

-.15 

-.15 

-.15 

-.15 



.020 

.81 

-1.05 

-.68 

-.70 



.020 

.81 

-1.03 

-.53 

- .83 



-050 



-1.21 




.050 



-1.16 




.061 

-o2 

-.46 





.061 

.60 

-.47 





. iOO 

.53 

-.36 

-1.19 

-1.36 



.100 

.49 

-.35 

-1.16 

-1.46 



. loO 

.42 

-.28 

-1.17 

-1.47 



.160 

-42 

-.27 

-1.07 

— 1 • 48 



.^00 

. 3b 

-.27 

-1.18 

-1.35 



.200 

.35 

-.25 

-1.07 

-1.34 



.240 



-1.2C 




.240 



-1.06 




.^50 

.32 

-.39 


-.74 



.250 

.29 

-.36 


-.76 



.25/ 



-1.20 




.257 



-1.06 




. 26 7 





. 36 

-1.93 

.267 





.41 

-1.85 

.277 



-1.62 




.277 



-1.45 




. ^8 t 





. 11 

-1.90 

.287 





.14 

-1.90 

. 30 3 

.26 

-.35 

-1.87 

-.o7 

.06 

-1.29 

-303 

.23 

-.28 

-1.59 

-.74 

.07 

-1.40 

. 350 

.15 

-.36 

-1.51 

-.65 

C4 

-.94 

-35C 

. 13 

-.27 

-1.37 

— .68 

-.01 

-1.13 

.^00 

.09 

-.42 

-.71 

-.69 

-.C4 

-.40 

.400 

.06 

-.34 

-.69 

- .65 

-.06 

-.93 

, ‘♦50 

.Od 

-.43 


-.84 

-.09 

-.32 

.450 

.04 

-.35 


-.84 

-.16 

-.38 

.440 

.01 

-.35 

-.11 

- .97 



.440 

-.01 

-.30 

-.18 

-.97 



. 5 l3 

.18 

-.04 

-.13 

-.88 



.515 

.20 

-.04 

-.17 

-.81 



.5 50 

- 14 

-.33 

.09 

-.75 



.550 

-.01 

-.14 

.04 

-.39 



.600 

.14 

-.40 

-.06 

- .46 



.600 

.15 

-.27 

-.09 

-.27 



. 700 

.09 

-.39 

-.38 

-.28 



.700 

.11 

-.31 

-.44 

-.15 



, anO 

.05 

-.37 

-.88 




.840 

.12 

-.36 

-.68 




.850 




-.17 



.850 
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RUN 

8 

ALPHA 

-5.1 



RUN 

8 

ALPHA - 

10.1 



POINT 

166 

BETA 

30.0 



POINT 

167 

BETA 

30.0 



X/L 

80DY 

BODY 

TOP 

BUTT 

PYLCN 

PYLUN 

X/L 

BUOY 

BUUY 

TUP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

L/L 

LHS 

RHS 

1 . 000 

-.17 

-.17 

-.17 

-.17 



0.000 

-.27 

-.27 

-.27 

-.27 



.020 

.76 

- 1.02 

-.47 

-.96 



.020 

.72 

- 1.00 

-.40 

-1.0/ 



.050 



-1.05 




.050 



-.94 




.061 

.57 

-.48 





.061 

.54 

-.47 





. 100 

.48 

-.35 

-i.ic 

-1.49 



.100 

.44 

-.35 

-1.03 

-1.55 



.160 

.40 

-.28 

-1.03 

-1.53 



.160 

.36 

-.29 

-.92 

-1.50 



.200 

.34 

-.26 

-.96 

-1.38 



.200 

.31 

-.27 

-.87 

- 1.36 



. 240 



-.98 




.240 



-.87 




.250 

.26 

-.36 


-.81 



.250 

.23 

-.36 


-.80 



.257 



-.97 




.257 



-.87 




.267 





. 48 

-1.87 

.267 





.52 

-1.69 

.277 



-1.07 




.277 



-.88 




.287 





.22 

-1.86 

.287 





.27 

-1.87 

. 30 3 

.21 

-.27 

-1.20 

-.72 

• 14 

-1.54 

.303 

.16 

-.31 

-.97 

-.55 

• 16 

-1.63 

. 350 

.12 

-.26 

-1.34 

-.5 5 

.03 

-1.26 

.350 

.07 

-.32 

-1.28 

-.91 

.04 

-1.34 

.400 

.06 

-.30 

-.65 

-1.25 

-.Cb 

-.98 

.400 

.02 

-.33 

-.75 

-1.72 

-.06 

-1.06 

.450 

.03 

-.28 


-1.16 

-. 23 

-.45 

.450 

-.00 

-.30 


-.93 

-.29 

-.55 

. 490 

-.02 

-.27 

-.27 

-.63 



.490 

-.04 

-.31 

-.35 

-.47 



. 515 

.23 

-.08 

-.21 

-.46 



.515 

.23 

-.17 

-.30 

-.32 



.5 50 

.16 

-.10 

-.09 

-.28 



.550 

.04 

-.14 

-.18 

- .22 



.600 

.15 

-.19 

-.19 

-.20 



.600 

. 18 

-.19 

-.30 

-. 14 



.700 

• 14 

-.24 

-.5C 

-.11 



.700 

• 17 

-.25 

— .68 

-.09 



.840 

.15 

-.39 

-.78 




• 840 

.21 

-.32 

- .64 




.850 




-.10 



.850 




- .32 
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KUN B ALPHA .0 

POINT 16B BfcTA -30.0 


X/L 

B0U¥ 

Booy 

TOP 

60TT 

PVLCN 

PyLUN 


lhs 

RHS 

C/L 

C/L 

LH5 

KH5 

>.000 

-.15 

-.15 

-.15 

-.15 



.020 

• BO 

-1.02 

-.59 

-.B6 



.050 



-1.12 




.061 

.60 

-.46 





. LOO 

.49 

-.34 

-1. 14 

- 1.47 



. 160 

.40 

-.26 

-1.06 

-1.54 



.<<^00 

.36 

-.25 

-1. 10 

-1.39 



.240 



-1.09 




.2 50 

.28 

-.37 


-.70 



. 25? 



-1.07 




. 26? 





.41 

-1.94 

.277 



-1.38 




. 2B7 





. 15 

-1.89 

.303 

.23 

-.27 

-1.61 

-.75 

.C9 

-1.37 

. 350 

.14 

-.26 

-1.38 

-.69 

-.01 

-l.li 

.400 

.07 

-.32 

-. 7C 

-.67 

-.07 

-.95 

.450 

.05 

-.32 


-.02 

18 

-.39 

.490 

-.00 

-.27 

-.17 

-.87 



. 515 

.21 

-.03 

-.14 

-.80 



.550 

.14 

-. 16 

.06 

-.43 



.600 

.15 

-.30 

-.07 

-.33 



.700 

. i I 

-.30 

-.45 

-.16 



, B40 

.10 

-.37 

- . 04 




.B50 




-.10 




RUN 

34 

ALPHA 

• 0 



RLN 

34 

ALPHA 

• 0 



POINT 

617 

BETA 

.0 



POINT 

618 

BETA 

10.0 



X/L 

BOOY 

• BODY 

TOP 

BQTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOOT 

TOP 

B0T7 

PYLON 

PTLON 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0-000 

-1.21 

-1.21 

-1.21 

-1.21 



0.000 

-2.01 

-2. Cl 

-2. Cl 

-2.01 



.020 

-2.75 

- 1.79 

6.62 

-.64 



.020 

-3.47 

-1.17 

6.37 

-1.09 



-050 



5.27 




.C50 



4.65 




.061 

-1.13 

-.72 





.061 

-1.40 

-.26 





. 100 

-.93 

-.49 

2.65 

-.28 



. 100 

-1.17 

-.16 

2.22 

-1.02 



.160 

-.90 

-. 54 

• 48 

-.37 



.160 

-1.19 

-.21 

- ,09 

-1.00 



.2C0 

-1.00 

-.45 

.03 

-1.05 



.2C0 

-1.12 

-.04 

-.46 

-1.58 



.240 



.53 




.240 



-.90 




.250 

-.92 

-.4C 


-.73 



.250 

-1. 12 

-.10 


-1.65 



. 257 



.29 




.257 



-1,00 




. 267 





-6.43 

-1. 76 

.267 





-3.55 

-.44 

.277 



-1.19 




.277 



-1.33 




.287 





-3.^7 

-1.79 

.287 





-2.40 

-1.28 

. 303 

-.95 

-.08 

-1.55 

-.59 

-2.48 

-1.31 

.303 

-.72 

.15 

-1.53 

-1.85 

-1.89 

-.94 

. 350 

-.90 

.28 

-1.83 

-.35 

-1.44 

-1.12 

.3 50 

-1.23 

.27 

-1.77 

-1.00 

-1.62 

-.99 

.400 

-. 59 

.22 

-i.ei 

-.10 

-1.00 

-.75 

.400 

-1.16 

.38 

-2.55 

-.35 

-1.60 

-1.09 

.450 

.08 

.14 


-.02 

-1.05 

-.75 

.450 

-1.C8 

. 30 


-.02 

-1,97 

-1.19 

.490 

.48 

.26 

.01 

.50 



• 490 

-.35 

.50 

-.21 

.02 



.515 

.80 

.48 

.30 

. 54 



.515 

.23 

. 79 

.42 

.38 



. 550 

1.22 

.50 

.44 

.78 



.550 

-1.62 

.98 

.46 

.75 



.600 

1.84 

.7C 

.62 

1.08 



.600 

1.15 

.63 

-.29 

1.12 



. 700 

1.56 

- 7. 43 

3.91 

.56 



.700 

1.62 

-9.77 

.05 

-.29 



. 840 

-4. 72 

-11. 31 

8.35 




.040 

-6,52 

-11.25 

9.00 




,850 




-l.Ol 



.650 




-1.56 




RUN 

34 

ALPHA 

.0 



RUN 

34 

ALPHA 

-.0 



priNT 

619 

BETA 

20.0 



PCINT 

620 

BETA 

30.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

80CY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-2.6 7 

-2.67 

-2.67 

-2.67 



0.000 

-5.03 

-5.03 

-5.03 

-5.03 



. 020 

-4.07 

-.77 

5 .44 

-2.38 



.C20 

-5.63 

-.35 

3.99 

-4.04 



.050 



3.78 




• C50 



1.94 




• 061 

-1.7C 

.16 





• 061 

-2.17 

.58 





. 100 

-1.27 

.32 

1.47 

-1. 51 



• 100 

-1.44 

• 82 

-.30 

-2.67 



. 160 

-1.01 

.25 

-.51 

-1.29 



• 160 

-1.06 

.74 

-1.79 

-2.39 



. 200 

-.95 

,30 

-.69 

-1.79 



.200 

-.56 

• 89 

-1.81 

-3.04 



.240 



-.56 




• 240 



-1,78 




. 250 

-.98 

.30 


-2.43 



.250 

-.59 

.97 


-3.78 



.257 



-.62 




.257 



-1.81 




.267 





-2.90 

.24 

.267 





-2.09 

.87 

.277 



-1.14 




.277 



-2.05 




.287 





-.84 

-.56 

• 287 





-1.01 

• 06 

. 303 

-1.37 

.56 

-1.06 

-2.23 

-1.08 

-.66 

.303 

-1.21 

1.12 

-1.75 

-1.53 

-.98 

-.20 

. 350 

-1.60 

• 70 

-1 .66 

-1.25 

-1.01 

-.79 

.3 50 

-1.10 

1.12 

-1.36 

-1.25 

-1.00 

-.72 

.400 

-1.45 

.58 

-1.75 

-.69 

-1.16 

-1.10 

• 4C0 

-.95 

.96 

-1.73 

-.63 

-1.08 

-.85 

.450 

-.71 

,72 


-.18 

-1.84 

-1.36 

• 450 

-.59 

1.00 


-.57 

-1.76 

-1.37 

.490 

-.32 

.54 

-.10 

.30 



.490 

-.67 

.72 

-2.69 

-.63 



. 515 

.32 

• 84 

-.26 

• 6b 



.515 

-.59 

.96 

-2.41 

-.02 



.550 

.7C 

• 06 

,62 

.92 



.550 

-1.00 

1.34 

-1.15 

.52 



.600 

1.52 

• 68 

.14 

• 82 



.600 

.28 

1.20 

.14 

.96 



. 700 

.14 

-6.69 

3.49 

-.28 



.700 

-2.27 

-4.42 

5.10 

-.14 



. 040 

-9.42 

-8.96 

8.87 




• 840 

-12.01 

-8.07 

7.52 




. 850 




-1.61 



.050 




-2.27 
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RUN 

34 

ALPHA 

-.0 



POINT 

621 

BETA 

o 

o 



X/L 

BCDV 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

J.OOO 

-7.24 

-7.34 

-7.34 

-7.34 



• 020 

-7.02 

-.45 

2.51 

-5.55 



• 050 



-.30 




• 061 

-2.91 

1.00 





• 100 

-1.87 

1.33 

-1.87 

-4.14 



• 160 

-.97 

1.43 

-2.71 

-3.03 



• 200 

-.82 

1.71 

-2.68 

-2.65 



• 240 



-2.86 




• 250 

-.82 

1.66 


-1.46 



• 257 



-2.70 




• 267 





-2.68 

1.33 

• 277 



-2.43 




.287 





-2.15 

.46 

• 303 

-.77 

1.85 

-2.14 

-1.32 

-1.30 

• 16 

.350 

-1. 17 

1.68 

-1.58 

-l.Ol 

-1.14 

-.33 

.400 

-1.09 

1.32 

-1.94 

-.85 

-1.37 

-.54 

.450 

-1.42 

1.2C 


-I.IB 

-1.61 

-I.IC 

• 490 

-2.16 

1.00 

-2.24 

-1.82 



.515 

-2.04 

1.36 

-4.8C 

-.75 



.550 

-1.20 

1.60 

-2.34 

.09 



• 600 

-2.06 

1.52 

-.01 

• 56 



.700 

-7.50 

-2.79 

5.71 

-1.07 



• 840 

-13.73 

-7.62 

6.32 




.850 




-2.89 




RUN 

34 

ALPHA 

-.0 



POINT 

623 

BETA 

60.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

).000 

-8.65 

-8.65 

-8.65 

-8.65 



.020 

-5.21 

.19 

• 68 

-3.60 



.050 

.061 

-2.77 

2.00 

-1.56 




.100 

-2.40 

2.51 

-2.85 

-2.44 



. 160 

-1.52 

2.74 

-3.78 

-2.18 



.200 

-1.31 

2.94 

-3.67 

-1.30 



.240 

.250 

-1.16 

2.76 

-3.60 

-1.30 



.257 

.267 



-3.63 


-4.45 

.98 

.277 

.287 



-3<42 


-2.44 

1. IC 

. 303 

-1.13 

2.96 

-3.55 

-1.24 

-2.12 

.75 

.350 

-1.31 

2.65 

-2.32 

-1.40 

-1.79 

.67 

.400 

-1.52 

2.45 

-2.55 

-1.69 

-1.72 

.42 

.450 

-2.46 

2.22 


-3.05 

-1.99 

-.56 

.490 

-2.52 

2.00 

-2.34 

-2.61 



.515 

-3.93 

2.43 

-8.17 

-2.26 



.550 

-4.64 

2.79 

-6.11 

-1.40 



• 60C 

-8.08 

2.77 

-2.34 

-.98 



.700 

-14.40 

-1.00 

1.77 

-4.50 



.840 

.850 

-12.99 

-4. 01 

-2.58 

-5.84 




RUN 

34 

ALPHA 

• 0 



POINT 

625 

8ETA 

60.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

000 

-1.92 

,-1.92 

-1.92 

-1.92 



.020 

-1.85 

.63 

-1.10 

-1.85 



.050 

.061 

-1.76 

2.32 

-3.03 




. loo 

-1.64 

2. 81 

-4.01 

-2.28 



. 160 

-1.64 

3.16 

-4.67 

-2.71 



. 200 

-1.54 

3.35 

-4.65 

-1. 58 



.240 

.250 

-1.47 

3.10 

-4.37 

-1.58 



.257 

.267 



-4.41 


-4.60 

-1.87 

.277 

.287 



-4.60 


-2.96 

• 20 

. 303 

-1.69 

3.58 

-4.04 

-1.56 

-2. 68 

• 44 

. 350 

-1.73 

3.37 

-3.05 

-2.28 

-2.49 

.79 

.400 

-2.49 

2.90 

-3.08 

-2.79 

-2.58 

.69 

.450 

-3.56 

2.85 


-3,18 

-2.41 

-.13 

.490 

-3.26 

2. 9C 

-3,26 

-3.48 



. 515 

-6.38 

3.62 

-9.38 

-3.90 



. 550 

-11.45 

3.94 

-7.25 

-3.60 



.600 

-14.77 

3.37 

-4.61 

-4.03 



.700 

-18.61 

.32 

-1.07 

-5. 18 



. 840 
. 850 

-9,13 

-2.07 

-6*08 

-5.89 




RUN 

34 

ALPHA 

-.0 



POINT 

622 

BETA 

50.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-9.17 

-9.17 

-9.17 

-9.17 



• 020 

-7.66 

-.56 

• 85 

-7.07 



.C50 



-1.92 




• 061 

-3.76 

1.21 





• 100 

-2.32 

1.89 

-2.76 

-4.30 



• 160 

-1.32 

2.20 

-3.24 

-2.32 



• 200 

-.89 

2.45 

-3.17 

-2.02 



• 240 



-3.12 




.250 

-.99 

2.40 


-1.62 



.257 



-3.17 




.267 





-3.02 

1.33 

.277 



-2.88 




.287 





-2.29 

1.02 

• 303 

-.95 

2.39 

-2.70 

-.93 

-1.51 

• 61 

.350 

-1.12 

2.13 

-1.86 

-1.24 

-1.45 

.21 

• 400 

-1.30 

1.91 

-1.99 

-1.72 

-1.48 

-.07 

• 450 

-1.52 

1.73 


-1.68 

-1.46 

-.81 

.490 

-2.53 

1.58 

-1.96 

-2.16 



.515 

-3.31 

1.61 

-7.04 

-1.26 



.550 


2.19 

-4.68 

-.79 



• 600 

-4.60 

2.29 

-1.16 

-.17 



.700 

-11.59 

-1.88 

3.74 

-2.97 



• 840 

-14.73 

-7. 22 

3.6C 




. 850 




-4.14 




RUN 

34 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

624 

BETA 

70.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-2.27 

-2.27 

-2.27 

-2.27 



.020 

-2.55 

.75 

.05 

-2.44 



.C50 



-2.24 




• 061 

-1.96 

2.31 





. 100 

-2.12 

2.69 

-2.84 

-2.22 



.160 

-1.84 

3.13 

-3.83 

-2.61 



• 200 

-1.72 

3.26 

-4.02 

-1.65 



.240 



-4.25 




• 250 
.257 
.267 

-1.56 

3.03 

-4.22 

-1.53 

-4.46 

-.11 

.277 



-3.02 




.287 





-2.49 

.82 

.303 

-1.57 

3.20 

-3.62 

-1.73 

-2.39 

.70 

.350 

-1.44 

3.16 

-2.67 

-2.06 

-2.19 

.82 

.400 

-2.16 

2.87 

-2.64 

-2.58 

-2.16 

.55 

.450 

-2.56 

2.34 


-3.40 

-2.12 

-.40 

.490 

-2.91 

2.59 

-2.69 

-3.11 



.515 

-4.83 

3.10 

-9.20 

-2.99 



.550 

-2.19 

3.42 

-6.64 

-2.56 



• 600 

-11.49 

3.04 

-3.48 

-2.42 



• 7C0 

-16,74 

-.14 

.43 

-5.42 



• 840 
.850 

-10.39 

-3,60 

-3.83 

-5.80 




RUN 

34 

ALPHA 

• 0 



POINT 

626 

BETA 

90.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-2.26 

-2.26 

-2.26 

-2.26 



• C20 

-1.81 

• 12 

-1.89 

-1.61 



.050 



-3.98 




• 061 

-1.66 

2.11 





.100 

-1.66 

2.71 

-4.75 

-2.12 



• 160 

-1.92 

3.26 

-5.05 

-2.10 



• 200 

-1.76 

3.38 

-4.7C 

-1.40 



• 240 



-4.95 




• 250 

-1.87 

2.99 


-1.38 



.257 



-4.93 




• 267 





-4.81 

-2.92 

.277 



-3.97 




• 287 





-2.99 

-.33 

• 303 

-1.66 

3.46 

-4.02 

-1.65 

-2.80 

.45 

• 350 

-2.11 

2.91 

-3.10 

-2.42 

-2.50 

.92 

.400 

-2.75 

3.02 

-3.10 

-2.91 

-2.64 

1.07 

• 450 

-3.36 

2.94 


-3.34 

-2.31 

.44 

.490 

-3.05 

3.18 

-3.52 

-3.46 



.515 

-6.54 

4.03 

-9.16 

-3.56 



.550 

-2.50 

4.32 

-7.35 

-3.91 



• 600 

-15.84 

3.91 

-5.76 

-4.07 



.700 

-18.74 

1.18 

-3.05 

-4.76 



• 840 

-6.48 

-.79 

-9.49 




• 850 




-7.31 




12 


RUN 

34 

ALPHA 

.0 



RUN 

34 

ALPHA 

.0 



PCINT 

627 

BETA 

-.0 



PCINT 

628 

BETA 

10.0 



X/L 

BODY 

eocY 

TCP 

80TT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

o.cco 

-.88 

-.88 

-.88 

-.88 



O.COO 

-.49 

-.49 

-.49 

-.49 



.020 

-2.29 

-1.27 

6.08 

.31 



• 020 

-2.59 

-1.73 

6.51 

-.28 



.050 



4.98 




.050 



5.24 




.061 

-.78 

-. 26 





.061 

-.96 

-.83 





.100 

-.58 

-.29 

2.73 

-.14 



.100 

-.62 

-.66 

2.98 

-.17 



.160 

-.67 

-.44 

.49 

-.30 



• 160 

-.45 

-.60 

.68 

-.44 



.200 

-.72 

-.38 

.15 

-.69 



• 200 

-.51 

-.74 

.53 

-1.06 



.240 



-.C8 




.240 



• 80 




.250 

-.75 

-.49 


-.69 



.250 

-.51 

-.90 


-.87 



.257 



-.17 




.257 



.77 




.267 





-6.55 

-1.71 

.267 





-4.44 

-3.09 

.277 



-1.12 




.277 



-.78 




.287 





-3.54 

-1.94 

.207 





-2.97 

-2.61 

. 303 

-.7C 

-.23 

-1.53 

-.67 

-2.59 

-1.36 

.303 

-.34 

-.52 

-1.40 

-.80 

-2.19 

-2.05 

.350 

-.48 

.07 

-2.00 

-.28 

-1.42 

-1.22 

.350 

-.07 

-.35 

-1.94 

-.63 

-1.52 

-1.49 

.400 

-.3C 

.06 

-1.32 

-.12 

-.90 

88 

• 400 

.05 

-.24 

-1.11 

-.20 

-1.11 

-1.07 

.450 

.14 

.25 


-.08 

-.45 

-.63 

.450 

• 41 

-.09 


-.13 

-.53 

-.53 

. 490 

.47 

.29 

.07 

• 40 



.490 

.59 

.06 

• 14 

. 50 



.515 

. 80 

.54 

.32 

.43 



.515 

1.39 

.30 

• 24 

• 46 



. 550 

.93 

.45 

.43 

.65 



.550 

-1.52 

.35 

.22 

.57 



.600 

1.53 

.58 

.41 

.89 



• 600 

1.61 

.39 

.31 

• 80 



. 7C0 

1.64 

-2.67 

1.60 

1.02 



.700 

1.33 

-.70 

1.35 

1.07 



• 640 

-4.38 

-1C. 33 

7.16 




.840 

-2.31 

-12.09 

5.59 




. 850 




-.96 



• 850 




-1.56 




RUN 

34 

ALPHA 

.0 



BUN 

34 

ALPHA 

• 1 



POINT 

629 

BETA 

20.0 



POINT 

630 

BETA 

'30.0 



X/L 

eooY 

BODY 

TOP 

60TT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-1.57 

-1.57 

-1.57 

-1.57 



0.000 

-2.50 

-2.50 

-2.50 

-2.50 



• 020 

-2.61 

-3.42 

6.64 

-.79 



• 020 

-1.82 

-4.36 

6.09 

-2.10 



.050 



5.07 




.050 



4.19 




• 061 

-.86 

-1.50 





• 061 

-.36 

-1.88 





.100 

-.39 

-1.08 

2.73 

-.72 



.100 

• 08 

-1.25 

2.05 

-1.46 



• 160 

-.11 

-1.03 

• 82 

-.05 



• 160 

• 24 

-1.19 

.30 

-1.46 



• 200 

-.11 

-.94 

.38 

-1.34 



• 200 

• 36 

-l.OO 

.06 

-1.59 



.240 



.80 




.240 



-1.17 




.250 

-.C5 

-1.10 


-i.io 



.250 

.55 

-1.31 


-2.16 



.257 



.82 




.257 



-1.14 




.267 





-2.6d 

0 

1 

.267 





-.94 

-6.26 

.277 



-.86 




.277 



-1.27 




.207 





-2.42 

-3.25 

.287 





-1.54 

-3.62 

.303 

.11 

-.76 

-1.34 

-1.29 

-1.65 

-2.16 

.203 

• 65 

-.87 

-1.79 

-2.63 

-1.07 

-2.51 

.350 

.35 

53 

-1.88 

-1.19 

-1.25 

-1.51 

.350 

• 82 

-.76 

-2.44 

-1.80 

-.85 

-1.71 

.400 

.45 

-.49 

-1.16 

-.49 

-.73 

-1.C3 

.4C0 

.91 

-.70 

-1.34 

-.76 

-.56 

-1.27 

.450 

.74 

-.30 


-.21 

-.42 

-.56 

.450 

1.15 

-.51 


-.30 

-.46 

-.77 

.490 

.81 

-.15 

-.02 

.41 



.490 

.94 

-.23 

-.36 

.02 



.515 

1.55 

• 21 

.06 

• 38 



.515 

1.64 

-.10 

-.29 

.07 



.550 

1.60 

.34 

-.23 

.49 



. 550 

-.85 

• 11 

-.66 

.09 



• 600 

1.81 

.47 

.06 

.53 



.600 

1.96 

.07 

-.51 

.07 



. 700 

1.85 

-.42 

.55 

.75 



.700 

2.25 

-1.27 

-.36 

.11 



• 640 

-1.61 

-13.70 

4.61 




.840 

-2.00 

-13.82 

3.65 




. 850 




-1.97 



.850 




-2.59 




RUN 34 ALPHA .1 

POINT 631 beta -40*0 


X/L 

0.000 
.020 
.050 
• 061 
.100 
.160 
• 200 
.240 
.250 
.257 
.267 
.277 
.207 

• 303 
.350 
.400 
.450 
.490 
.515 

• 550 

• 600 
.700 
.840 
• 650 


BODY 

LHS 

*3.09 

-1.65 

-.32 

• 32 
.74 

• 96 

1.23 


1.37 

1.37 

1.45 

1.66 

1.40 

1.64 

2.06 

2.57 

2.30 

-3.66 


BODY 

RHS 

-3.89 

-5.91 

-2.49 

-1.58 

-1.39 

-1.31 

-1.73 


-1.25 
-1.13 
-1.09 
-.75 
-.57 
-.35 
-. 34 
-.47 
-4.02 
-13.92 


TOP 

C/L 

-3.89 

4.95 

2.98 

.85 

-.66 

- 1.01 

- 1.21 

-1.24 

-2.14 

-2.74 

-3.92 

-2.23 

-.00 

-.95 

-1.93 

-1.97 

-.77 

3.17 


BOTT 

C/L 

-3.09 

-3.32 


-2.45 

-2.75 

-3.98 

-4.44 


-3.40 

-1.03 

-.71 

-.59 

-.39 

-.51 

-.51 

-.65 

-.99 


PYLON PYLCN 
LHS RHS 


.50 -0.21 

-.66 -4.33 

-.64 -3.14 

-.59 -2.25 

-.32 -1.71 

-.61 -1.13 


PLN 34 ALPHA .1 

PCINT 632 BETA -50.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

kHS 

1.000 

-5.74 

-5.74 

-5.74 

-5.74 



.020 

-1.27 

-7.53 

3.35 

-4.84 



.050 



1.08 




• 061 

.03 

-3.01 





.100 

.73 

-1.94 

-.60 

-4.33 



.160 

1.40 

-1.70 

-2.19 

-3.84 



.200 

1.69 

-1.75 

-2. 58 

-3.59 



*240 



-3.42 




.2 50 

2.06 

-2.24 


-2.73 



.257 



-3.38 




.267 





1.06 

-9.25 

,277 



-3.72 




,287 





.11 

-5.11 

.303 

2.33 

-1.80 

-4.22 

-1.22 

-.02 

-3.62 

.250 

2.02 

-1.43 

-4.79 

-.73 

-.13 

-2.64 

,400 

2.19 

-1.37 

-2.54 

-.59 

.14 

-2.11 

.450 

2.38 

-1. 16 


-.87 

-.41 

-1.32 

.490 

2.07 

-.85 

-1.05 

-.50 



.515 

2.48 

-.79 

-2.36 

-.69 



.550 

-.13 

-.83 

-3.72 

-.96 



.600 

3.72 

-I.C8 

-4.13 

-1.35 



.700 

2.75 

-5.39 

-1.47 

-2.05 



.840 

-4.21 

-13.15 

.09 





.850 


-3.54 


-4. 85 



RUN 

35 

ALPHA 

• 1 



POINT 

654 

BETA 

60.0 



X/L 

BOOT 

bCOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.COO 

-2. 19 

-2. 19 

-2.19 

-2.19 



.020 

.10 

-1.60 

-.36 

-2.18 



.C50 



-2.02 




.061 

.74 

-.97 





. 100 

1.C6 

-1. 12 

-2.73 

-2.46 



. 160 

1.26 

-1.13 

-2.43 

-1.98 



.200 

1.39 

-1.43 

-2.16 

-1.52 



.2^0 



-l.tl 




. 250 

1.45 

-1.62 


-2.14 



.257 



-1.62 




.267 





1.08 

-1.59 

.277 



-1.95 




.287 





1.45 

-1.34 

.303 

1.45 

-1. 85 

-1.68 

-4.09 

.97 

-1.25 

.350 

1.36 

-1.66 

-1.47 

-4.24 

.77 

-1.26 

.400 

1.42 

-1.16 

-1.05 

-3.29 

-72 

-.95 

.450 

1.59 

-. 7C 


-2.80 

.11 

-.49 

.4S0 

1.59 

37 

-.41 

-1.51 



-515 

2.07 

-.30 

-1.15 

-1.07 



. 550 

2.25 

-.42 

-2.23 

-.60 



.600 

2.46 

-1.57 

-3.12 

-.74 



. 700 

2.46 

-3.41 

-3.82 

-.70 



.840 

.69 

-2.91 

-1.80 





.850 -3.3*^ 


RUN 

35 

ALPHA 

• 1 



POINT 

655 

BETA 

70.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RH$ 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-3.72 

-3.72 

-3.72 

-3.72 



.020 

.50 

-2.20 

-2.12 

-3.57 



.050 



-3.62 




.061 

.95 

-1.36 





.100 

1.37 

-1.65 

-3.65 

-3,45 



• 160 

1.59 

-1.97 

-2.83 

-2.84 



• 200 

1.66 

-2.C0 

-2.62 

-2,50 



.240 



-2.68 




.250 

1.76 

-2.00 


-4.61 



.257 



-2.65 




.267 





• 43 

-1.65 

.277 



-2.00 




-287 





1.56 

-1.45 

.303 

1.74 

-1.90 

-1.97 

-4.08 

1.13 

-1.37 

.350 

1.64 

-1.46 

-1.46 

-2.47 

1.10 

-1.22 

.400 

1.79 

-.93 

-1.06 

-1.36 

1.05 

-.99 

.450 

1.68 

-.77 


-1.18 

.30 

-.62 

• 490 

1.91 

-.67 

-.81 

-.81 



.515 

2.27 

-.59 

-2.54 

-.73 



.550 

I.IO 

-1.25 

-4.C5 

-.81 



• 600 

2.85 

-2.88 

-4.60 

-.96 



.700 

2.66 

-3.01 

-4.62 

-1.78 



.840 

.72 

-3.11 

-4.32 




.850 




-3.44 








RUN 

36 

ALPHA 

.0 



RUN 

36 

ALPHA 

.0 



POINT 

658 

BETA 

.0 



PCINT 

659 

BETA 

10.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

bOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCDV 

80CY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.80 

.80 

.60 

.80 



0.000 

.75 

.75 

.75 

.75 



-C2 0 

.08 

.18 

.74 

.23 



.C20 

-.17 

.47 

.67 

.15 



.050 



-52 




.050 



.34 




.061 

. 16 

.24 





.061 

.07 

,41 





. 100 

.12 

.21 

.33 

.17 



.100 

.06 

.36 

-.14 

.02 



. 160 

.07 

.13 

.36 

.10 



. 160 

.02 

.28 

.06 

-.04 



.200 

.01 

.03 

.28 

.02 



.200 

-.01 

.22 

-.01 

-.12 



.240 



.33 




.240 



.04 




.250 

-.C5 

-.15 


. 10 



.250 

-.07 

.14 


.07 



. 257 



.33 




.257 



.04 




. 267 





-2.29 

-1.07 

.267 





-3.61 

.04 

.277 



-.23 




.277 



-.57 




,287 





-1.43 

-I.C2 

.267 





-1.84 

-.39 

. 303 

-.12 

-.09 

-.53 

- 14 

-1. 10 

-.71 

.303 

-.10 

.06 

-.79 

.08 

-1,33 

-.32 

. 350 

-.17 

-.03 

-1.04 

• 16 

-.73 

-.61 

.350 

-.10 

. 13 

-1.49 

.08 

-.81 

-.36 

.400 

-.10 

-.03 

-.71 

.17 

-.49 

-.40 

.400 

-.02 

-09 

-1.14 

-.05 

-.56 

-.29 

.450 

.07 

.12 


.16 

-.02 

-.07 

.450 

.11 

.23 


-.08 

-.01 

-.05 

.490 

.15 

.25 

.35 

.27 



.490 

.19 

,37 

.33 

.10 



. 515 

.40 

.52 

.35 

-27 



.515 

.37 

.71 

.39 

.12 



.550 

.45 

.55 

.58 

.31 



.550 

-.81 

. 64 

.63 

.18 



.600 

.34 

.55 

.67 

.29 



• 600 

.43 

.68 

.57 

.27 



. 700 

.21 

.41 

.71 

.29 



.700 

.20 

,59 

.54 

.32 



. 840 

16 

.04 

.68 




.840 

-.18 

.00 

.72 




. 850 




.17 



.850 




.15 




RUN 35 ALPHA .0 

POINT 650 BFTA -20.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.37 

.37 

.37 

.37 



.020 

.65 

-.21 

.50 

.06 



.050 



1.42 




.061 

.39 

-.21 





.100 

.17 

-.20 

i.ia 

• 02 



.160 

.22 

-.n 

.29 

.01 



.200 

.26 

-.16 

.22 

-.02 



.240 



-.21 




.250 

.20 

“ • 46 


.09 



.257 



-.16 




.26 7 





-.55 

-4. U 

.277 



-.46 




.267 





-1.08 

-2.37 

. 303 

.19 

-.29 

-.80 

.10 

-.62 

-1.59 

.350 

.21 

-.30 

-1.36 

.04 

-.61 

-i.oe 

.400 

.22 

-.23 

-.97 

-.01 

-.43 

-.63 

.450 

.40 

.03 


-.11 

-.22 

-.22 

.490 

.48 

.17 

.19 

.12 



.515 

1.20 

.43 

.36 

. 16 



.550 

1.06 

.57 

• 50 

.21 



.600 

1.16 

.52 

.39 

.27 



. 700 

1.15 

• 21 

.03 

.27 



.840 

.37 

-.79 

.61 




.850 




• 03 




RUN 

35 

ALPHA 

.1 



PCINT 

651 

BETA 

o 

o 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0.000 

.02 

.02 

.02 

.02 



• 020 

.72 

-.33 

.26 

-.29 



.050 

.061 

.32 

-.43 

1.62 




.100 

.31 

-.36 

.55 

-.41 



.160 

.45 

-.28 

-.35 

-.32 



.200 

.36 

-.36 

-.45 

-.29 



.240 

.250 

.36 

-.70 

-1.03 

-.25 



.257 

.267 



o 

0 

1 


.72 

-4.85 

.277 

.287 



-.95 


-.21 

-2.69 

.303 

.34 

-.45 

-1.23 

-.28 

-.26 

-1.73 

.350 

.35 

-.48 

-2.40 

-.58 

-.30 

-I.IO 

.400 

.43 

-.39 

-1.34 

-.74 

-.27 

-. 73 

.450 

.62 

-.18 


*^•61 

-.23 

-.35 

.490 

• 64 

-.C5 

-.06 

-.17 



.515 

1.34 

.21 

-.05 

.03 



.550 

-.30 

.30 

-.03 

.10 



• 600 

1.36 

.19 

-.28 

• 11 



.700 

1.40 

-.32 

-.88 

• 08 



• 840 
.850 

.21 

-1.16 

.55 

-.55 




It 


14 



RUN 

35 

ALPHA 

.1 



RUN 

35 

ALPHA 

• 1 



POINT 

652 

BETA 

40.0 



PCINT 

653 

BETA 

o 

o 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

pylon 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.47 

-.47 

-.47 

-.47 



O.COO 

-1.09 

-1.09 

-1.09 

-1.09 



.020 

.38 

-.68 

1.05 

-.74 



.020 

-.09 

-.88 

.75 

-1.19 



.050 



.79 




.050 



-.44 




.061 

.36 

-.35 





.061 

.38 

-.65 





. 100 

.52 

-.45 

-.43 

-,7b 



.100 

.66 

-.80 

-1.60 

-1.64 



.160 

.59 

-.51 

-1.27 

-.71 



.160 

.93 

-.77 

-1.80 

-1.28 



.200 

.61 

-.57 

-1.26 

-.79 



.200 

.98 

-.89 

-1.64 

-.81 



.240 



-l.Ol 




.240 



-1.97 




.250 

.69 

-.95 


-.72 



.250 

1.10 

-1.14 


-.98 



.257 



-1.02 




.257 



-1.97 




.267 





1.35 

-5.41 

.267 





1.36 

-2.27 

.277 



-1.72 




.277 



-1.96 




. 287 





.58 

-2.98 

.287 





1.14 

-1.61 

.303 

.79 

-.80 

-2.02 

-.82 

.27 

-1.91 

.303 

1.14 

-1.43 

-2.17 

-2.09 

.69 

-1.40 

. 350 

. 75 

-.84 

-2.69 

-1.51 

.01 

-1.23 

.350 

l.Ll 

-1.57 

-1.58 

-2.85 

.42 

-1.26 

.400 

.79 

-.56 

-1.22 

-1.56 

-.01 

-.95 

.400 

1.16 

-1.15 

-1.06 

-2.56 

.35 

-1.07 

.450 

.97 

-.35 


-.89 

-.33 

-.64 

.450 

1.27 

-.63 


-1.88 

-.15 

-.69 

.490 

.92 

-.24 

-.27 

-.17 



.490 

1.26 

-.27 

-.67 

-1.21 



. 515 

1.53 

.01 

-.59 

-.04 



.515 

1.82 

-.15 

-.70 

-.80 



.550 

1.54 

.04 

-.80 

.03 



.550 

.42 

.05 

-1.02 

-.34 



.600 

1.75 

-. 24 

-1.31 

-.14 



.600 

2.11 

- .56 

-1.17 

-.59 



.700 

1.72 

-.85 

-1.15 

-.06 



.700 

1.99 

-1.09 

-1.73 

-.26 



. 840 

-.28 

-2.21 

.40 




.840 

-.36 

-2.31 

-.17 




. 850 




-1.28 



.850 




-1.89 




RUN 

34 

ALPHA 

.1 



RUN 

34 

ALPHA 

.1 



PCINT 

633 

BETA 

O' 

o 

o 



PCINT 

634 

BETA 

■70.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

800Y 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-7.64 

-7.64 

-7.64 

- 7.64 



O.COO 

-9.04 

-9,04 

-9*04 

-9.04 



.020 

-1.29 

-8.26 

1,34 

-6.80 



.020 

-1.28 

-8.C9 

-.44 

-8.70 



.050 



-.67 




,050 



-2.30 




.061 

.23 

-3.30 





.061 

.47 

-5.17 





. 100 

1.22 

-2.21 

-2.02 

-5.51 



.100 

1.71 

-2.86 

-3.60 

-5.48 



. 160 

2.25 

-2.04 

-3.11 

-3.30 



• 160 

2.48 

-2.82 

-4.37 

-2.92 



.200 

2.51 

-2.23 

-3.52 

-2.46 



• 200 

2.95 

-2.43 

-4.38 

-2.37 



.240 



-4.14 




• 240 



-2.82 




.250 

2.77 

-2.56 


-1.61 



.250 

3.16 

-2.84 


-1.07 



.257 



-4.15 




.257 



-2.89 




.267 





1.21 

-7.63 

.267 





.42 

-4. 76 

.277 



-4.89 




.277 



-4.98 




. 287 





.67 

-4.84 

.287 





1.22 

-4.35 

.303 

2.84 

-2.03 

-4.45 

-.90 

.35 

-3.4C 

.303 

3.21 

-2.44 

-4.49 

-1.50 

• 66 

-3.77 

. 350 

2.58 

-1.61 

-4.55 

-.79 

.40 

-3.C4 

.350 

3.09 

-2.40 

-3.55 

-1.33 

1,05 

-3.42 

.400 

2.98 

-1.55 

-2.57 

-.71 

.43 

-2. 40 

.400 

3.34 

-1.83 

-2,53 

-1.35 

.64 

-2.53 

.450 

2.92 

-1.23 


-.96 

-.34 

-1.68 

.450 

3.50 

-1.52 


-1.29 

-.09 

-1.67 

.490 

2.73 

-.98 

-1.59 

-.90 



.490 

3.52 

-1.04 

-2.36 

-1.17 



. 515 

3.15 

-1.00 

-4,16 

-1.02 



.515 

3.98 

-1.42 

-5.12 

-1.60 



.550 

4.08 

-1.44 

-5.72 

-1.30 



.550 

1.05 

-1.56 

-5.56 

-1.98 



.603 

4. 86 

-2.27 

-5.01 

-2.27 



.600 

5.71 

-3. 58 

-5.54 

-3.21 



.700 

3.40 

-7.28 

-2.73 

-2.73 



.700 

4.35 

-8.08 

-4.06 

-3.90 



. 840 

-2. 39 

-13.12 

-4.79 




.840 

-.17 

-11.06 

-9.21 




. 850 




-5.87 



• 85C 




-6.50 




RUN 

34 

ALPHA 

.2 

PCINT 

635 

BETA 

80.0 

X/L 

8CCY 

BODY 

TCP 

8CTT 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

0.000 

-9,71 

-9.71 

-9.71 

-9.71 

.020 

- 1, ii9 

-8.42 

-2.C7 

-8.48 

.C50 



-3.C5 


.C61 

.62 

-5.06 



. ICO 

1.91 

-3.37 

-4,43 

-3.5o 

. 160 

2.68 

-2.92 

-4. £5 

-1.67 

.200 

2.03 

-2.85 

-4.90 

-2.12 

.24C 



-4.60 


.250 

3.18 

-2,59 


-2.95 


.257 
.267 
. 277 
.287 
.303 
.350 
.400 
.450 
.490 
. 515 
.550 
.600 
.700 
. 840 
. 850 


PYLON PYLCN 
LHS RHS 


-.74 -4.55 

1.2b -4.35 


3.38 

-2,75 

-4,12 

-2.32 

.85 

-3. £7 

3,2 1 

-2.42 

-3.27 

-1,87 

1.12 

-3.43 

3.57 

-1.91 

-2.02 

-1.85 

1.25 

-2.5C 

3.79 

-1.69 


-1.59 

.30 

-1.69 

4.12 

-1.30 

-2.50 

-1,51 



4.65 

-1.97 

-7.C5 

-1,87 



5.62 

-2.75 

-7.86 

-2,58 



5.75 

-4.17 

-5.86 

-3,16 



4,99 

-8.31 

-5.44 

-4.83 



-.71 

-8.70 

-10,08 





6, 94 


RUN 

35 

alpha 

•0 



RUN 

35 

ALPHA 

0.0 



POINT 

638 

BETA 

•0 



PCINT 

639 

BETA 

10.0 



X/L 

BOCV 

BODY 

TCP 

80TT 

PYLON 

PYLCN 

K/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

).000 

.78 

.78 

.78 

.78 



O.COO 

.66 

• 66 

• 66 

.66 



.020 

• 22 

.40 

• 86 

• 36 



• 020 

-.01 

• 62 

• 7C 

.26 



.050 



1.23 




.050 



1.11 




.061 

• 25 

.35 





• 061 

• 09 

.42 





.100 

• 12 

.10 

1.36 

.31 



.100 

•01 

.27 

1.05 

• 14 



.160 

-. 15 

• 11 

•42 

• 26 



.160 

-.24 

• 33 

-.01 

• 10 



.200 

-.IC 

• 06 

.30 

• 20 



• 200 

-.19 

.35 

-.13 

• 03 



.240 



• 03 




.240 



-.31 




.250 

-.C9 

-.08 


• 23 



.250 

-.14 

.28 


.10 



.257 



-.03 




.257 



-.34 




.267 





-3.60 

-1.47 

.267 





-5.31 

-.23 

• in 



-.41 




.277 



-.91 




.267 





-2.20 

-1.35 

.287 





-2.69 

-.61 

.303 

-.C5 

-.00 

-.62 

• 23 

-1.57 

-.99 

• 3C3 

-.18 

• 26 

-1.25 

• 02 

-1.89 

-.56 

.350 

-.CO 

.03 

-1.42 

• 21 

-1.02 

-.82 

.350 

-.14 

• 25 

-1.97 

-.18 

-1.12 

-.55 

.400 

.01 

.01 

-.87 

.22 

-.70 

-.60 

.400 

-.08 

• 22 

-1.17 

-.25 

-.63 

-.43 

.450 

.25 

• 23 


.20 

-.12 

-.15 

• 450 

• 15 

.39 


-.03 

-.08 

-.13 

.490 

.44 

• 44 

.46 

• 35 



.490 

.33 

.54 

• 41 

• 20 



.515 

.76 

.75 

• 58 

.35 



• 515 

• 67 

1.02 

• 46 

.24 



.550 

.91 

.74 

.79 

• 33 



.550 

-1.12 

• 92 

.71 

.36 



.600 

.94 

• 66 

.96 

.39 



.600 

.86 

.74 

.78 

• 41 



.700 

.89 

• 44 

1.06 

• 54 



• 700 

• 69 

.39 

• 66 

• 46 



.840 

• 24 

-1.37 

1.50 




• 840 

-.77 

-2.13 

2.31 




.850 




.37 



• 850 




-.09 




RUN 

35 

ALPHA 

-.0 



RUN 

35 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

640 

beta 

20.0 



PCINT 

641 

BETA 

30.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

).000 

.37 

.37 

.37 

.37 



o.coo 

-.13 

-.13 

-.13 

-.13 



.020 

-.37 

• 69 

• 21 

-.11 



• 020 

-.52 

• 76 

-.10 

-.52 



.050 



.44 




• 050 



-.07 




• 061 

“ • CA 

.47 





• 061 

-.05 

• 60 





.100 

-.24 

• 38 

•42 

-.33 



.100 

-.26 

.56 

-.52 

-.77 



. 160 

-.27 

• 43 

-.36 

-.33 



.160 

-.31 

.72 

-1.18 

-.85 



.200 

-.29 

.53 

-.51 

-.36 



• 200 

-.42 

• 85 

-1.14 

-.70 



.240 



-.55 




.240 



-.92 




.250 

-.30 

.53 


-.36 



• 250 

-.50 

.90 


-.74 



.257 



-.56 




.257 



-.93 




.267 





-1.54 

.71 

.267 





-1.40 

1.37 

.277 



-1.18 




.277 



-1.48 




.287 





-1.32 

-.02 

.287 





-.83 

.60 

.303 

-.40 

.51 

-1.25 

-.45 

-1.28 

-.C9 

• 3C3 

-.7C 

• 89 

-1.50 

-1.06 

-.94 

•40 

.350 

-.60 

.51 

-1.40 

-. 86 

-.79 

-.19 

• 350 

-.80 

.68 

-1.04 

-1.90 

-.76 

.11 

• 400 

-.48 

.38 

-.86 

-.93 

-.54 

-.29 

• 4C0 

-.55 

.73 

-.81 

-1.66 

-.66 

-.08 

.450 

-.2C 

.48 


-.52 

-.30 

-.34 

• 450 

-.43 

.75 


-.70 

-.47 

-.41 

.490 

-.02 

.53 

-.34 

-.10 



.490 

-.52 

.69 

-.68 

-.22 



. 515 

• 18 

1.12 

.10 

• 00 



.515 

-.35 

1.29 

-.80 

-.11 



.550 

• 41 

.95 

• 20 

.16 



• 550 

-.76 

1. 14 

-.56 

.13 



.too 

• 6C 

.94 

• 41 

.38 



• 600 

-.03 

1.12 

-.03 

.29 



.700 

• 48 

.32 

.07 

.40 



• 700 

• 24 

• S3 

1.25 

• 40 



. 840 

-.93 

-2.63 

2.46 




• 840 

-3.55 

-2.03 

2.40 




.850 




-.11 



.850 




0 

1 




RUN 

35 

ALPHA 

-.0 



RUN 

35 

ALPHA 

-.0 



point 

642 

beta 

40.0 



POINT 

643 

BETA 

50.0 



X/L 

BODY 

BUOY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

).000 

-. 89 

-.89 

-.89 

-.89 



0.000 

-1.46 

-1.46 

-1.46 

-1.46 



.020 

-.70 

.60 

-1.17 

-1.05 



•020 

-.73 

• 29 

-1.78 

-1.81 



.050 



-1.18 




• 050 



-2.23 




• 061 

-.46 

.63 





• 061 

-.83 

.55 





. 100 

-.54 

. 72 

-1.54 

-1.60 



• too 

-1.21 

.79 

-2.66 

-2.26 



• 160 

-.66 

.91 

-1.06 

-1.39 



• 160 

-1.34 

1.12 

-2.36 

-2.02 



.2C0 

-l.CO 

1.13 

-1.84 

-.88 



• 200 

-.89 

1.33 

-2.08 

-1.38 



. 240 



-1.45 




• 240 



-2.22 




.250 

-.89 

1.17 


-1.07 



• 250 

-.84 

1.38 


-2.40 



.257 



-1.47 




.257 



-2.23 




.26 r 





-1*06 

1.63 

• 267 





-.97 

1.56 

.277 



-1.83 




.277 



-1.88 




.287 





— • 82 

1.07 

• 287 





-.71 

1.33 

. 203 

-.66 

1.25 

-1.68 

-2.14 

-.80 

• 62 

• 303 

-.91 

1.51 

-1.63 

-3.14 

-.63 

1.06 

.350 

-.78 

1.18 

-1.22 

-2.63 

-.78 

.44 

• 350 

-1.C3 

1.52 

-1.14 

-2.37 

-.95 

.73 

• 400 

-.75 

1.04 

-1.14 

-1.90 

-.78 

.14 

• 400 

-.84 

1.42 

-1.01 

-1.30 

-.88 

• 44 

.450 

-.00 

1.06 


-1.07 

-.65 

-.37 

• 450 

-.74 

1.40 


-.91 

-.79 

-.27 

• 490 

-.56 

.90 

-.96 

-.67 



•490 

^ *62 

1.20 

-.96 

-.86 



.515 

-.49 

1.37 

-1.02 

-.57 



• 515 

-.56 

1.52 

-1.75 

-.68 



.550 

-. 17 

1.34 

-1.31 

-.36 



• 550 

-.95 

1.55 

-1.67 

-.53 



• 600 

-.19 

1.39 

-.63 

-.00 



.600 

-.25 

1.66 

-1.51 

-.32 



.700 

-.13 

• 80 

.25 

01 



.700 

-1.07 

.95 

-.34 

-.60 



• 840 

-6.18 

-1.96 

1.11 




• 640 

-7.44 

-2.68 

• 43 




.850 




-1.19 



• 850 




-1.88 




16 



RUN 

35 

ALPHA 

-.0 



RUN 

35 

AL PH A 

-.0 



PCINT 

644 

BETA 

60.0 



PCINT 

645 

BETA 

70,0 



X/L 

eocv 

BCDY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BCDY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0-000 

-2.37 

-2.37 

-2.37 

-2.37 



O.CQO 

-3.96 

-3.96 

-3.96 

-3.96 



.020 

-1.38 

-.15 

-2.49 

-2.62 



.020 

-2.29 

-.61 

-3.24 

-4.04 



.050 



-3.64 




.050 



-4.76 




. C6 1 

-1. 72 

• 6C 





.061 

-2.49 

.73 





.100 

-1.95 

1.09 

-3.70 

-3.67 



.100 

-2.35 

1.13 

-3.97 

-4,35 



. 160 

-1. 7C 

1.44 

-2.82 

-3.12 



,160 

-1.89 

1.51 

-2.98 

-2.53 



-200 

-1.25 

1.59 

-2.36 

-2.73 



.200 

-1,50 

1.78 

-2.47 

-1.78 



. 2A0 



-2.37 




.240 



-2.67 




.250 

-.97 

1.65 


-2.93 



.250 

-1.C7 

1.85 


-1,26 



.257 



-2.36 




.257 



-2.65 




.267 





-1.43 

1. 13 

.267 





-1.53 

.47 

.277 



-1.96 




.277 



-1.94 




. 287 





-.83 

1.41 

,287 





-l.OO 

1.35 

.303 

-.84 

1.84 

-1 .49 

-1.67 

-I.IO 

1.36 

.303 

-l.Cl 

1.99 

-1.67 

-1.05 

-1.21 

1.45 

.350 

-I.C9 

1.81 

-1.07 

-1.21 

-.91 

1.07 

.350 

-.89 

2.02 

-1.12 

-.91 

-1.00 

1.29 

.^00 

-.84 

1.74 

-1.03 

-.85 

-.86 

.£6 

.400 

-.78 

1.99 

-1.06 

-.71 

-.91 

1.14 

.A50 

-.62 

1.75 


-, 88 

-.68 

.11 

.450 

-.61 

1.98 


-.78 

-.72 

.32 

.490 

-.62 

1.63 

-1.01 

-.76 



.490 

-.56 

1.98 

-1.10 

-.69 



.515 

-.5C 

1.91 

-1.45 

-.78 



,515 

-.63 

2.25 

-1.59 

-.61 



.550 

-.57 

2.02 

-1.78 

-.58 



.550 

-1.00 

2.38 

-2.37 

-.75 



. 600 

-.55 

2.04 

-2.C2 

-.70 



.600 

-1.05 

2.42 

-2.62 

-1.05 



. 700 

-1.78 

1.42 

-1.18 

-1.18 



.700 

-2.45 

1.92 

-1,89 

-1.99 



. 840 

-4. 64 

-1.8C 

-1.00 




,840 

-3,53 

-.28 

-2.49 




. 850 




-2.37 



.650 




-2.19 




RUN 

35 

AL 

PH A 

-.0 



RUN 

35 

ALPHA 

-.0 



POINT 

646 

BETA 

80.0 



PCINT 

647 

BETA 

90,0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

pylon 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-1,96 

-1.96 

-1.96 

-1.96 



0.000 

-1.02 

-1.02 

-1,02 

-1.02 



.020 

-.48 

-.26 

-1.72 

-1.02 



.020 

-.50 

.07 

-1,79 

-.74 



.050 



-2.87 




.050 



-2.64 




.061 

-.54 

l.OB 





.061 

-.41 

1,22 





. 100 

-.70 

1. 34 

-2,44 

-.83 



.100 

-.46 

1.58 

-2.49 

-.80 



.160 

-.61 

1.67 

-2,19 

-.71 



.160 

-.50 

1.77 

-2.22 

-.77 



.200 

-.68 

1.89 

-2.36 

-.78 



.200 

-.44 

1,87 

-2.21 

-.78 



.240 



-2.16 




.240 



-2.15 




.250-- 

-.76 

1.87 


-.67 



.250 

-.45 

1.70 


-.98 



.257 



-2,15 




.257 



-2.13 




.267 





-2.57 

-.46 

.267 





-2.48 

-1.18 

.277 



-2.11 




.277 



-1.93 




.287 





-1,53 

1.10 

.207 





-1.30 

• 81 

-303 

-.66 

2.02 

-1.50 

-.68 

-1.33 

1.45 

-303 

-.74 

1.97 

-1.63 

-1.26 

-1.15 

1.35 

.350 

-.69 

2.02 

-1.01 

-1.03 

-1.05 

1.52 

.350 

-1,13 

1.99 

-1.19 

-1.57 

-1.13 

1.57 

.400 

-1.13 

2.04 

-I.IO 

-1.20 

-.98 

1.37 

.400 

-1.49 

1.91 

-1.31 

-1.65 

-1.19 

1.55 

.450 

-1.3C 

2.06 


-1.33 

-.79 

.57 

.A 50 

-1.64 

2.01 


-1.65 

-.85 

.85 

.490 

-1.25 

2.18 

-1.21 

-1. 38 



-490 

-1.41 

2.24 

-1.57 

-1.73 



.515 

-2.51 

2.53 

-6.5B 

-1.48 



.515 

-2.72 

2.76 

-5.67 

-1.73 



.550 

-4.Q0 

2.71 

-5.99 

- 1.64 



.550 

-1.13 

2.89 

-4.32 

-2.28 



.600 

-3.55 

2-76 

-4.53 

-2.40 



.600 

-2,49 

2.81 

-3.33 

-2.37 



. 700 

-3.09 

2.34 

-2.67 

-2.72 



.700 

-2.37 

1.97 

-2.08 

-2.58 



.840 

-3.07 

-.09 

-4.84 




.840 

-2.49 

U 

-4.59 




. 850 




-3,14 



.050 




-4.41 




RUN 

35 

ALPHA 

.0 



RUN 

35 

ALPHA 

.0 



PCINT 

648 

BETA 

0.0 



POINT 

649 

BETA 

lO.O 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 81 

.61 

.81 

.81 



0.000 

.71 

.71 

.71 

.71 



. Q20 

• 18 

.39 

.86 

.29 



.C20 

.46 

-13 

.75 

.31 



.050 



,50 




.050 



1.15 




.061 

• 14 

• 36 





.061 

.38 

.20 





.100 

.03 

.18 

1.34 

.26 



.100 

-.02 

-.12 

1.41 

.25 



.160 

-.26 

.09 

.43 

.20 



.160 

-.04 

-.01 

.55 

,23 



.200 

-.13 

.07 

.33 

.11 



.200 

.06 

-.04 

.41 

.14 



• 240 



.25 




.240 



.53 




• 250 

-.12 

-.08 


.15 



.250 

.05 

-.27 


• 21 



.257 



.21 




.257 



.53 




.267 





-3.62 

-1.42 

.267 





-1.92 

-2.80 

.277 



-.44 




.277 



-.21 




.287 





-2.15 

-1.36 

,287 





-1.73 

-1.89 

.303 

-.12 

,05 

-.8B 

• 16 

-1.56 

-.99 

.303 

• C4 

-.14 

-.63 

.25 

-1.13 

-1.31 

.350 

-.08 

.03 

-1,40 

• 16 

-1.03 

— • 86 

.350 

.09 

-.09 

-1.14 

.25 

-.86 

-.98 

• 400 

-.06 

-.00 

-.95 

.15 

-.67 

— .61 

.400 

.07 

-.05 

-.67 

.24 

-.63 

-.62 

.450 

• 24 

• 21 


• 13 

-.09 

-.12 

.450 

.29 

,15 


.21 

-.19 

-.16 

.490 

• 43 

.43 

.43 

• 26 



• 490 

.45 

• 33 

.45 

.29 



.515 

.73 

.75 

• 56 

• 29 



.515 

.90 

• 61 

.51 

.32 



.550 

.82 

.73 

.79 

.29 



.550 

-.86 

.72 

.81 

.31 



• 600 

• 86 

.65 

.93 

• 32 



• 600 

.96 

• 66 

• 81 

• 36 



.TOO 

• 86 

.41 

1.00 

.47 



.700 

.97 

.41 

• 66 

.49 



.840 

• 25 

-1.02 

1.38 




• B40 

.54 

-.61 

1.12 




.850 




• 33 



.850 




• 35 




17 



RUN 

36 

ALPHA 

-.0 



RUN 

36 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

660 

BETA 

20.0 



POINT 

661 

BETA 

30.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BOCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 46 

.46 

.46 

• 46 



0.000 

-.00 

-.00 

-.00 

-.00 



.020 

-.60 

.69 

.36 

-.20 



• 020 

-1.01 

• 80 

-.11 

-.69 



.050 



-.13 




.050 



-.78 




.C6l 

-.06 

.58 





• C61 

-. 14 

.69 





.100 

-.03 

.49 

-.34 

-.45 



.100 

-.12 

• 60 

-.96 

-.97 



. 160 

-.03 

.41 

-.53 

-.45 



• 160 

-. 19 

• 48 

-1.17 

-.87 



.200 

-.!<• 

-3C 

-.62 

-.49 



.200 

-.24 

.42 

-1.24 

-.87 



.2<*0 



-.61 




• 240 



-I.IO 




.250 


.20 


-. 14 



.250 

-.32 

• 36 


-.69 



.257 



-.59 




.257 



-1.08 




.267 





-4.49 

.74 

.267 





-4.06 

1.17 

.277 



-1.08 




.277 



-1.00 




. 287 





-1.92 

• 16 

.287 





-2.19 

• 64 

.303 

-.12 

. lA 

-1.37 

-.14 

-1.47 

• 04 

• 303 

-.36 

.23 

-1.94 

-.85 

-1.62 

.48 

. 350 

-.09 

• 22 

-2.51 

-.42 

-.91 

-.11 

.350 

-.28 

.34 

-1.87 

-1.26 

-1.25 

.24 

.AOO 

-.05 

. 19 

-UC6 

-. 66 

-.67 

-.11 

• 400 

-.21 

.39 

-.73 

-.97 

-.59 

.12 

.A50 

.10 

.33 


-.38 

-.06 

-.06 

• 450 

-.06 

.52 


-.73 

-.26 

-.14 

.4S0 

.21 

.45 

.23 

-. 14 



• 490 

.07 

.57 

• OS 

-.42 



.515 

.31 

.85 

.28 

-.05 



• 515 

• 23 

1.02 

• 12 

-.25 



.550 

.44 

.79 

.39 

.12 



.550 

-1.25 

.94 

.15 

-.07 



.600 

.3<* 

.83 

.34 

.21 



• 600 

• 18 

1.01 

-.10 

.07 



. 700 

. 10 

.69 

.04 

• 23 



• 700 

-.16 

.86 

-.53 

.11 



. 640 

-.46 

-.20 

.92 




• 840 

-.90 

-.19 

.75 




.850 




• 04 



• 650 




-.13 




RUN 

36 

ALPHA 

-.0 



RUN 

36 

ALPHA 

-.0 



POINT 

662 

BETA 

40.0 



POINT 

663 

BETA 

o 

o 



X/L 

BOCY 

BCOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0.000 

-.60 

-.60 

-.60 

-.60 



0.000 

-1.20 

-1.20 

-1.20 

-1.20 



.020 

-1.29 

.84 

-.63 

-1.23 



• 020 

-1.63 

.78 

-1.27 

-1.88 



.C50 



-1.36 




.050 



-2.12 




• 061 

-.12 

• 80 





.061 

-.27 

.65 





• 100 

-.23 

.75 

-1.39 

-1.51 



• 100 

-.30 

• 80 

-2.02 

-2.02 



. 160 

-.27 

.65 

-1.55 

-1. 16 



.160 

-.51 

.73 

-2.17 

-1.74 



.200 

-.43 

.58 

-1.67 

-1. 14 



• 200 

-.86 

• 66 

-2.06 

-1.39 



.240 



-1.68 




.240 



-1.97 




. 250 

-.50 

.47 


-.85 



.250 

-.80 

.58 


-1.06 



.257 



-1 .66 




.257 



-1.96 




.267 





-1.95 

1. 28 

.267 





-2.09 

o 

o 

. 277 



-1.00 




.277 



-2.00 




.287 





-1.62 

1.06 

.287 





-1.83 

1.19 

.303 

-.58 

.50 

-2.10 

-1.02 

-1.40 

• 86 

.203 

-.56 

• 65 

-1.84 

-1.53 

-1.39 

1.08 

.350 

-.23 

• 62 

-.99 

-1.27 

-. 83 

.59 

• 350 

-.48 

. 76 

-l.Ol 

-1.16 

-.84 

.85 

.400 

-.37 

.62 

-.57 

-1.24 

-.46 

.36 

.400 

-.44 

• 76 

-.50 

-.68 

-. 54 

• 58 

. 450 

-.3S 

.67 


-.86 

-.35 

-.02 

.450 

-.32 

.85 


-.60 

-.35 

• 09 

.490 

-.19 

-71 

-.19 

-.49 



• S90 

-.24 

.89 

-.25 

-.52 



. 515 

. 05 

1. 14 

-.30 

-.31 



.515 

-.15 

1.25 

-.57 

-.42 



.550 

.07 

1.14 

-.42 

-.15 



.550 

-.84 

1.26 

-1.22 

-.39 



.600 

-.20 

1.24 

-.95 

-.02 



.600 

-.76 

1.44 

-2.17 

-.29 



. 700 

-.44 

1.04 

-.98 

-.12 



.700 

-1.43 

1.25 

-1.87 

-.53 



• 840 

-1.50 

-.16 

.12 




.840 

-1.66 

-.00 

-.62 




.850 




-.47 



.650 




-1.20 




RUN 

36 

ALPHA 

•4 



RUN 

36 

ALPHA 

• 1 



PCINT 

664 

BETA 

60.0 



PCINT 

665 

BETA 

70.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

0OTT 

P YLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-1.76 

-1.76 

-1.76 

-1.76 



0.000 

-2.19 

-2.19 

-2.19 

-2.19 



.020 

-1.17 

.59 

-1.93 

-2.38 



.020 

-.88 

.25 

-2.31 

-2.71 



• 050 



-2.91 




• C50 



-3.20 




• 061 

-.26 

.83 





• 061 

-.44 

• 66 





.100 

-.44 

• 80 

-2.61 

-2.59 



• 100 

-.89 

.73 

-2.75 

1 

o 



• 160 

-.87 

.76 

-2.24 

-1.76 



• 160 

-.98 

.73 

-1.74 

-1.51 



• 200 

-1.C3 

.72 

-2.06 

-1. 10 



• 200 

-.94 

.73 

-1.69 

-1.20 



• 240 



-2.53 




• 240 



-1.36 




• 2 50 

-.78 

• 68 


-1.38 



.250 

-.79 

.73 


-.92 



.257 



-2.50 




.257 



-1.36 




.267 





-1.83 

.65 

• 267 





-1.22 

.25 

.277 



-1.61 




.277 



-1.19 




.287 





-1.41 

1.31 

.287 





-.00 

1.21 

• 303 

71 

.70 

-1.43 

-1.01 

-1.35 

1.23 

• 303 

-.56 

• 86 

-1.13 

-.74 

-.74 

1.33 

• 350 

-.59 

.83 

-.89 

-.77 

-.67 

i.C5 

.350 

-.56 

.95 

-.85 

-.69 

-.65 

1.23 

. 400 

-.52 

.62 

-.65 

-•61 

-.51 

• 83 

• 400 

-.47 

.95 

-.70 

-.78 

-.56 

1.02 

.450 

-.41 

.99 


-.71 

-.38 

.2C 

.450 

-.42 

.97 


-.63 

-.39 

.36 

.490 

-.37 

1.06 

-.50 

-•56 



• 490 

-.35 

I. 11 

-.73 

-.56 



.515 

-.31 

1.45 

-1.55 

-.56 



.515 

-.38 

1.48 

-2.71 

-.55 



.550 

-.45 

1.47 

-2.22 

-•46 



.550 

-.65 

1.53 

-2.88 

-.50 



.600 

-I.C3 

1.66 

-2.89 

-•46 



• 600 

-1.43 

1.78 

-2.96 

-.88 



.700 

-1.16 

1.54 

-2.10 

-1.09 



• 7C0 

-1.41 

1.77 

-2.61 

-1.63 



• 840 

-1.80 

.55 

- 1 • 66 




• 840 

-1.55 

• 61 

-2.27 




.050 




-1.31 



• 850 




-1 .65 




18 



RUN 

36 

ALPHA 

.0 



RUN 

36 

ALPHA 

• 0 



POINT 

666 

BETA 

BQ.O 



PCINT 

667 

BETA 

90.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c.ooo 

-.93 

-.93 

-.93 

-.93 



o.coo 

-.62 

-.62 

-.62 

-.62 



• 02 0 

-.43 

.01 

-1.25 

-.52 



.020 

-.50 

-.43 

-1.53 

-.62 



• 050 



-2.04 




.050 



-2.64 




• 061 

-.52 

. 53 





.061 

-.65 

• 21 





.100 

-.56 

.64 

-2.03 

-1.12 



• 100 

-.86 

• 36 

-2.84 

-.93 



• 160 

-.65 

.71 

-1.63 

-1. 14 



• 160 

-.72 

.57 

-1.62 

-.87 



• 200 

-.77 

.72 

-1.36 

-.69 



.200 

-.67 

.75 

-1.18 

-I.IO 






-1.47 




.240 



-1.45 




.250 

-.64 

.75 


-.58 



.250 

-.57 

.81 


-1.00 



• 257 



-1.45 




.257 



-1.43 




.267 





-.67 

-.10 

.267 





-.51 

-.21 

• 277 



-.87 




.277 



-.66 




.287 





-.68 

I.IO 

.287 





-.35 

.94 

. 303 

-.45 

.98 

-.81 

-.66 

-.51 

1.37 

.303 

-.35 

.98 

-.55 

-1.10 

-.30 

1.24 

. 350 

-.39 

1.01 

-.66 

-.61 

-.58 

1.34 

.350 

-.43 

1.02 

-.38 

-I.IO 

-.39 

1.40 

• 400 

-.34 

1.03 

-.65 

-.74 

-.48 

1.21 

.400 

-.77 

1.03 

-.39 

-.93 

-.40 

1.34 

.450 

-.47 

1.06 


-.56 

-.39 

.55 

.450 

-.71 

1.01 


-1.07 

-.33 

.86 

.490 

-.62 

1.07 

-.74 

-.79 



.490 

-.70 

1.18 

-.72 

-1.08 



. 515 

-.87 

1.45 

-3.47 

-.80 



.515 

-1.55 

1.66 

-3.40 

-1.09 



.550 

-1.75 

1. 53 

-3.54 

-. 82 



.550 

-.39 

1.58 

-3.14 

-1.26 



. 600 

-1.59 

1.74 

-3.47 

-1. 50 



. 600 

-1.27 

.92 

-2. 87 

-1.71 



. 700 

-1.12 

1.28 

-2.83 

-1. 80 



.700 

-1.21 

.73 

-2.52 

-1.44 



. 840 

-1.43 

.33 

-2.67 




. 840 

-1.58 

.62 

-1.54 




. 850 




-2.09 



.850 




-1.55 




RUN 

36 

ALPHA 

.0 



RUN 

36 

ALPHA 

• 0 



PCI NT 

668 

BETA 

0.0 



PCINT 

669 

BETA 

10.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLUN 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

. 63 

.83 

.83 

. 83 



0.000 

.72 

.72 

.72 

.72 



• 020 

.07 

.19 

.75 

.22 



.020 

.41 

-.06 

.72 

.21 



. 050 



.52 




.050 



.51 




.061 

-17 

.25 





.061 

.36 

. 15 





. 100 

-12 

.22 

.33 

. 15 



. 100 

.29 

• 14 

• 25 

.09 



.160 

.08 

.14 

-37 

. 12 



• 160 

.20 

• 06 

• 40 

.06 



.200 

.Cl 

.09 

.28 

.02 



.200 

. 14 

-.02 

.35 

-.01 



. 240 



.06 




.240 



.36 




. 250 

-. 1C 

-.33 


.10 



.2 50 

.07 

-.24 


.08 



. 257 



.05 




,257 



.36 




. 267 





-2.^3 

-1.C9 

.267 





-1.04 

-2.12 

. 277 



-.19 




.277 



-.13 




.287 





-1.37 

-.97 

.207 





-1.13 

-1.42 

. 303 

-.06 

-. 04 

-.48 

. 14 

-1.02 

-.70 

.303 

-.C4 

-.14 

-.41 

.15 

-.67 

-.98 

.350 

-.C9 

-.02 

-.97 

.17 

-. 68 

61 

.350 

-.05 

-.10 

-.60 

.17 

-.54 

-.72 

. 400 

04 

-.01 

-.71 

.18 

-.45 

-.44 

.400 

-.04 

-.07 

-.62 

.15 

-.40 

-.50 

.450 

.09 

-13 


.17 

-.01 

-.05 

.450 

.05 

.06 


.10 

-.03 

-.06 

.490 

.22 

.25 

.33 

.28 



.490 

• 18 

.19 

.29 

• 24 



.515 

.34 

.51 

.35 

.28 



.515 

• 48 

.34 

.36 

.27 



. 550 

• 4 6 

.51 

.59 

.31 



. 550 

-.54 

.49 

.56 

.28 



.600 

-33 

.52 

.66 

. 31 



.600 

.49 

.43 

.64 

.31 



.700 

.20 

.46 

.69 

.29 



.700 

• 38 

.30 

.7C 

.26 



. 840 

-.11 

.04 

.63 




.840 

.30 

-.15 

.44 




. 850 




.17 



.850 




.17 




RUN 

36 

ALPHA 

.1 



RUN 

36 

ALPHA 

.1 



PCINT 

670 

BETA 

•20.0 



POINT 

671 

SETA 

30.0 



X/L 

8Q0Y 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

pylon 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C /L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-44 

.44 

.44 

.44 



0.000 

-.01 

-.01 

-.01 

-.01 



.020 

.65 

-.40 

.48 

-.09 



.020 

• 82 

-.57 

.11 

-.55 



.050 



.29 




.050 



-.15 




.061 

.54 

• 08 





.061 

.67 

.02 





. 100 

.A3 

.07 

-57 

-.23 



.100 

.59 

-.06 

. 19 

-.69 



. 160 

- 32 

-.09 

.21 

-.20 



• 160 

.47 

-.12 

-.29 

-.59 



. 200 

.26 

-.15 

.10 

-.27 



.200 

• 38 

-.20 

-.35 

-.60 



.240 



.00 




.240 



-.32 




.250 

.18 

-. 30 


-.01 



• 250 

.22 

-.47 


-.42 



.257 



.02 




.257 



-.32 




.267 





-.04 

-3.25 

.267 





.77 

-4.03 

.277 



-.35 




.277 



-.80 




.287 





-.53 

-1. 84 

.207 





.06 

-2.03 

.303 

-.CO 

-.16 

-.62 

.01 

-.34 

-1. 19 

.303 

• 14 

-.30 

-.99 

-.49 

• 00 

-1.40 

. 350 

-.02 

-.15 

-1.29 

-.21 

-.37 

-.79 

.350 

.09 

-.30 

-2.35 

-.75 

-.16 

-.94 

.400 

.00 

-.11 

-.99 

-.28 

-.29 

-.51 

.400 

.14 

-.25 

-1.35 

-.63 

-.11 

-.67 

.450 

• 11 

-.02 


-.11 

-.07 

-.C9 

.450 

.29 

-.11 


-.37 

-.07 

-.22 

.490 

.19 

.12 

• 21 

.08 



.490 

.33 

.04 

.13 

-.13 



.515 

.49 

.32 

.29 

.14 



.515 

.85 

.22 

.17 

-.02 



.550 

.50 

.41 

.47 

.21 



.550 

-.16 

.33 

.30 

• 04 



• 600 

. 66 

.34 

.44 

.20 



.600 

.85 

.18 

• 16 

.09 



. 700 

.67 

. 15 

• 21 

.22 



.700 

1.00 

-.13 

-.48 

• 08 



• 640 

.54 

-.51 

-.20 




.640 

.73 

-1.33 

-.86 




. 850 




• 00 



.850 




-.17 




19 



RUN 36 ALPHA •! 

POINT 676 BETA -80.0 


X/L 

Bccr 

BOOT 

TCP 

80TT 

PTLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-2.36 

-2.36 

-2.36 

-2. 36 



• 020 

-.32 

-1.28 

-2.63 

-2.87 



.050 

.061 

.31 

-1.08 

-3.57 




.100 

.63 

-1.20 

-3.61 

-3.23 



• 160 

.72 

-1.33 

-2.17 

-2.78 



• 200 

.86 

-1.25 

-1.92 

-1.90 



.260 

.250 

1.02 

-1.01 

-1.63 

-1.91 



.257 



-1.61 




.267 

.277 



-1.36 


-.30 

-.98 

.287 





1.61 

-.95 

.303 

.92 

-.91 

-1.16 

-1.68 

1.08 

-.85 

.350 

.85 

-.81 

-.08 

-1.13 

1.16 

-.76 

.600 

.92 

-.79 

-.66 

-.79 

l.U 

-.60 

.650 

.93 

-.66 


-.73 

• 61 

-.65 

.690 

.63 

-.53 

-.79 

-.60 



.515 

1.30 

-.62 

-2.15 

76 



.550 

.66 

-1.22 

-2.97 

-.87 



.600 

.61 

-1.56 

-3.06 

-1.25 



.700 

.56 

-1.22 

-3.6C 

-2.01 



.860 

.850 

.55 

-1.63 

-2.16 

-1.62 




RUN 

36 

ALPHA 

.1 



RUN 

36 

ALPHA 

.1 



PCINT 

672 

beta -60.0 



PCINT 

673 

BETA 

50.0 



X/L 

BOGY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

800Y 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LPS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.56 

-.56 

-.56 

-.56 



0.000 

-l.ll 

-l.ll 

-l.ll 

-l.ll 



.020 

.88 

-.68 

-.37 

-1.07 



.020 

• 81 

0 

1 

-.92 

-1.57 



.050 



-.65 




• C50 



-.92 




.061 

. 77 

-.18 





.061 

• 80 

-.37 





. 100 

.66 

-.33 

-.33 

-1.10 



.100 

.77 

-.61 

-1.07 

-1.72 



- 160 

.53 

-.28 

-.09 

-.99 



• 160 

• 62 

-.66 

-1.23 

-1.68 



.200 

.63 

-.38 

-.99 

-.86 



• 200 

.56 

-.59 

-1.51 

-1.30 



. 2A0 



-1.17 




• 260 



-1.95 




.250 

.35 

-.71 


-.56 



.250 

.69 

-.87 


-.82 



.257 



-1.15 




.257 



-1.93 




.267 





1.16 

-6.20 

.267 





1.16 

-2.65 

. 277 



-1.39 




.277 



-1.73 




. 287 





• 62 

-2.05 

.207 





1.07 

-1.36 

.303 

.35 

-.63 

-1.60 

-.60 

.37 

-1.33 

.303 

.65 

-.01 

-1.39 

-.91 

.70 

-1.67 

.350 

.25 

-.69 

-2.00 

-.93 

• 16 

-1.08 

.350 

.60 

-.88 

-1.12 

-1.63 

.65 

-1.05 

.600 

.32 

-.62 

-1.12 

-.93 

• 08 

-.03 

• 600 

• 68 

-.56 

-.86 

-1.68 

.29 

-.72 

. A50 

.37 

-.27 


-.93 

-.15 

-.67 

• 650 

.58 

-.66 


-1.13 

-.16 

-.68 

.690 

.67 

-.16 

-.02 

-.63 



.690 

.62 

-.27 

-.20 

••61 



.515 

1.10 

.12 

-.01 

-.21 



.515 

1.19 

-.09 

-.66 

-.39 



-550 

1.06 

.21 

-.06 

-.09 



.550 

.65 

-.06 

-.77 

-.28 



. 600 

1.07 

-.09 

-.62 

-.06 



• 600 

1.62 

-.60 

-1.39 

-.27 



.70(1 

1.25 

-.61 

-1.91 

-.03 



.700 

1.61 

-1.39 

-3.11 

-.36 



.860 

.73 

-1.81 

-.97 




.860 

• 68 

-1.62 

-1.51 




. 050 




-.81 



• 850 




-1.59 




PUN 

36 

ALPHA 

.3 



RUN 

36 

ALPHA 

• 1 



PCINT 

676 

BETA 

60.0 



PCINT 

675 

BETA 

70.0 



X/L 

0OCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOOY 

800Y 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

>.000 

-1.58 

-1.58 

-1.58 

-l.5b 



O.COO 

-1.89 

-1.89 

-1.89 

-1.89 



.020 

.66 

-l.Ol 

-1.26 

-2.09 



.020 

• 06 

-1.06 

-1.60 

-2.39 



.050 



-1.38 




.050 



-2.60 




.061 

.57 

-.73 





.061 

.39 

-.88 





. 100 

.66 

-.71 

-l.SO 

-2.36 



.100 

.57 

-1.06 

-2.92 

-2.38 



.160 

.66 

-.87 

-1.70 

-2.02 



• 160 

.70 

-1.25 

-2.12 

-1.75 



. 200 

.69 

-1.08 

-1.72 

-1.62 



• 200 

• 88 

-1.31 

-1.89 

-.99 



.260 



-2.01 




.260 



-1.79 




.250 

.72 

-1.03 


-1.16 



.250 

.86 

-1.07 


-1.38 



-257 



-2.00 




.257 



-1.78 




.267 





.96 

-.96 

.267 





.66 

-.96 

.277 



-1.61 




.277 



-1.37 




.207 





1.37 

-.86 

.287 





1.67 

-.02 

.303 

.70 

-1.06 

-1.35 

-1.50 

.96 

-.90 

.303 

• 86 

-1.06 

-l.lfi 

-2.59 

1.07 

-.81 

.350 

.69 

-l.OB 

-1.06 

-2.56 

.75 

-.90 

.350 

.82 

-1.38 

-.92 

-1.B7 

.99 

-.77 

.600 

.76 

-1.26 

-.77 

-1.97 

• 60 

-.66 

• 600 

• 80 

-1.21 

-.69 

-1.90 

.88 

-.68 

.650 

.76 

-.77 


-1.67 

• 06 

-.66 

.650 

.98 

-.76 


-1.66 

.23 

-.65 

.690 

.79 

-.66 

-.56 

-1.31 



.690 

1.00 

-.51 

-.66 

-1.26 



.515 

1.39 

-.28 

-1.07 

-1.16 



• 515 

1.61 

-.59 

-1.62 

-.96 



.550 

1.63 

-.68 

-1.7B 

-.61 



.550 

.99 

-.97 

-2.66 

-.88 



• 600 

1.69 

-l.OO 

-2.66 

-.69 



.600 

1.56 

-1.68 

-3.20 

-.89 



.700 

1.62 

-1.55 

-3.95 

-.80 



.700 

1.82 

-.99 

-6.37 

-1.83 



• 060 

1.27 

-1.86 

-2.80 




• 860 

• 13 

-1.62 

-6.03 




.850 




-2.19 



• 850 




-2.22 




20 



RUN 

37 

ALPHA 

.0 



RLN 

37 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

679 

BETA 

0.0 



POINT 

660 

BETA 

10.0 



X/t 

BOCY 

BCDV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

}.000 

.65 

.05 

.65 

. 65 



0.000 

.78 

. 78 

.78 

.76 



.020 

-.Cl 

.06 

.67 

• 20 



• 020 

-.31 

.37 

.57 

.09 



.050 



.40 




.050 



.22 




.C61 

.11 

.15 





.061 

- .04 

.33 





.100 

.07 

.12 

• 31 

• 06 



.100 

-.02 

.27 

. 16 

-.10 



.160 

.C4 

• 06 

.16 

. 04 



.160 

-.04 

.20 

-.04 

-.13 



.200 

-.CO 

.05 

.16 

-.06 



.200 

-.07 

. 15 

-.09 

-.21 



.2*»0 



.16 




.240 



-.12 




.250 

-.C5 

-.05 


.03 



.250 

-.11 

.10 


-.05 



.257 



.16 




.257 



-.11 




.267 





-1.68 

-.79 

.267 





-2.63 

.11 

.277 



-.17 




.277 



-.46 




. 287 





-1.11 

-.74 

.267 





-1.40 

-.22 

.303 

-.13 

-.05 

-.42 

.07 

-.79 

-.53 

.303 

-.10 

.05 

-.60 

-.05 

-1.02 

-.25 

.350 

-.06 

-.05 

-.63 

.06 

-.54 

-.50 

.3 50 

-.10 

-.01 

-1.23 

-.03 

-.63 

-.29 

.^00 

-.10 

-.07 

-.57 

.09 

-.42 

-. 40 

.400 

-.03 

.00 

-1.05 

-.00 

-.40 

-.25 

.450 

.05 

.06 


• 06 

-.05 

-. 10 

.450 

.09 

. 10 


-.11 

-.04 

-.05 

.490 

.15 

.17 

• 22 

.16 



.490 

.16 

.19 

.22 

.04 



.515 

.26 

.29 

.24 

.22 



.515 

• 26 

.36 

.25 

. 06 



.550 

.34 

.33 

.40 

.23 



.550 

-.63 

.35 

. 39 

.10 



.600 

.30 

.33 

.41 

.24 



.600 

.37 

.31 

.42 

.16 



. 700 

.21 

.26 

.46 

.24 



.700 

.27 

.28 

.40 

.20 



.840 

-.06 

.07 

.35 




. 640 

-.11 

. 17 

• 26 




.650 




.14 



.650 




.11 




PUN 

37 

ALPHA 

-.0 



POINT 

661 

BETA 

20.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.49 

• 49 

.49 

.49 



.020 

-.71 

.63 

.27 

-.24 



.050 



-.19 




.061 

-.15 

.51 





. 100 

-.10 

.43 

-.24 

-.51 



.160 

-.09 

.35 

-.49 

56 



.200 

-.11 

.27 

-.57 

-.58 



.240 



-.58 




.250 

.257 

.267 

-. 16 

.24 

-.57 

-.22 

-3.29 

. 73 

. 277 
.287 



-.97 


-1.56 

. 15 

- 303 

-.16 

• 14 

-1.16 

-• 14 

-1.14 

.06 

.350 

-.14 

.11 

-2.10 

-.22 

-.73 

-.04 

.400 

-.10 

.06 

-1.04 

-.66 

-.65 

-.07 

.450 

.03 

.12 


-.43 

-.09 

-.04 

.490 

. 14 

.17 

• 12 

-.16 



.515 

.27 

• 42 

.20 

-.10 



.550 

.31 

.38 

.39 

-.02 



. 600 

.29 

.37 

• 41 

.07 



.700 

.13 

.55 

• 08 

.14 



.840 

.850 

-.26 

.23 

-.09 

.04 




RUN 

37 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

682 

BETA 

30.0 



X/L 

BCCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 04 

.04 

.04 

.04 



.020 

-.98 

• 80 

-.19 

-.73 



.050 

.061 

-.22 

. 68 

-.80 




.100 

-.14 

.60 

-.01 

-1.13 



.160 

-.13 

• 50 

-1.05 

-1.11 



.200 

-.20 

.43 

-1.12 

-1.05 



.240 



-1.12 




.250 

-.26 

.40 


-.45 



.257 



-I.IO 




.267 

.277 



-1.49 


-3.37 

.84 

.287 





-1.88 

.56 

.203 

-.26 

• 28 

-1.63 

-.40 

-1.29 

.40 

. 350 

-.25 

• 22 

-1.64 

-1.22 

-1.05 

.22 

.400 

-.21 

• 12 

-.74 

-1.21 

-.53 

.09 

.450 

-.11 

.19 


-.68 

-.20 

-.10 

.490 

-.01 

.22 

.04 

-.43 



.515 

.22 

.49 

.12 

-.24 



.550 

-I.C5 

.45 

. 18 

-.12 



.600 

.15 

.45 

.23 

.00 



. 700 

-. 15 

. 74 

-.48 

.08 



• 640 
.850 

-.71 

.33 

-.35 

-.13 




RUN 

37 

ALPHA 

-.1 

PCINT 

683 

BETA 

o 

o 

X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

0.000 

-.58 

-.58 

-.58 

-.58 

. 020 

-1. 38 

• 66 

-.73 

-1.33 

.050 



-1.37 


.061 

-.22 

.81 



.100 

-.17 

.74 

-1.34 

-1.78 

.160 

-.18 

.65 

-1.21 

-1.50 

.200 

-.26 

.56 

-1.25 

-1. 3B 

.240 



-1.18 


. 250 

-.39 

.53 


-.72 

.257 



-1.17 


. 26 7 





.277 



-1.37 


. 28 7 





.303 

-.47 

• 43 

-1.24 

-1.15 

.350 

-.44 

.30 

-.80 

-1.93 

.400 

-.43 

.25 

-.66 

-1.30 

.450 

-. 29 

.22 


-.91 

.490 

-.20 

.25 

-.19 

-.61 

.515 

.04 

.71 

-.26 

-.41 

.550 

-.05 

.53 

-.10 

-.27 

.600 

-.32 

.68 

- • 64 

-.09 

. 700 

-.70 

.90 

-1.62 

-. 11 

• 840 

-.86 

.40 

-.65 


.850 




-.66 


RUN 




PCINT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

LHS 

RHS 

O.COO 
• 020 
.050 
• 061 
.100 
• 160 
• 200 
.240 
.250 
.257 

-1.32 

1.01 

*267 

.277 

-.94 

.81 

.287 

-1.03 

.73 

• 303 

-.55 

.47 

.350 

-.45 

.25 

.400 

-.32 

-.12 

• 450 
.490 
. 515 

• 550 
.600 
.700 
.840 

• 850 


37 

ALPHA 

-.1 



684 

BETA 

50.0 



BODY 

BOCY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

■1.21 

-1.21 

-1.21 

-1.21 



■1.7C 

• 83 

-1.34 

-2.11 

-1.99 



-.23 

• 88 





-.29 

• 84 

-1.94 

-2.37 



-.35 

.78 

-1.47 

-2.01 



-.61 

.74 

-1.41 

-1.46 

-1.48 



-.61 

• 68 

-1.44 

-1.28 

-1.38 

.55 



-1.56 


-1.22 

.96 

-.60 

• 63 

-1.36 

-.95 

-1.05 

.95 

-.52 

.54 

-.87 

-.76 

-.69 

.68 

-.52 

.43 

-.60 

-.61 

-.53 

.43 

-.42 

• 34 


-.54 

-.38 

-.01 

-.26 

• 34 

-.22 

-.46 



-.11 

• 61 

-.31 

-.30 



-.69 

.52 

-.42 

-.29 



-.37 

.58 

-.76 

-.24 



•l.OO 

.97 

-1.99 

-.26 



-.81 

.58 

-1.09 





-.S0 


66 



n.uN 

37 

ALPHA 

-.0 



RUN 

37 

ALPHA 

-.0 



POINT 

685 

BETA 

60.0 



POINT 

686 

BETA 

70.0 



X/L 

eoDv 

BUOY 

TOP 

80TT 

PYLUN 

PYLCK 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LhS 

PH$ 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-1.85 

-1. 85 

-1.85 

-1.05 



0.000 

-.58 

-.58 

-.58 

-.58 



.020 

-1.23 

.65 

-1.97 

-2.58 



.020 

-.66 

. 52 

-.88 

-.73 



.050 



-2.73 




.050 



-.62 




.061 

-.26 

.90 





.061 

-.66 

.85 





. 100 

-.74 

.91 

-1.99 

- 1.66 



.100 

-.72 

.90 

-.83 

-.70 



. 160 

-.84 

.90 

-1.49 

-1.25 



.160 

-.75 

.92 

-1,06 

-.74 



.200 

-.85 

.86 

-1.50 

-.94 



.200 

-.79 

.91 

-1.05 

-.74 



.24C 



-1.60 




.240 



-1.02 




. 250 

-.77 

.78 


-.75 



.250 

-.00 

.82 


-.70 



. 257 



-1.50 




.257 



0 

1 




.267 





-1.05 

.30 

.267 





-.56 

-.01 

.277 



-1.30 




.277 



-.86 




.287 





-.89 

. 94 

.207 





-.53 

.81 

. 303 

-.70 

. 76 

-1.20 

-.65 

-.81 

.89 

.303 

-.68 

.85 

-.77 

-.83 

-.57 

.83 

. 350 

-.65 

.70 

-.97 

-.52 

-.69 

.78 

.350 

-.60 

.73 

-.72 

-.75 

-.55 

.96 

.^00 

-.51 

.58 

-.75 

-.46 

-.55 

.63 

.400 

-.46 

• 66 

-.60 

-.60 

-.48 

.71 

.^50 

-.38 

.52 


-.38 

-.31 

.09 

.450 

-.34 

.60 


-.58 

-.30 

.20 

.•490 

-.33 

.41 

-.43 

-.39 



.490 

-.41 

.50 

-.64 

-.40 



.515 

-.27 

.61 

-.79 

-. 41 



.515 

-.46 

.65 

-1.14 

-.54 



. 550 

-.42 

.55 

-1.09 

-.40 



.550 

-.55 

. 59 

-1.51 

-.65 



. too 

-.63 

.62 

-1.42 

-.42 



.600 

-1.17 

.64 

-1.88 

-.92 



. 700 

-.64 

.82 

-2.05 

-.60 



.700 

-I.IO 

.60 

-2.05 

-.08 



. 840 

-1.03 

.55 

-1.81 




. 840 

-1.27 

.35 

-2.C9 




. «50 




- 1.19 



.S50 




-1.11 




RUN 

37 

ALPHA 

-.0 



RUN 

37 

ALPHA 

3.0 



PCINT 

687 

beta 

80 .0 



PCINT 

686 

BETA 

90.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.44 

-.44 

-.44 

-.44 



o.cco 

-.73 

-. 73 

-.73 

-.73 



.020 

-.5C 

.31 

-.57 

-.56 



• C20 

-.51 

.C3 

— .88 

-.51 



.050 



-.66 




.050 



-1.43 




.061 


.74 





.061 

-.58 

. 58 





. 100 

-.70 

.03 

-.85 

-.64 



.100 

-.84 

.68 

-1.64 

-.75 



. 160 

-.75 

.89 

-1.15 

-.70 



.160 

-.57 

.74 

-1.26 

-.64 



.200 

-.71 

.90 

-l.ll 

-.63 



.200 

-.54 

.82 

-l.Ol 

-.75 



.240 



-1.04 




,240 



-.82 




.250 

-.65 

.82 


-.5 0 



.250 

-.48 

-77 


-.63 



.257 



-1.03 




.257 



-.81 




.267 





— . 60 

-.30 

.267 





-.52 

-.41 

.277 



-.78 




.277 



-.81 




.287 





-.49 

.59 

.287 





-.47 

.60 

.303 

-.45 

.91 

-.71 

-.50 

-.54 

l.CO 

.303 

-.45 

.88 

-.72 

-.88 

-.33 

.83 

.350 

-.43 

• 84 

-.56 

-.39 

-.55 

1.06 

.350 

-.53 

.88 

-.68 

-.71 

-.48 

.98 

.400 

-.50 

.79 

-.61 

-.44 

-.49 

.89 

.400 

-.74 

. 86 

-.57 

-.77 

-.48 

.98 

.450 

-.52 

.74 


-.59 

-.42 

.36 

.450 

-.74 

. 80 


-.92 

-.32 

.53 

.490 

-.53 

.65 

-.66 

-.60 



-490 

-.65 

.77 

-.71 

-.95 



.515 

-.65 

.70 

-1.45 

-.71 



.515 

-1.02 

.81 

-2.60 

-.98 



. 550 

-1.12 

.67 

-2.31 

76 



.550 

-.48 

.77 

-2.86 

-1.02 



.600 

-2.12 

.70 

-2.70 

-1.06 



.600 

-2.00 

.80 

-2.52 

-1.21 



. 700 

-1.32 

.71 

-2.03 

-1.02 



. 7C0 

-1.18 

.78 

-1.27 

-1.25 



.840 

-1.15 

.64 

-1.07 




. S40 

-.93 

.79 

-.97 




.050 




-1.34 



.850 




-.93 




RUN 

37 

AL 

PHA 

.0 



RUN 

37 

ALPHA 

. 1 



PCINT 

689 

BETA 

-.0 



PCINT 

690 

BETA 

10.0 



X/L 

80CY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLUN 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

.85 

.85 

.85 

.85 



0.000 

.74 

.74 

.74 

.74 



.020 

.02 

.08 

.67 

.22 



.020 

.30 

-.21 

.59 

.09 



.050 



.4C 




.050 



.34 




.061 

.11 

.16 





.061 

.27 

.03 





• 100 

. 10 

.12 

.31 

.10 



.100 

.21 

.02 

.26 

-.02 



.160 

.05 

.09 

.19 

.05 



.160 

.14 

.01 

.18 

-.08 



.20C 

.Cl 

.05 

.15 

-.04 



.200 

.C8 

-.02 

.19 

-.16 



• 240 



• 16 




.240 



.27 




.250 

-.04 

-.04 


.04 



.250 

o 

o 

-.14 


-.01 



.257 



.14 




.257 



.27 




. 267 





-1.75 

-. 69 

.267 





-.76 

-1.78 

.277 



-.13 




.277 



-.15 




.287 





-I.IO 

-.78 

.287 





-.87 

-1.18 

.303 

-.07 

-.08 

-.38 

• 08 

-.78 

-.53 

.303 

-.04 

-.10 

-.40 

-.00 

-.55 

-.81 

.350 

-.08 

-.05 

-.81 

.09 

-.56 

-.50 

.350 

-.07 

-.10 

-.80 

.03 

-.45 

-.60 

.400 

-.03 

-.05 

-.55 

.10 

-.39 

-.37 

.400 

-.04 

-.04 

55 

.02 

-.34 

-.44 

.450 

.05 

.05 


.08 

-.01 

-.07 

.450 

.02 

• 04 


-.00 

-.06 

-.07 

.490 

• 15 

.15 

• 23 

• 21 



.490 

. 12 

.12 

.19 

.12 



.515 

.26 

.30 

.20 

.22 



.515 

.27 

• 23 

.20 

.14 



.550 

.35 

• 31 

• 36 

.23 



.550 

-.45 

.31 

.34 

.17 



• 600 

.32 

. 31 

.42 

.23 



• 600 

.31 

• 32 

• 38 

• 20 



.700 

.25 

.25 

.46 

.23 



.700 

• 26 

• 25 

.40 

.23 



• 840 

-.04 

.06 

.37 




• 640 

• 05 


.31 




. 850 




.14 



• 850 




.13 




22 


RUN 

37 

ALPHA 

.1 



RUN 

37 

ALPHA 

.1 



POINT 

691 

BETA 

o 

o 

(M 



PCINT 

692 

BETA 

30.0 



X/L 

bOCY 

BODY 

TOP 

BQTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.46 

.48 

.48 

.48 



0.000 

-.02 

-.02 

-.02 

-.02 



.020 

.63 

-.55 

• 38 

-.14 



• C20 

.80 

-.60 

-.09 

-.66 



.050 



.08 




• 050 



-.42 




.061 

.52 

-.03 





• 061 

• 64 

-.11 





. 100 

.42 

.02 

.03 

-.39 



.100 

.55 

-.04 

-.42 

-.99 



• 160 

.33 

.01 

-.01 

-.44 



• 160 

.47 

-.06 

-.43 

-.90 



. 200 

. 26 

-.04 

-.01 

-.43 



• 200 

.39 

-.15 

-.50 

-.80 



.240 



.03 




• 240 



-.51 




.250 

.16 

-.24 


-.13 



.250 

.30 

-.40 


-.48 



.257 



.04 




.257 



-.49 




.267 





• 26 

-2.50 

.267 





.76 

-3.03 

.277 



-.36 




.277 



-♦81 




. 287 





-.30 

-1.41 

.287 





.12 

-1.59 

.303 

.10 

-.16 

-.57 

-.10 

-.20 

-.95 

.303 

• 24 

-.28 

-.96 

-.22 

.06 

-1.02 

. 350 

.04 

-.14 

-1.20 

-.25 

-.27 

-.69 

.350 

• 15 

-.26 

-2.35 

-1.12 

-.10 

-.82 

.400 

.05 

-.12 

-.98 

-.38 

-.23 

-.48 

• 400 

• 13 

-.22 

-1.23 

-1.13 

-.11 

-.68 

.450 

.08 

-.00 


-.29 

-.07 

-. 10 

.450 

• 15 

-.11 


-.63 

-.09 

-.24 

.490 

.13 

.07 

.13 

-.06 



• 490 

• 16 

-.05 

• 00 

-.32 



. 515 

.22 

.23 

.16 

-.00 



• 515 

• 40 

.17 

.05 

-.19 



.550 

.31 

• 26 

.29 

.06 



• 550 

10 

« 18 

• 17 

-.18 



.600 

.23 

.28 

.32 

.10 



• 600 

.35 

.15 

.18 

-.02 



. 7C0 

.30 

. 19 

.29 

.16 



• 7C0 

.39 

• 00 

-.07 

.04 



. 840 

.19 

-. 13 

.11 




.640 

.55 

-.53 

-.78 




.050 




• 04 



• 850 




-.11 




RUN 

37 

ALPHA 

.1 



RUN 

37 

ALPHA 

• 1 



POINT 

693 

BETA 

o 

c 



POINT 

694 

BETA 

50.0 



X/L 

BOCY 

BCDY 

TCP 

bOTT 

PYLCN 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


u-s 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

-.62 

-.62 

-.62 

-.62 



0.000 

-1.22 

-1.22 

-1.22 

-1.22 



.020 

.92 

-.66 

-.64 

-1.23 



• C20 

.88 

-.80 

-1.22 

-1.87 



.050 



-1.03 




.050 



-1.62 




.061 

.81 

-. 14 





.061 

.87 

-.18 





. 100 

.72 

-.11 

-.97 

-1.58 



• 100 

.82 

-.28 

-1.38 

-2.16 



• 160 

.62 

-.21 

-.89 

-1.30 



• 160 

.75 

-.40 

-1.35 

-1.75 



.200 

.56 

-.37 

-.98 

-1.18 



.200 

.70 

-.59 

-1.47 

-1.44 



.240 



-.83 




.240 



-1.55 




.250 

.49 

-.58 


-.59 



.250 

• 66 

-.84 


-.76 



.257 



-.82 




.257 



-1. 53 




.267 





.95 

-3. 13 

.267 





.71 

-2.72 

.277 



-1.31 




.277 



-1.88 




.287 





.53 

-1.63 

.287 





.75 

-1.77 

. 303 

.42 

-.47 

-1.53 

-.76 

• 29 

-1.12 

.303 

.57 

-.69 

-2.08 

-2.20 

• 46 

-1.45 

.350 

.29 

-.41 

-2.23 

-1.96 

• 10 

-I.C3 

.350 

.44 

-.57 

-1.76 

-1.70 

• 24 

-.90 

.400 

.29 

-.35 

-.93 

-1.45 

• 01 

-.00 

• 400 

• 44 

-.49 

-.84 

-1.27 

.15 

-.74 

.450 

.27 

-.26 


-.7d 

-.15 

-.36 

.450 

.40 

-.38 


-.06 

-.10 

-.41 

.490 

.22 

-.16 

-.11 

-.55 



• 490 

.32 

-.28 

-.24 

-.50 



. 515 

.46 

.07 

-.06 

-.44 



.515 

.47 

-.12 

-.27 

-.42 



.550 

.41 

.08 

.02 

-.24 



.550 

.24 

-.09 

-.20 

-.26 



.600 

.42 

-.04 

-.10 

-.05 



.600 

.45 

-.26 

-.57 

-.22 



.700 

.47 

-.32 

-.73 

-.05 



.700 

.45 

-.52 

-1.12 

-.30 



. 840 

.74 

-.78 

-1.51 




.£40 

. 84 

-.80 

-If 62 




.850 




-. 53 



.850 




-1.03 




RUN 

37 

ALPHA 

• 1 



RUN 

37 

ALPHA 

• 2 

POINT 

695 

BETA 

60.0 



PCINT 

696 

BETA 

7C.0 

X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

0.000 

-1.82 

-1.82 

-1.82 

-1.82 



0.000 

-2.27 

-2.27 

-2.27 

-2.27 

.020 

• 72 

-1.45 

-1.88 

-2.23 



• 020 

.39 

-1.27 

-2.22 

-3.00 

.050 



-2.40 




.050 



-2.64 


.061 

• 68 

-.46 





• C61 

.76 

-.46 



.100 

• 86 

-.55 

-1.97 

-2.51 



.100 

• 85 

-.66 

-2.10 

-2.29 

.160 

.87 

-.72 

-1.65 

-1.94 



.160 

• 69 

-1.01 

-1.76 

-1.56 

• 200 

. 85 

-.89 

-1.62 

-1.52 



.200 

.90 

-1.09 

-1.66 

-1.24 

.240 



-1.33 




• 240 



-1.97 


• 250 

.81 

-.94 


-l.ll 



• 250 

• 69 

-1.00 


-.99 


• 257 
.267 
.277 
.287 


1.09 -1.30 


• 303 

.75 

-.98 

-1.58 

-.94 

.350 

• 62 

-.91 

-1.12 

-.71 

• 400 

• 58 

-.79 

-.90 

-.58 

.450 

.54 

-.59 


-.49 

.490 

• 37 

-.49 

-.68 

-.39 

.515 

.44 

-.37 

-.80 

-.41 

.550 

• 46 

-.31 

-.84 

-.37 

• 600 

.52 

-.48 

-.72 

-.28 

.700 

.59 

-.42 

-.96 

-.41 

.040 

.20 

-.77 

-1.24 



.257 

.267 

.277 

.287 


• 58 

-l.ll 

• 303 

• 84 

-1.03 

-1.36 

-.84 

• 50 

-.90 

.350 

.70 

-.92 

-1.09 

-.73 

• 49 

-.76 

.400 

.74 

-.76 

-.80 

-.71 

•.15 

-.57 

.450 

.65 

-.57 


-.56 



.490 

.52 

-.51 

-.64 

-.56 



.515 

• 40 

-.53 

-1.28 

-.56 



.550 

.70 

-.56 

-1.71 

-.54 



• 600 

• 61 

-.92 

-1.83 

-.69 



• 7C0 

• 65 

-.83 

96 

-l.OO 



• 840 

• 50 

-1.42 

-1.57 



. 850 


.850 


PYLON PYLON 
LHS RHS 


.05 -1.02 

1.05 -1.08 

.78 -1.08 

.70 -.84 

.57 -.71 

.01 -.52 


79 


87 



RUN 

36 

ALPHA 

0.0 



RIN 

38 

ALPHA 

-.0 



POINT 

738 

BETA 

-.0 



POINT 

739 

BETA 

10.0 



X/L 

BCDY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOGY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.61 

.61 

*61 

.61 



0.000 

.93 

.93 

• 93 

• 93 



.020 

.03 

-.05 

1.61 

.38 



• 020 

-.52 

• 09 

2.21 

• 22 



.050 



3.07 




• C50 



2.65 




.061 

-.<iO 

.17 





• 061 

-.92 

.39 





. 100 

17 

.22 

1.86 

.31 



.100 

-.31 

• 95 

1.95 

• 09 



.160 

-.13 

.09 

.50 

.21 



• 160 

-.21 

.32 

-.06 

-.21 



.200 

-.25 

.02 

.29 

.01 



• 200 

-.31 

.30 

-.31 

0 

• 

1 



.2A0 



.22 




• 290 



-.96 




.250 

-.22 

-.15 


-.08 



• 250 

-.38 

• 15 


-.96 



. 257 



.25 




.257 



-.50 




.267 





-5.05 

-1.36 

.267 





-6.31 

-.23 

.277 



-.65 




.277 



-1.19 




.287 





-2. 96 

-1.26 

.287 





-2.89 

-.73 

.303 

-.31 

-. 16 

-1.16 

-.07 

-2.05 

-1.05 

.303 

-.27 

• 18 

-1.55 

-.55 

-2.U 

-.69 

.350 

-.19 

-.02 

-1.85 

-.10 

-1.26 

-.93 

.350 

-.17 

.27 

-1.28 

-.51 

-.83 

-.70 

.<^00 


.06 

-.96 

-. 10 

•^•61 

-.66 

• 900 

-.10 

.33 

-.91 

-.23 

-.58 

-.56 

.<*50 

• le 

. 3C 


-.02 

-.22 

-.22 

.950 

• 27 

.56 


.10 

-.60 

-.37 

.<*90 

.39 

.93 

.30 

.17 



• 990 

.29 

.63 

• 19 

.99 



.515 

.90 

.78 

.36 

.27 



.515 

.96 

1.02 

• 31 

.59 



. 550 

.97 

.62 

.63 

.37 



.550 

-.83 

• 81 

.28 

.57 



.600 

l.CA 

.61 

.ttO 

.52 



• 600 

.91 

.59 

.65 

.70 



.700 

I.A9 

.<»A 

1.69 

.75 



.700 

1.29 

-.17 

1.67 

.58 



. «<*0 

-1.06 

-6.9a 

3.77 




• 890 

-2.39 

-6.95 

9.60 




. 850 




-.27 



• 850 




-.70 




RUN 

36 

ALPHA 

-.0 



RUN 

38 

ALPHA 

-.0 



POINT 

790 

BETA 

20,0 



POINT 

791 

BETA 

30.0 



X/L 

BCCY 

600 Y 

TOP 

80TT 

PYLQ\ 

PYLCN 

X/L 

BCCY 

BOGY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c. ooo 

-.30 

30 

-.30 

-.30 



0.000 

-1.19 

-1.19 

-1.19 

-1.19 



.020 

-.69 

.13 

1.21 

-.21 



• 020 

-1.29 

.17 

1.20 

-.92 



. 050 



1.81 




.050 



.67 




.061 

-.56 

.59 





• C61 

-.92 

. 86 





. 100 

-.59 

. 71 

.66 

-.58 



.100 

-.92 

1.08 

-.90 

-1.97 



. 160 

-.95 

.69 

-.60 

-.77 



• 160 

-.66 

1.07 

-1.33 

-1.29 



.200 

-.35 

• 60 

-.73 

-.89 



.200 

-.37 

1.06 

-1.95 

-1.23 



.290 



-.69 




.290 



-1.22 




.250 

-.28 

.58 


-1.09 



.2 50 

-.39 

1.02 


-1.95 



.257 



-.70 




.257 



-1.21 




.267 





-1.88 

.99 

.267 





-1.95 

1.92 

.277 



-1.51 




.277 



-1.55 




.287 





-1,22 

-.08 

.207 





-.66 

• 51 

. 303 

-.63 

.56 

-1.96 

-1.30 

-.98 

-.23 

.303 

-.82 

.99 

-1.65 

-1.69 

-.91 

.29 

. 350 

-1.09 

.66 

-1.07 

-1. 05 

-.62 

-.92 

. 250 

-.96 

I.C3 

-1.09 

-1.23 

-.76 

-.09 

. 900 

-.87 

.66 

-l.ll 

-.98 

-.66 

-.53 

• 900 

-.79 

• 86 

-1.21 

-.53 

-.73 

-.39 

.950 

-.93 

.73 


-.11 

-.59 

-.53 

.950 

-.55 

.87 


-.52 

-.67 

-.61 

.990 

-.08 

.75 

-.33 

.07 



.990 

-.91 

.69 

-1. 21 

-.33 



. 515 

-.09 

1.17 

-.15 

.39 



.515 

-.97 

1.08 

-1.17 

.16 



. 550 

.08 

-98 

-.26 

.57 



.550 

-.76 

1.13 

-1.39 

• 1C 



.600 

.91 

.93 

• 13 

• 62 



• 600 

-.27 

1.22 

-.39 

.99 



. 700 

.93 

-.30 

1.09 

.39 



. 700 

-l.ll 

-.66 

2.90 

.53 



• 890 

-3.6C 

-9. 69 

9.96 




• 890 

-6.93 

-9.19 

3.99 




.850 




-.89 



.650 




-1.38 




RUN 

38 

ALPHA 

-.0 



RUN 

38 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

792 

beta 

90.0 



POINT 

793 

BETA 

50.0 



X/L 

80DY 

800Y 

TCP 

dOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

-2.99 

-2.99 

-2.99 

-2.99 



O.CCO 

-9.06 

-9.06 

-9.06 

—9 • 06 



.020 

-1.57 

.17 

.11 

-2.03 



.020 

-2.56 

• 19 

-.90 

-3.99 



• 050 



-1.15 




.050 



-2.73 




• 061 

-1.95 

1.06 





• 061 

-2.99 

1.32 





.100 

-1.27 

1.91 

-1.79 

-2.97 



• 100 

-2.13 

1.68 

-2.60 

-3.31 



• 160 

-.73 

1.50 

-2.17 

-1.91 



.160 

-1.59 

1.76 

-2.60 

-3.06 



.200 

-.67 

1.53 

-2.02 

-1.79 



• 2C0 

-.93 

1.93 

-2.39 

-2.85 



.290 



-1.75 




.290 



-2.55 




.250 

-.89 

1.97 


-3.02 



.250 

-.90 

1.89 


-2.90 



.257 



-1.79 




.257 



-2.97 




.267 





-1.27 

1.65 

.267 





-1.39 

1.50 

.277 



-1.97 




.277 



-1.87 




.287 





-.73 

.96 

• 287 





-.71 

1. 19 

. 303 

-.99 

1.97 

-1.68 

-2.20 

-.83 

.73 

• 303 

-.95 

1.93 

-1.70 

-1.99 

-.99 

1.02 

. 350 

-.77 

1.96 

-1.27 

-1.05 

-.77 

• 23 

• 350 

-.89 

1.99 

-1.55 

-.98 

-. 96 

.55 

.900 

-.59 

1.29 

-1.29 

-.89 

-.91 

-.C9 

.900 

-.66 

1.79 

-1.32 

-.92 

-.97 

.32 

.950 

-.69 

1.23 


-.68 

-.76 

-.59 

• 950 

-.65 

1.63 


-l.OO 

-.02 

-.31 

• 990 

-.75 

.92 

-1.29 

-. 70 



.990 

-.75 

1.91 

-1.81 

-.68 



.515 

-I.IO 

1.30 

-2.35 

-.66 



.515 

-.99 

U72 

-2.11 

-.56 



.550 

-1.16 

1.36 

-2.50 

19 



.550 

-.96 

L.BB 

-1.76 

-.35 



.600 

-.82 

1.98 

-1.38 

-.10 



• 600 

-.99 

2.09 

-1.76 

-.51 



• 700 

-3.98 

.21 

1.67 

.03 



.700 

-5.77 

• 51 

.56 

-1.33 



• 890 

-10. 01 

-3.83 

2.30 




• 690 

-a. 10 

-5.98 

1.93 




• 850 




-2.99 



.050 




-9.18 




24 



RUN 

38 

ALPHA 

-.0 



RUN 

36 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

744 

BETA 

60.0 



PCINT 

745 

BETA 

70.0 



X/L 

BOOV 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BQCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-6.36 

-6.36 

-6.36 

-6.36 



0.000 

-2.95 

-2.95 

-2.95 

-2.95 



• 020 

-3.76 

-.01 

-2.09 

-5.31 



.C20 

-1.20 

.46 

-.90 

-1.61 



.050 



-4.00 




• C50 



-2.12 




.061 

-3. 06 

1.41 





• 061 

-l.ll 

1.76 





. 100 

-2.66 

1.78 

-3.59 

-5.09 



• 100 

-.94 

2.18 

-2.35 

-1.46 



. 160 

-2.16 

2.02 

-3.16 

-4.05 



.160 

-.95 

2.42 

-2.62 

-1.60 



.200 

-1.94 

2.19 

-2.91 

-2.74 



.200 

-.93 

2.54 

-2.54 

-1.04 



• 2A0 



-3.04 




• 240 



-2.91 




. 250 

-1.32 

2.21 


-1.93 



.250 

-.86 

2.42 


-.87 



. 257 



-3. Cl 




.257 



-2.87 




.267 





-2.07 

1.05 

.267 





-3.50 

.08 

.277 



-2.17 




.277 



-2.82 




.287 





-1. 15 

1.35 

.287 





-2.10 

l.ll 

. 303 

-1.12 

2.39 

-1.95 

-1.34 

-1.15 

1.21 

.303 

-.79 

2.60 

-2.37 

-.94 

-1.60 

1.20 

.350 

-.98 

2.36 

-1.50 

-.89 

-1.14 

• 66 

.350 

— .6 8 

2.48 

-1.58 

-1.05 

-1.38 

1.22 

.400 

-.87 

2.16 

-1.32 

-.88 

-1.03 

.72 

• 400 

-1.09 

2.39 

-1.58 

-1.54 

-1.36 

.95 

.450 

-.70 

2.06 


-.70 

-.87 

-.05 

• 450 

-1.92 

2.25 


-1.73 

-1.18 

. 10 

.490 

-.61 

1.83 

-1.66 

-.74 



.490 

-1.65 

2.15 

-1.66 

-1.99 



.515 

- .66 

2.1C 

-1.90 

-.80 



• 515 

-2.80 

2.46 

-6.95 

-2.06 



. 550 

-.52 

2.33 

-2.32 

-.68 



.550 

-1.38 

2.74 

-6.19 

-1.93 



. too 

-l.CC 

2.43 

-2.02 

-.99 



• 600 

-4.87 

2.92 

-4.60 

-2.37 



. 700 

-5.52 

1 .03 

-.60 

-2.08 



• 700 

-5.07 

1.54 

-1.71 

-2.92 



. t;4 0 

-9. 63 

-4. 75 

-1.74 




• 640 

-8.77 

-3.56 

-4.59 




.850 




-4.41 



• 850 




-4.01 




Run 

38 

ALPHA 

.0 



RLN 

38 

ALPHA 

• 1 



PCINT 

750 

8ETA 

■20.0 



POINT 

751 

BETA 

30.0 



X/L 

8CCY 

eccY 

TCP 

butt 

PYLUN 

PYLCN 

X/L 

800Y 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.27 

.27 

.27 

.27 



O.OCO 

-.16 

-.16 

-.16 

-.16 



. 020 

-.38 

-.75 

3.45 

.29 



• 020 

-.69 

-1.18 

3.43 

-.07 



.050 



3.18 




• 050 



2.53 




.06 1 

.1C 

-.26 





• C61 

.27 

-.48 





. 100 

.24 

-.14 

1.62 

.20 



• 100 

• 36 

-.43 

.96 

-.37 



. 160 

.22 

-.31 

.36 

.11 



.160 

.45 

-.50 

-.20 

-.61 



. 200 

.16 

-.38 

.19 

-.09 



• 200 

.47 

-.60 

-.40 

-.73 



. 240 



-.35 




.240 



• 10 




.250 

.14 

-.68 


-.16 



.250 

.55 

-.96 


-.90 



.257 



-.27 




.257 



.12 




. 267 





-1.36 

-4.36 

.267 





-.05 

-5.67 

. 2 77 



-.58 




.277 



-1.09 




. 2«7 





-1.63 

-2.61 

.287 





-.97 

-3.10 

. 3C3 

.19 

- .48 

-1.08 

-. 19 

-l.ll 

-1.72 

. 303 

.65 

-.70 

-1.39 

-1.04 

-.69 

-2.14 

. 350 

. 30 

36 

-1 .44 

-.27 

-.89 

-1.26 

.350 

• 68 

-.53 

-2.40 

-1.17 

-.67 

-1.52 

. 400 

.30 

-.29 

-.91 

-.35 

-.64 

-. 84 

.4C0 

.74 

-.50 

-1.23 

-.85 

-.53 

-1.05 

. 450 

,5C 

-.01 


-.26 

-.43 

-.38 

.450 

.77 

-.30 


-.26 

-.52 

-.67 

. 490 

.52 

. 20 

.10 

.13 



.490 

.64 

-.13 

-.35 

.03 



.515 

1.26 

.40 

.20 

.20 



.515 

1.33 

. 10 

-.26 

.14 



. 5 50 

1.22 

. 54 

.32 

.33 



.550 

-.67 

• 23 

-.28 

.20 



.600 

1.33 

.55 

.30 

.34 



• 600 

1.46 

.07 

-.46 

• 08 



. rco 

1.32 

.47 

.78 

.56 



.700 

1.36 

.03 

-.15 

.11 



. r^40 

-.17 

-4 . 75 

2.49 




.840 

-.61 

-5.83 

1.53 




. t5 5C 




-.53 



.850 




-1.36 





38 

AL PHfl 

.1 



RUN 

38 

ALPHA 

.1 



INT 

7 52 

BETA 

40.0 



PCINT 

753 

BETA 

o 

o 

»rx 




oJu y 

tK.DY 

TCP 

BUTT 

PYLCN 

PYLCN 

X/L 

BCCY 

BODY 

TOP 

BUTT 

PYLON 

PYLON 


Ik s 

HhS 

C /L 

C/L 

LhS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

000 

- 1. 10 

- 1. 1C 

-I.IO 

-I.IO 



0.000 

-2.26 

-2.36 

-2.36 

-2.36 



.020 

-.42 

- 1 .45 

2.56 

-.76 



.020 

.02 

-2.40 

1.44 

-2.13 



.0^.0 



1.30 




.C50 



32 




.CM 

.31 

- ,68 





.061 

.58 

-1.29 





. iro 

.5d 

-.6 3 

-.23 

-1.16 



.ICO 

• 98 

-l.Ol 

-1.53 

-2.04 



. i 

. VS 

- .65 

-1.28 

-1.13 



.160 

1.28 

-.82 

-2.13 

-2.40 



« J 

. .1 

• .dC 

-1.31 

-1.22 



.200 

1.40 

-.99 

-2.28 

-2.75 



.2^x0 



-.57 




.240 



-1.34 




. 2 S 0 

1 . , 3 

-1.18 


-1.88 



.250 

1.54 

-1.44 


-3.14 



. 21 f 



-.55 




.257 



-1.33 




.2t 7 





1.00 

-6.59 

.267 





1.33 

-6.06 

.277 



-1.92 




.277 



-2.72 




. 287 





-.05 

-3. 70 

.287 





.66 

-2.89 

. 303 

1. C7 

- .88 

-2.31 

-2.34 

-.06 

-2.39 

.303 

1.62 

-1.29 

-2.84 

-2.52 

• 42 

-2.16 

. 350 

1 .06 

-. 79 

-3.12 

-i.bi 

-.30 

-1.64 

.350 

1.56 

-1.45 

-2.16 

-1.63 

.20 

-1.73 

. 400 

I.C9 

-.66 

-1.74 

-.96 

-.22 

-1. 19 

.400 

1.65 

-1.22 

-1.72 

-.97 

.13 

-1.50 

.450 

1.17 

-.51 


-.50 

-.50 

-.85 

• 450 

1.69 

-.87 


-.75 

-.47 

-1.06 

,490 

I.C4 

-.39 

-.64 

-.20 



• 490 

1.48 

-.66 

-1.19 

-.44 



.515 

1.58 

-.21 

-.71 

-.13 



.515 

1.92 

-.53 

-1.38 

-.45 



.55 0 

1.60 

-.1 3 

-1.33 

-.28 



.550 

• 20 

-.46 

-2.04 

-.56 



. too 

Ufc7 

-.40 

-1.62 

-.27 



.600 

2.48 

-.98 

-2.21 

-.73 



. 7(. 0 

1.73 

- .4 3 

-1.38 

-.49 



.700 

2.17 

-1.43 

-1.94 

-.79 



. H4C 

'1. 54 

-6.05 

1 .CO 




• 840 

-2.07 

-5.69 

.16 




. 8 50 




-2.37 



• 850 




-3.47 




25 


RUN 

38 

ALPHA 

.1 



RUN 

38 

ALPHA 

• 1 



POINT 

754 

BETA 

60.0 



POINT 

755 

BETA 

70.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOGY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


I.HS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-3.92 

-3.92 

-3.92 

-3.92 



0.000 

-5.71 

-5.71 

-5. T1 

-5.71 



• 020 

.34 

-3.43 

-.06 

-3.95 



• 020 

.20 

-6.00 

-1.73 

-6.03 



.050 



-1.91 




.050 



-3.34 




• C61 

. 94 

- 1.74 





.061 

1.06 

-3,67 





.100 

r.44 

-U52 

-2.64 

-3.69 



.100 

1.60 

-3.33 

-3.70 

-4.95 



. 160 

1.72 

: . 50 

-2*64 

-3.64 



• 160 

2.03 

-3.04 

-3.50 

-3.66 



.200 

1,91 

- : . 7 1 

-2.63 

-3.39 



• 200 

2.25 

-3.05 

-3.36 

-3.23 



. Z4C 



-2.40 




• 240 



-2.94 




.250 

2 . .. V, 

-2. 18 


-2.85 



.250 

2.43 

-2.80 


-2.28 



.257 



-2.34 




.257 



-2.89 




.267 





1.16 

-2.97 

.267 





• 36 

-2.54 

.277 



-2.84 




.277 



-2.96 




.287 





1.12 

-1.97 

.287 





1.47 

-2.36 

.303 

2-14 

-2.40 

-2.66 

-1.67 

.72 

-2.11 

.303 

2.53 

-2.59 

-2.72 

-1.51 

.91 

-2.42 

.350 

2. 02 

-2.09 

-2.12 

-1.08 

.61 

-1.94 

.350 

2.43 

-1.83 

-2.26 

-I.IO 

.91 

-2.22 

.400 

2.12 

-1.35 

-1.60 

-.94 

.66 

-1.60 

.400 

2.47 

-1.21 

-1.39 

-.75 

.93 

-1.61 

.450 

2.13 

-.80 


-.72 

-.12 

-.99 

.450 

2.50 

-.98 


-.72 

.12 

-1.02 

.490 

1.93 

-.63 

-1.22 

-.46 



.490 

2.49 

-.83 

-1.31 

-.67 



.515 

2.28 

-.51 

-2.72 

-.62 



.515 

2.80 

-.66 

-2.78 

-.87 



. 550 

2.69 

-.71 

-3.33 

86 



.550 

.91 

-1.04 

-2.40 

-1.02 



.600 

3.11 

-1.49 

-3.17 

-1.06 



.600 

3.64 

-1.27 

-3.18 

-1.37 



. 700 

2.68 

-2.24 

■ 2.96 

-1.21 



.700 

3.32 

-2.98 

-3.18 

-1.35 



.640 

-.51 

-7.01 

-2.94 




.840 

.64 

-6.C9 

-7.01 




. 650 




-3. 79 



.850 




-3. 60 




RUN 

38 

ALPHA 

-.0 



RLN 

38 

ALPHA 

.0 



Pv-UNT 

746 

BETA 

80.0 



POINT 

74 7 

BETA 

90.0 



X/L 

BCOY 

BCOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.93 

-.93 

-.93 

-.93 



0.000 

-.73 

-.73 

-.73 

-.73 



.020 

-. 74 

.72 

-1.07 

-.69 



.020 

-.52 

.65 

-1.37 

-.60 



.050 



-2.32 




.050 



-2.66 




• 061 

70 

1.92 





• 061 

-.60 

1.90 





.100 

-.71 

2.31 

-2.53 

-.09 



.ICO 

-.67 

2.30 

-3.02 

-.70 



. 160 

-.81 

2.55 

-2.94 

-.94 



• 160 

-.62 

2.59 

-3.06 

-.99 



.200 

-.77 

2.66 

-2.96 

B3 



.200 

-.64 

2.67 

-3.15 

-1.12 



.240 



-2.67 




.240 



-2.54 




.250 

-.72 

2.5i. 


97 



.250 

-.74 

2 .43 


-1.44 



.257 



-2.61 




.257 



-2.48 




. 267 





-3.39 

-.80 

.267 





-3.56 

-2. 18 

.277 



-2.97 




.277 



-2.97 




. 287 





-2.09 

.66 

.287 





-2.07 

.22 

.303 

-.07 

2. 74 

-2.40 

- 1.23 

-1.62 

1.14 

.303 

-1. 10 

2.80 

-2.63 

-1.50 

-1.62 

.96 

.350 

-1. 34 

2.66 

-1.70 

-1.56 

-1.54 

1.32 

. 350 

-U55 

2.65 

-1.66 

-1.07 

-1.52 

1.31 

.400 

-l.BO 

2.56 

-1.60 

-1.62 

-1.51 

1. 19 

.400 

-1.95 

2.62 

-1.82 

-2.03 

-1.58 

1.29 

.450 

-2. 04 

2.46 


-2.06 

-1.26 

.37 

.450 

-2.04 

2.55 


-2.23 

-1.19 

.73 

.490 

-1.71 

2.47 

-U90 

-2.40 



.490 

-2.02 

2.69 

-1.98 

-2.24 



. 515 

-3. 75 

2.95 

-7.66 

-2.33 



.515 

-3.66 

3.33 

-5.94 

-2.28 



.550 

-4. 34 

3. 23 

-5.36 

-2.56 



.550 

-1.52 

3.43 

-4.07 

-2.63 



.600 

-3.80 

3.13 

-3.19 

-2.63 



. 600 

-3.64 

3.32 

-3.43 

-2.47 



.700 

-4. 74 

2.01 

-2.01 

-3.28 



.700 

-4.98 

2.02 

-2.12 

-3.12 



. 840 

-6.72 

-1.43 

-6.82 




.840 

-3.88 

-.66 

-6.70 




. 850 




-3.99 



.850 




-6.09 




RUN 

38 

AL PHA 

0.0 



RUN 

38 

ALPHA 

.0 



POINT 

748 

beta 

0.0 



POINT 

749 

beta 

10.0 



X/L 

eOCY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

0.000 

• 64 

.64 

.64 

.64 



0.000 

.57 

.57 .57 

.57 



.020 

.04 

.07 

1.70 

• 36 



.020 

-.24 

-.43 2.90 

.39 



.050 



3.C2 




.050 


3.38 




.061 

-.37 

• 03 





.061 

-.09 

-.15 




. 100 

-.07 

.21 

1.79 

• 24 



. 100 

• 14 

.02 1.96 

.33 



.160 

-.09 

.02 

.47 

.12 



. 160 

• 04 

-.17 .58 

.26 



.200 

-.21 

-.07 

.27 

-.08 



• 200 

-.09 

-.24 .42 

• 13 



.240 



.33 




.240 


.61 




.250 

-.27 

-.26 


-.16 



.2 50 

-.13 

- .46 

.11 



.257 



.33 




.257 


.64 




. 267 





-4.6'rf 

-1.47 

.267 




1 

o 

o 

-2.76 

.277 



-.65 




.277 


-.45 




.287 





-2.60 

-1.63 

.287 




-2.29 

-2.05 

. 303 

-.25 

-.20 

-I.IO 

-. 10 

-2.00 

-1.17 

.303 

-.14 

-.33 -.90 

.04 

-1.52 

-1.41 

.350 

-.15 

-.12 

-1.75 

-. 10 

-1.24 

00 

o 

. 350 

-.02 

-.19 -1.46 

-.02 

-1.10 

-1.16 

.4C0 

-. 07 

-.06 

-.96 

-.03 

70 

-.73 

.400 

.02 

-.09 -.92 

-.04 

-.67 

-.67 

.450 

.23 

.21 


-.05 

-.il 

-.24 

.450 

.36 

.15 

-.13 

-.25 

-.24 

• 490 

.40 

• 34 

.35 

.13 



.490 

.47 

.37 .25 

.07 



.515 

. 86 

• 82 

.38 

.25 



.515 

1.11 

.64 .48 

.24 



.550 

.98 

• 66 

.72 

.29 



.5 50 

-I.IO 

.67 .68 

.36 



• 600 

1.03 

• 60 

. 83 

.47 



.600 

1.27 

.65 .78 

.45 



.700 

1.34 

.47 

1.00 

.67 



. 700 

1.3B 

.65 1.02 

.68 



. 840 

-.61 

-5. 78 

3.51 




.640 

-.36 

-5.27 3.13 




.850 




-.45 



.050 



-.13 




26 


RUN 

39 

ALPHA 

-.0 



RLN 

39 

ALPHA 

-.0 



POINT 

763 

BETA 

• 0 



POINT 

764 

BETA 

10.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 62 

• 82 

• 82 

.82 



0.000 

.73 

.73 

.73 

.73 



• 020 

• 08 

• 32 

.79 

• 24 



.020 

-.20 

.51 

• 68 

.16 



• 050 



.55 




• G50 



• 28 




• 061 

• 16 

.35 





• 061 

• 09 

.45 





• 100 

.12 

• 26 

1.11 

• 14 



• 100 

• 04 

.37 

.55 

-.03 



• 160 

• 04 

• 10 

.39 

.11 



• 160 

-.03 

.15 

.03 

-.05 



.200 

-.09 

.02 

.29 

.02 



.200 

-.09 

• 10 

-.09 

-.12 



• 240 



.36 




.240 



-.01 




• 250 

-.25 

-.03 


.10 



• 250 

-.16 

• 09 


.07 



.257 



.40 




.257 



.02 




• 267 





-2.77 

-1.14 

• 267 





-4.39 

-.06 

.277 



-.35 




.277 



-.68 




• 287 





-1.71 

-1.07 

.287 





-2.12 

-.49 

.303 

-.24 

.02 

-.68 

• 12 

-1.24 

-.80 

.303 

-.20 

.12 

-1.03 

.08 

-1.56 

-.44 

.350 

-.19 

• 06 

-1.24 

• 15 

-.85 

-.73 

.350 

-.18 

.18 

-1.77 

• 04 

-.96 

-.52 

• 400 

-.12 

.05 

-.86 

.16 

-.55 

-.56 

. AOO 

-.!<» 

.14 

-1.21 

-.05 

-.64 

-.39 

.450 

• 06 

• 21 


• 11 

-.01 

-.08 

• 450 

.03 

• 31 


-.14 

-.03 

-.12 

• 490 

.20 

.39 

.37 

• 21 



.490 

.19 

• 41 

.35 

.04 



• 515 

• 48 

.67 

• 48 

• 24 



.515 

.37 

.79 

.43 

• 15 



.550 

.58 

.67 

.73 

.24 



.550 

-.96 

.73 

.67 

.25 



• 600 

• 61 

.66 

.77 

• 26 



. 600 

.50 

.72 

• 66 

.34 



.700 

• S3 

.45 

.47 

• 26 



.700 

• A1 

.A5 

.27 

.34 



• 840 

• 08 

-.22 

.99 




.840 

-.09 

-.21 

1.16 




• 850 




.22 



• 850 




• 13 




RUN 

39 

ALPHA 

-.0 



RUN 

39 

ALPHA 

-.0 



POINT 

765 

BETA 

20.0 



PCINT 

766 

BETA 

30.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.38 

• 36 

• 38 

. 38 



0.000 

-.00 

-.08 

-.08 

-.08 



.020 

-.53 

.69 

• 38 

-.18 



• 020 

-.91 

.80 

-.07 

-.71 



.050 



-.23 




.050 



-.83 




.061 

.03 

.58 





• 061 

-.07 

• 69 





• 100 

-.04 

.49 

.17 

-.43 



• 100 

-.10 

• 63 

-.66 

-.95 



.160 

-.09 

.34 

-.54 

-.39 



• 160 

-.23 

.43 

-1.13 

-.89 



• 200 

-.16 

.23 

-.77 

-.43 



• 200 

-.34 

• 36 

-1.20 

-.82 



.240 



-.06 




• 240 



-1.24 




• 250 

-.19 

.27 


-.26 



• 250 

-.43 

.47 


-.55 



.257 



-.03 




.257 



-1.21 




.267 





-5.28 

• 85 

• 267 





-2.55 

1.22 

.277 



-1.33 




.277 



-1.90 




. 287 





-2.37 

.13 

.287 





-1.40 

• 68 

.303 

-.20 

.31 

-1.64 

-.28 

-1.75 

-.00 

• 303 

-.49 

• 61 

-1.88 

-.59 

-1.55 

.40 

.350 

■*•18 

• 40 

-2.54 

-.40 

-1.00 

-.13 

.350 

-.38 

• 65 

-1.38 

-.83 

-1.06 

.18 

.400 

-.12 

.37 

-1.11 

-.69 

-.62 

-.21 

• 400 

-.25 

• 63 

-.08 

-1.46 

-.54 

.05 

.450 

.01 

.46 


-.67 

-.16 

-. 19 

• 4 50 

-.18 

.70 


-1.29 

-.38 

-.26 

.490 

• 10 

• 4 8 

• 16 

-.26 



.490 

-.15 

.67 

-.03 

-.59 



.515 

.35 

.98 

• 23 

-.05 



.515 

• 13 

1.13 

-.09 

-.30 



.550 

• 42 

.88 

.45 

.15 



.550 

-1.06 

1.05 

.01 

-.13 



.600 

• 30 

.91 

.30 

• 22 



• 600 

• 25 

1.07 

-.10 

.03 



.700 

.16 

• 66 

• 06 

• 20 



.700 

.08 

• 62 

.17 

• 14 



• 840 

-.55 

-.74 

1.36 




.840 

-1.74 

-.92 

1.37 




• 850 




1 

o 



.050 




-.17 




RUN 

39 

AL PH A 

•0 



RUN 

39 

ALPHA 

-.0 



POINT 

767 

BETA 

40.0 



POINT 

768 

BETA 

50.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-.67 

-.67 

-.67 

-.67 



0.000 

-1.21 

-1.21 

-1.21 

-1.21 



.020 

-1.23 

• 80 

-.64 

-1.19 



• 020 

-1.40 

.70 

-1.37 

-1.84 



.050 



-1.62 




.C50 



-2.37 




• 061 

-.14 

.76 





• 061 

-.32 

.78 





. 100 

-.30 

.66 

-1.35 

-1.47 



.100 

-.57 

• 69 

-2.30 

-2.36 



. 160 

-.45 

.53 

-1.61 

-1.45 



• 160 

-.82 

• 61 

-2.14 

-2.45 



.200 

-.71 

.61 

-1.62 

-1.21 



.200 

-1.08 

.71 

-1.96 

-1.83 



.240 



-1.54 




.240 



-2.04 




.250 

-.89 

.67 


-.83 



• 250 

-.77 

.92 


-1.24 



.257 



-1.53 




.257 



-2.02 




.267 





-1.66 

1.43 

.267 





-1.13 

1.28 

.277 



-1.63 




.277 



-1.78 




.207 





-.94 

1.06 

.287 





-1.00 

1.38 

.303 

-.71 

.87 

-1.75 

-1.01 

-1.04 

• 84 

• 303 

-.67 

1.05 

-1.56 

-2.27 

-1.04 

1.17 

.350 

-.57 

.93 

-1*29 

-1. 77 

-.69 

.53 

• 350 

-.71 

1.17 

-1.15 

-1.89 

-.00 

• 80 

.400 

-.49 

.87 

-.79 

-1.92 

-.54 

.27 

.400 

-.72 

1.13 

-.95 

-1.39 

-.70 

• 52 

• 450 

-.42 

.91 


-1.16 

-.44 

-.16 

• 450 

-.76 

1.15 


-.70 

-.61 

-.12 

.490 

-.35 

.85 

-.32 

-.64 



• 490 

-.46 

1.15 

-.59 

-.61 



.515 

-.20 

1.22 

-.57 

-.41 



.515 

-.33 

1.43 

-1.24 

-.64 



.550 

-.10 

1.26 

-.97 

-.18 



.550 

-.80 

1.51 

-1.72 

-.38 



.600 

-.26 

1.32 

-1.07 

-.06 



.600 

-.58 

1.58 

-1.53 

-.44 



.700 

-.31 

■ .94 

-.56 

-.12 



.700 

-.66 

1.23 

-1.08 

-.60 



• 840 

-3.07 

-.72 

• 46 




• 840 

-2.98 

-.68 

-.29 




• 850 




-. 52 



.850 




-1.22 




27 



RUN 

39 

ALPHA 

-.0 



RUN 

39 

ALPHA 

-.0 



POINT 

769 

BETA 

60.0 



POINT 

771 

BETA 

70.0 



X/L 

BCCT 

BLOT 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/t 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0,000 

-1.83 

-1.83 

-1.03 

-1.83 



O.COO 

-2.23 

-2.23 

-2.23 

-2.23 



.020 

-.84 

.45 

-1.98 

-2. 26 



.020 

-.91 

-.CO 

-2.74 

-2.71 



• 050 



-3.33 




• 050 



-3.07 




• 061 

-.36 

.63 





• C61 

-1.09 

.43 





• 100 

-.99 

.62 

-3.05 

-2.67 



• 100 

-1.57 

.57 

-3.59 

-2.45 



• 160 

-1.21 

• 66 

-2.51 

-2.11 



• 160 

-1.37 

.72 

-2.35 

-2.20 



.200 

-1.14 

.87 

-1.91 

-1.85 



.200 

-1.25 

.91 

-2.03 

-1.64 



. 240 



-1.70 




.240 



-2.40 




.250 

-.91 

.91 


-1.97 



• 250 

o 

o 

1.04 


-1.04 



.257 



-1.77 




.257 



-2.36 




.267 





-1.05 

. 88 

.267 





-1.34 

.37 

.277 



-1.59 




.277 



-1.44 




.287 





-1.03 

1.35 

.287 





-.91 

1.34 

.303 

-.88 

1.20 

-1.35 

-1.42 

-.93 

1.32 

.303 

-.78 

1.28 

-1.21 

-.70 

-.88 

1.44 

.350 

-.79 

1.26 

-1.23 

-.97 

-.87 

1.11 

• 3 50 

-.71 

1.35 

-.95 

-.69 

-.76 

1.34 

.400 

-. 73 

1.31 

-l.OO 

-. 74 

-.76 

• 86 

.400 

-.63 

1.42 

-.80 

-.64 

-.71 

1.09 

.450 

-.57 

1.39 


-.55 

-.49 

• C9 

.450 

-.53 

1.46 


-.77 

-.46 

.39 

.490 

-.46 

1. 39 

-.73 

-.57 



.490 

-.52 

1.58 

-.91 

-.61 



.515 

-.41 

1.67 

-2.14 

-.53 



.515 

-.49 

1.99 

-2.76 

-.52 



. 550 

-.61 

1. 84 

-2.96 

-.51 



.550 

-.76 

2.11 

-2.56 

-.67 



.600 

-1.17 

1.93 

-2.39 

-.65 



• 600 

-1.05 

2.22 

-2.95 

-1.12 



. 700 

-1.33 

1.56 

-1.46 

-1.27 



.700 

-1.92 

1.93 

-2.41 

-1.58 



.840 

-1.96 

• 06 

-1.41 




• 840 

-2.12 

.66 

-2.45 




.850 




-1.55 



• 850 




-1.84 




RUN 

39 

ALPHA 

.1 



RUN 

39 

ALPHA 

• 1 



POINT 

776 

BETA 

o 

o 



PCINT 

777 

BETA 

50.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BQTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

8CTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.52 

-.52 

-.52 

-.52 



0.000 

-1.03 

-1.03 

-1.03 

-1.03 



.020 

• 65 

-.76 

-.33 

-.97 



• 020 

• 72 

-.82 

-.82 

-1.39 



• 05 0 



• 33 




• C50 



-.21 




• 061 

.73 

-.29 





• 061 

.62 

-.54 





• 100 

• 61 

-.29 

-.29 

-1.10 



.100 

• 61 

-.46 

“1.22 

-1.51 



• 160 

.43 

-.2 5 

-.98 

-.99 



.160 

.61 

-.51 

-1.44 

-1.40 



.200 

• 44 

-.37 

-1.07 

-.68 



• 200 

• 60 

— .60 

-1.42 

-1.13 



.240 



-1.45 




• 240 



-1.26 




.250 

• 44 

-.73 


-.50 



.250 

• 68 

-.97 


-.69 



.257 



-1.42 




.257 



-1.25 




.267 





1.27 

-4.58 

.267 





1.34 

-1.46 

.277 



-1.56 




.277 



-1.62 




.287 





.59 

-2.39 

,287 





1.13 

-1.10 

• 303 

.40 

-.48 

-1.75 

-.54 

• 36 

-1.53 

• 303 

.73 

-1.06 

-1.55 

-.99 

.77 

-.97 

. 350 

• 41 

-.49 

-2.92 

-.78 

• 16 

-1.20 

.350 

• 69 

-1.05 

-1.37 

-1.85 

.51 

-.98 

.400 

• 52 

-.44 

-1.25 

-1.25 

• 11 

-. 82 

• 400 

.74 

-.96 

-1.14 

-2.19 

.33 

-.90 

.450 

• 60 

-.29 


-1.19 

-.19 

-.5C 

.450 

.79 

-.75 


-1.83 

-.10 

-.55 

.490 

.65 

-.08 

-.16 

-.63 



.490 

.83 

-.32 

-.63 

-1.13 



.515 

1.26 

.16 

-.06 

-.37 



• 515 

1.39 

-. 10 

-.51 

-.91 



.550 

1.22 

• 21 

-.17 

-. 26 



• 550 

• SI 

.06 

-.97 

-.63 



.600 

1.34 

-.06 

-.65 

-.14 



• 600 

1.60 

-.54 

-1.55 

39 



.700 

1.43 

-.83 

-2.02 

-.06 



.700 

1.76 

-1.58 

-3.01 

-.34 



. 840 

.42 

-1.23 

-.64 




• 840 

.51 

-1.63 

-1.14 




.850 




-1.04 



.050 




-1.56 




RUN 

39 

ALPHA 

0.0 



RUN 

39 

ALPHA 

• 0 



POINT 

772 

BETA 

0.0 



PCINT 

773 

BETA 

10.0 



X/l 

eocv 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.79 

.79 

.79 

.79 



O.COO 

.70 

• 70 

• 70 

.70 



.020 

. 1C 

• 26 

• 8C 

• 28 



• 020 

•40 

• 06 

• 78 

• 22 



.050 



.50 




• 050 



.54 




.061 

« 19 

.30 





• 061 

.35 

• 20 





.100 

.13 

.22 

.97 

• 18 



• 100 

.30 

• 12 

1.10 

• 13 



. 160 

.CS 

.05 

.37 

.13 



• 160 

.14 

-.15 

• 44 

• 10 



.200 

-.06 

-.06 

.26 

• 05 



.200 

-.06 

-.08 

• 35 

• 01 



.240 



• 11 




• 240 



.48 




.250 

-.19 

-.06 


• 15 



.250 

-.16 

-.21 


.10 



. 257 



.11 




.257 



.50 




.267 





-2.B6 

-1.17 

.267 





-1.42 

-2.53 

.277 



-.33 




.277 



-.23 




.287 





-1.69 

-1.13 

.207 





-1.37 

-1.59 

.303 

-. 19 

-.03 

-.68 

• id 

-1.26 

-.82 

• 303 

-.11 

-.10 

-.50 

.18 

-.88 

-1.10 

. 350 

-.17 

.02 

-1.23 

• 19 

-.85 

-.71 

.350 

-.02 

-.07 

-l.Ol 

• 18 

-.68 

-.85 

.400 

-.09 

-.01 

-.86 

.22 

-.56 

-.53 

• 400 

-.03 

-.06 

-.68 

• 18 

-.51 

-.57 

.450 

.03 

• 18 


• 20 

-.03 

-.09 

.450 

.16 

• 11 


.14 

-.11 

-.09 

.490 

.19 

• 34 

.40 

.26 



• 490 

• 30 

• 26 

.37 

• 26 



.515 

.43 

.63 

.49 

• 2a 



.515 

• 60 

• 48 

.47 

.27 



.550 

.53 

• 63 

.69 

• 26 



.550 

-.68 

• 56 

.71 

• 30 



• 60C 

.53 

.63 

.78 

.29 



• 600 

• 65 

• 58 

• 74 

.27 



.700 

.45 

.44 

• 85 

.27 



.700 

• 63 

.39 

• 67 

• 26 



. 640 

.07 

-.2B 

.90 




• 840 

.37 

-.20 

.53 




. 850 




• 23 



• 850 




• 21 




28 


PUN 

39 

ALPHA 

.0 



POINT 

774 

BETA 

•20.0 



X/L 

80CY 

0OUY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.43 

• 43 

.43 

.43 



. 020 

.64 

-.31 

.54 

-.06 



.050 



.28 




.061 

.49 

.09 





. 100 

.4C 

.01 

.91 

-.21 



. 160 

.21 

-.17 

• 18 

-.19 



.200 

.11 

19 

.07 

-.25 



.240 



.32 




.250 

-.00 

-. 37 


-.05 



.257 



.34 




.267 





-.23 

-3.55 

.277 



-.49 




.287 





-.74 

-2.03 

.303 

.CO 

-.20 

-.80 

-.09 

-.50 

-1.37 

. 350 

.06 

-.19 

-1.40 

-.20 

-.50 

-.94 

.400 

.06 

-.15 

-1.03 

-.17 

-.38 

— • 60 

.450 

.18 

.01 


-.09 

-.14 

-.1C 

.490 

.30 

.14 

.22 

• 00 



.515 

.72 

.37 

.36 

.06 



.550 

.72 

.45 

.51 

• 10 



.600 

.78 

.42 

.52 

.17 



.700 

.79 

.23 

.22 

.17 



.840 

. 46 

-.61 

.01 




.850 




-.04 




RUN 40 ALPHA .0 

POINT 804 BETA .0 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 80 

• BO 

• 80 

• 80 



• 020 

• 04 

• 26 

.79 

• 24 



.050 



• 54 




• 061 

.17 

• 30 





.100 

.12 

• 23 

.72 

.13 



• 160 

• 03 

.14 

• 36 

• 11 



• 200 

-. 00 

-.05 

.27 

• 04 



• 240 



• 34 




• 250 

-.25 

-.07 


• 12 



.257 



• 34 




• 267 





-2.87 

-1.28 

.277 



-.34 




.287 





-1.66 

-1.16 

• 303 

-.20 

-.01 

-.66 

.14 

-1.22 

-.80 

.350 

-.18 

.01 

-1.22 

• 16 

-.83 

-.72 

• 400 

-.10 

-.01 

-.03 

.17 

-.57 

-.57 

.450 

.09 

• 18 


• 13 

-. 04 

-.08 

• 490 

.19 

• 36 

• 36 

• 25 



.515 

• 46 

• 65 

• 45 

.27 



.550 

.57 

• 62 

.70 

.27 



.600 

.58 

.59 

.73 

• 28 



.700 

• 45 

.45 

1.00 

.30 



.840 

• OS 

-.16 

.91 





•850 .19 


RUN 

40 

ALPHA 

o 

o 



POINT 

808 

BETA 

•0 



X/L 

BCOY 

BODY 

TCP 

BOTT 

pylon 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.93 

.93 

.93 

.93 



• 020 

• 26 

.37 

.70 

.49 



• 050 

• 061 

.31 

.39 

• 52 




.100 

.27 

.35 

• 36 

• 32 



• 160 

• 22 

.30 

• 16 

• 25 



• 200 

• 18 

• 26 

• 12 

• 15 



• 240 



• 03 




.250 

.257 

• 12 

• 18 

• 04 

• 20 



• 267 
.277 



-.33 


-1.70 

-.34 

• 287 





-.96 

-.52 

.303 

• 1C 

• 19 

-.58 

• 22 

— • 60 

-.33 

.350 

• 11 

• 20 

-.90 

• 26 

-.45 

-.40 

.400 

• 18 

• 23 

-.41 

.27 

-.09 

16 

• 450 

• 31 

• 36 


• 27 

.17 

.16 

• 490 

.44 

• 46 

• 38 

• 31 



.515 

.53 

.54 

• 51 

•41 



.550 

.55 

.57 

• 50 

• 43 



• 600 

• 60 

• 63 

•67 

.46 



.700 

.44 

• 62 

• 69 

• 46 



• 840 

• 850 

-.52 

-.08 

l^ll 

• 22 




RUN 39 ALPHA .1 

POINT 775 BETA -30.0 


X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.03 

• 03 

.03 

• 03 



• C20 

• 80 

-.63 

• 18 

-.45 



• 050 

• 061 

.64 

-.06 

• 03 




• 100 

.57 

-.10 

• 44 

-.61 



• 160 

• 35 

-.15 

-.27 

-.53 



• 200 

• 24 

-.20 

-.41 

-.54 



• 240 
.250 

• 26 

-.48 

-.63 

-.29 



.257 
• 267 



-.59 


• 76 

-4.38 

.277 

.207 



-.84 


.00 

-2.25 

.303 

• 24 

-.30 

-1.06 

-.30 

-.01 

-1.49 

• 350 

• 22 

-.31 

-2.46 

-.51 

-.20 

-.97 

• 400 

• 28 

-.28 

-1.40 

-.51 

-.15 

-.68 

.450 

• 34 

-• 11 


-.67 

-.09 

-.18 

• 490 

.39 

• C6 

• 11 

-.22 



.515 

1.03 

• 23 

• 18 

-.06 



• 550 

-.20 

• 33 

• 3C 

.02 



.600 

1.04 

.19 

• 08 

.06 



• 700 

1.10 

-.22 

-.05 

• 10 



• 640 
.850 

• 61 

-1.15 

-.46 

-.27 




RUN 

40 

ALPHA 

5.0 



PCINT 

807 

SETA 

•0 



X/L 

BODY 

BOOT 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.COO 

.87 

.87 

.87 

.87 



.020 

• 22 

• 31 

.75 

.39 



• 050 
.061 

• 26 

• 34 

• 56 




• 100 

• 21 

• 30 

.47 

• 23 



• 160 

• 16 

• 24 

.21 

• 18 



• 200 

• 11 

• 18 

.14 

.06 



• 240 



.19 




• 250 

• 257 

• 267 

• 05 

• 06 

.20 

• 16 

-2.20 

-.72 

• 277 

• 287 



-.26 


-1.29 

-.72 

• 303 

• 04 

• 11 

-.67 

.19 

-.93 

-.66 

.350 

.06 

.11 

-1.12 

.21 

-.62 

-.59 

• 400 

.13 

.15 

-.60 

.21 

-.24 

-.43 

• 450 

• 26 

.27 


.21 

• 10 

• 02 

• 490 

• 40 

.39 

.39 

.34 



• 515 

•48 

.50 

.47 

.37 



.5*0 

-.62 

.52 

.54 

.39 



• 600 

• 56 

• 56 

• 66 

• 42 



• TOO 

• 41 

• 46 

1.30 

.41 



• 840 

• 850 

-.49 

-.00 

.97 

.19 




RUN 40 ALPHA -.0 

POINT 809 BETA .0 


X/L 

BODY 

800V 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

O.COO 

.81 

.81 

.81 

• 81 



• C20 

.08 

.27 

• 81 

• 25 



• 050 



• 53 




• 061 

.18 

• 30 





• 100 

.15 

.24 

.68 

.17 



• 160 

• 06 

• 09 

.37 

.14 



• 200 

-.07 

-.01 

.28 

.07 



• 240 



• 22 




.250 

-.25 

0 

1 


.13 



.257 



.23 




• 267 





-2.80 

-1.21 

• 277 



-.30 




• 267 





-1.67 

-1.13 

• 303 

-.26 

-.00 

-.66 

.17 

-1.23 

-.79 

• 350 

-.16 

.02 

-1.23 

.17 

-.84 

-.73 

• 400 

-.12 

• 02 

-.07 

• 16 

-.57 

-.56 

• 450 

• 03 

• 19 


• 16 

-.05 

-.09 

• 490 

.17 

• 37 

.36 

.27 



• 515 

• 51 

• 65 

.48 

• 25 



• 550 

-.84 

.63 

.70 

• 26 



• 600 

.55 

• 61 

.78 

• 29 



• 700 

• 46 

• 44 

• 80 

.32 



• 640 

• 04 

-.14 

• 80 




• 850 




.23 




29 




3 










RUN 

41 

ALPHA - 

10.0 



POINT 

816 

BFTA 

20.0 



X/L 

BOOT 

BOOT 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 


LI'S 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c.aoo 

. 17 

.17 

.17 

• 17 



• 020 

.44 

-.62 

• 56 

-.31 



• C50 
.061 

.24 

-.33 

1.74 




• 100 

-.24 

-.60 

1.20 

-.31 



• 160 

• 06 

-.37 

• 15 

-.31 



.200 

.13 

-.40 

• 11 

-.30 



• 240 
.250 

.08 

-.61 

-.38 

-.16 



.257 
. 267 



-.38 


-.30 

-3.59 

.277 

.287 



-.42 


-.75 

-1.97 

.303 

-.03 

-.40 

-.68 

-.21 

-.54 

-1.24 

.350 

-.00 

-.30 

-1.12 

-.33 

-.51 

-.89 

.400 

.02 

-.27 

-.76 

-.45 

-.44 

-.59 

.450 

.22 

-.08 


-.48 

-.30 

-.28 

.^90 

• 21 

.03 

-.04 

-.17 



.515 

.82 

.27 

.05 

-.07 



.550 

.67 

.23 

• 16 

-.OA 



.600 

.72 

.11 

-.01 

-.02 



.700 

.78 

-.09 

-.34 

.11 



• 640 
.650 

.39 

-.48 

.21 

-.11 




RUN 

42 

ALPHA 

-.0 



RLN 

42 

ALPHA 

5.0 



POINT 

821 

BETA 

20.0 



POINT 

822 

BETA 

20.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.43 

.43 

• 43 

•43 



O.COO 

• 51 

.51 

.51 

• 51 



.020 

-.5C 

.73 

• 42 

-.13 



•020 

-.40 

.77 

• 44 

-.02 



.050 



-.34 




.C50 



• 00 




• 061 

.04 

• 61 





• C61 

.09 

• 64 





• 100 

.01 

.53 

•08 

-.38 



• 100 

• 11 

.57 

-.12 

-.32 



• 160 

-.03 

• 34 

-.63 

-.36 



• 160 

• 08 

• 49 

-.54 

-.35 



.200 

-.16 

• 32 

-.71 

-.38 



• 200 

• 05 

• 41 

-.71 

-.35 



• 240 



-.67 




• 240 



-.79 




• 250 

-.23 

• 34 


-.20 



.250 

-.01 

• 38 


• 01 



.257 



-.65 




.257 



-.81 




.267 





-5.64 

.87 

.267 





-4.63 

• 9« 

.277 



-1.41 




.277 



-1.37 




• 287 





-2.45 

• 14 

.287 





-2.01 

.31 

• 303 


• 41 

-1.70 

-.25 

-1.73 

.00 

.303 

-.00 

.31 

-1.65 

-.13 

-1.49 

.14 

• 350 

-.23 

• 46 

-2,32 

-.39 

-1.04 

-. 18 

• 350 

• C2 

.32 

-2.57 

-.26 

-.96 

-.09 

• 400 

-.05 

• 41 

-l.OO 

-.70 

-.54 

-.24 

.400 

• 10 

• 30 

-.97 

-.38 

-.47 

-.07 

.450 

• 05 

• 51 


-.68 

-.16 

-.28 

• A50 

.25 

.45 


-.30 

-.07 

-.01 

.490 

. 19 

.56 

-.18 

-.20 



• 490 

.37 

.52 

• 40 

-.08 



.515 

.34 

1.01 

.11 

• 04 



.515 

• S3 

• B5 

• 52 

.03 



.550 

• 49 

.93 

• 41 

• 08 



.550 

-.96 

• 83 

• 60 

.15 



.600 

.47 

.98 

.35 

.22 



• 600 

• 46 

.93 

.65 

.27 



.700 

• 28 

• 61 

• 20 

• 25 



• 700 

• 24 

.71 

• 30 

.30 



• 640 

-.46 

-1.04 

1.30 




.840 

-.59 

-.67 

1.32 




• 850 




-.00 



.850 




.03 




RUN 

42 

ALPHA 

-.0 



RLN 

42 

ALPHA 

-5.0 



POINT 

823 

BETA 

20.0 



POINT 

824 

BETA 

20.0 



X/L 

8CCY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

• 42 

• 42 

•42 

• 42 



0.000 

• 28 

• 28 

• 28 

• 28 



• 020 

-.49 

.70 

• 42 

-.15 



.020 

-.62 

• 63 

• 42 

-.28 



.050 



-.33 




• 050 



-.47 




.061 

• 03 

.57 





• 061 

-.12 

• 52 





• 100 

-.10 

• 52 

• 14 

-.36 



• 100 

-.35 

.09 

• 58 

-.42 



. 160 

-.13 

• 31 

-.58 

-.36 



• 160 

-.75 

• 21 

-.56 

-.46 



• 200 

-.17 

• 29 

-.72 

-.37 



• 200 

-.60 

.37 

-.66 

-.54 



• 240 



-.81 




• 240 



-.76 




• 250 

-.21 

• 40 


-.20 



• 250 

-.47 

• 40 


-.49 



.257 



-.82 




.257 



-.75 




• 267 





-5.45 

• 82 

• 267 





-2.70 

.66 

.277 



-1.44 




.277 



-l.li 




.287 





-2.39 

• IS 

.267 





-1.92 

• 11 

• 303 

-.15 

.39 

-1.73 

-. 24 

-1.82 

-.00 

• 303 

-.38 

• 36 

-1.17 

-.61 

-I.IO 

.01 

• 350 

-.15 

• 45 

-2.48 

-.35 

-1.02 

-.13 

.350 

-.31 

.37 

-1.36 

-.72 

-.69 

-.14 

• 400 

-.11 

• 36 

-1.03 

-.65 

-.56 

-.22 

• 400 

-.39 

• 25 

-.92 

-1.06 

-.59 

-.28 

• 450 

.02 

.49 


-.75 

-.30 

-.22 

• 450 

-.23 

• 33 


-.94 

-.39 

-.41 

• 490 

• 18 

• 52 

.11 

-.28 



.490 

-.04 

.37 

-.34 

-.43 



.515 

.37 

l.OC 

.25 

-.00 



.515 

-.03 

.93 

-.07 

-.23 



.550 

.40 

• 88 

.27 

• 15 



• 550 

“ • 69 

• 60 

-.29 

-.07 



• 600 

• 46 

.92 

.40 

• 22 



.600 

.23 

.86 

-.01 

.07 



.700 

.29 

• 56 

.12 

.24 



• 700 

.27 

• 52 

.17 

• 22 



• 840 

-.42 

-1.16 

1.37 




• 640 

-.62 

-1.37 

1.43 




.650 




-.03 



• 850 




-.08 





RUN 

42 

ALPHA 

-9.9 



POINT 

825 

BETA 

20.0 



X/L 

BOOT 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLCN 


Li'S 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.14 

.14 

.14 

.14 



.020 

-.61 

.52 

• 43 

-.43 



.050 
• 061 

-.4C 

.21 

• 52 




. 100 

-.70 

.05 

.53 

-.57 



• 160 

-.61 

.24 

-.64 

-.64 



• 200 

-.47 

.43 

-.65 

-.70 



• 2<>0 
.250 

-.46 

.47 

-.84 

-.79 



.257 

.267 



-.83 


-4.41 

• 66 

.277 

.287 



-1.08 


-1.65 

.05 

.303 

-.39 

.24 

-1.20 

-.69 

-1.60 

-.01 

.350 

-.48 

.21 

-1.17 

-1.18 

-.84 

-.16 

.400 

-.29 

• 11 

-.96 

-1.38 

-.56 

-.28 

.450 

-.29 

.27 


-.05 

-.42 

-.45 

. 490 

-.22 

.29 

-.36 

-.41 



.515 

.04 

.85 

-.14 

-.26 



.550 

.12 

.74 

-.28 

-.04 



.600 

.05 

.74 

-.16 

.07 



. 7 CO 

• 11 

.37 

.15 

• 16 



. 840 
. 85C 

-.73 

-1.44 

1.46 

-.11 




RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



RLN 

77 

ALPHA 

• 0 



POINT 

1546 

BETA 180.0 



POINT 

1547 

BETA 

L90.0 



X/L 

ecov 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

.06 

• 06 

•06 

.06 



0.000 

• 03 

• 03 

• 03 

• 03 



• 020 

.C5 

.05 

• 06 

• 06 



.020 

•02 

• 00 

.05 

• 02 



.050 



-.05 




.050 



-.03 




• 061 

-.05 

-.06 





• 061 

-.10 

-.08 





.100 

-.09 

-.11 

-.13 

-.05 



.100 

-.13 

-.09 

-.13 

-.09 



• 160 

-.11 

-.12 

-.00 

-.10 



• 160 

-.15 

-.10 

-.20 

-.15 



.200 

-.13 

-. 13 

-.08 

-.21 



• 200 

-.15 

-.11 

-.21 

-.28 



.240 



-.09 




.240 



-.21 




.250 

-. 14 

-.15 


-.14 



• 250 

-.13 

-.13 


-.20 



.257 



-.08 




.257 



-.21 




.267 





-.30 

-.34 

• 267 





-.35 

-.54 

.277 



-.18 




.277 



-.31 




• 267 





-.31 

-. 36 

• 287 





-.35 

-.47 

• 303 

-.16 

-.17 

-.18 

-.12 

-.25 

-.28 

.303 

-.11 

-.17 

-.34 

-.18 

-.24 

-.33 

• 350 

-.15 

-. 16 

-.14 

-.11 

-.20 

-.20 

.350 

-.11 

-.18 

-.47 

-.17 

-.14 

-.26 

• 400 

-.16 

-.17 

-.15 

-.12 

1 b 

-.19 

• 400 

-.07 

-.21 

-.60 

-.20 

-.06 

-.34 

.450 

-.12 

-.11 


-.18 

• 03 

• C2 

• 4 50 

• C2 

-.30 


-.28 

.34 

-.94 

.490 

-.37 

-.27 

• 16 

-.02 



• 490 

• 03 

-.83 

-.03 

-.16 



.515 

-.00 

• 03 

.81 

-.01 



.515 

• 35 

-.06 

• 58 

-.15 



.550 

. 14 

• 15 

.31 

-.01 



.550 

-.14 

.C6 

• 16 

-.13 



.600 

• 05 

• OS 

.08 

• 00 



• 600 

.10 

-.01 

-.03 

-.12 



.700 

• 01 

• 01 

.08 

• 01 



• 7C0 

.C5 

-.C3 

-.03 

-.13 



• 840 

• 02 

.01 

.03 




• 840 

• 08 

-.01 

-.10 




.850 




-.01 



.850 




-.10 




RUN 

77 

ALPHA 

.0 



RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



POINT 

1548 

BETA 200.0 



POINT 

1549 

BETA 210.0 



X/L 

800Y 

BCDY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

0OTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 02 

.02 

.02 

.02 



O.COO 

-.03 

-.03 

-.03 

-.03 



.020 

-.04 

-.04 

.01 

.01 



• C20 

-.13 

-.11 

-. 10 

-.04 



• 050 



-.C9 




• 050 



-.18 




• 061 

-.14 

-.16 





• 061 

-.11 

-.24 





• 100 

-.12 

-.17 

-.19 

-.13 



.100 

-.05 

-.28 

-.32 

-•17 



.160 

-.11 

-.17 

-.25 

-.23 



• 160 

-.00 

-.30 

-.45 

-•26 



• 200 

-.C9 

-.19 

-.27 

-.40 



• 200 

• 03 

-.31 

-.47 

-.57 



• 240 



-.27 




• 240 



-.45 




• 250 

-.06 

-.21 


-.32 



• 250 

.08 

-.38 


-.83 



.257 



-.27 




.257 



-.44 




• 267 





-.45 

-.64 

• 267 





-.69 

-.73 

.277 



-.41 




.277 



-.58 




.207 





-.36 

-.60 

• 287 





-.41 

-.89 

• 303 

-.CO 

-.26 

-.46 

-.32 

-.19 

-.52 

• 303 

.15 

-.57 

-.60 

-.65 

-.19 

-.99 

• 350 

-.00 

-.28 

-.64 

-.30 

-.04 

-.37 

.350 

• 16 

-.73 

-.95 

-.26 

.05 

-1.15 

• 400 

• C9 

-.40 

-1.20 

-.33 

• 08 

-.62 

• 400 

• 29 

-1.13 

-1.14 

-.26 

• 26 

-1.40 

.450 

• 22 

-.64 


-.50 

• 46 

-1.42 

• 450 

• 43 

-1.39 


-.43 

• 51 

-1.33 

• 490 

• 32 

-.97 

-.48 

-.45 



.490 

• 59 

-1.56 

-.95 

-.48 



• 515 

.57 

“ • 1 6 

• 10 

-.44 



• 515 

.67 

-.64 

-.75 

-.41 



.550 

• 28 

-.19 

-.17 

-.39 



• 550 

• OS 

-.77 

-.67 

-.37 



• 600 

.13 

-. 17 

-.28 

-.35 



• 600 

• 15 

-.03 

-.72 

-.32 



.700 

.10 

-.3 0 

-.24 

-.30 



• 7C0 

• 16 

-.67 

-.68 

-.33 



• 640 

• 15 

'^*26 

-.31 




• 840 

• 24 

-.82 

-•66 




• 850 




-.31 



• eso 




-.46 




32 



RUN 77 ALPHI -,0 

POINT 1550 BETA 220.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

60TT 

PYLON 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

-.20 

-.20 

-.20 

-.20 



.020 

-.31 

-.36 

-.20 

-.25 



.050 



-.22 




.Cfcl 

-.lA 

-.43 





. 100 

-.00 

-.54 

-.46 

-.87 



. 160 

.11 

-.51 

-.55 

-1.02 



.200 

. 16 

-.51 

-.56 

-1.38 



.240 



-.59 




.250 

.21 

-.54 


-1.56 



.257 



-.58 




.267 





-. 68 

-.56 

.277 



-.48 




.287 





-.22 

— .60 

.303 

.22 

-.67 

-.52 

-1.56 

-.02 

-.66 

.350 

.35 

-.90 

-.69 

-1.09 

.25 

-.96 

.400 

.51 

-1.43 

-1.08 

-.44 

.45 

-1.27 

.450 

.65 

-1.64 


-.61 

.48 

-1.38 

.490 

.80 

-1.52 

-1.26 

-. 83 



.515 

.71 

-1.05 

-I. 00 

-.67 



.550 

. 24 

-1. 30 

-1.04 

-.52 



.600 

.19 

-1.32 

-1.12 

-.41 



. 700 

.20 

-1.37 

-1.18 

-.32 



. 840 

.36 

-1.27 

-1.06 




. 850 




-.63 




RUN 77 ALPHA .0 

POINT 1552 BETA 240.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LPS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

-.34 

-.34 

-.34 

-.34 



.020 

-.19 

-.43 

-.54 

-.34 



.050 



-.58 




.061 

.19 

-.53 





.100 

.37 

- .53 

-.65 

-.57 



. 160 

.47 

-.57 

-.68 

-.69 



.200 

.57 

-.65 

-.97 

-.71 



.240 



-.80 




.250 

.61 

-.68 


-.69 



.257 



-.79 




.267 





-.90 

-.69 

.277 



-.74 




.287 





-.00 

-.72 

.303 

.71 

-.77 

-.72 

-.85 

.12 

-.73 

.350 

.71 

-.88 

-.77 

-1.17 

.44 

-.82 

.400 

. 86 

-.94 

-.71 

-1.39 

.61 

-.77 

.450 

.94 

-1.00 


-1.42 

.41 

-.73 

.490 

.99 

-l.Ol 

-.73 

-1.31 



.515 

.73 

-l.Ol 

-.97 

-.97 



.550 

.51 

-1.46 

-1.25 

-l.OC 



.600 

• 39 

-1.68 

-1.36 

-.94 



.700 

.43 

-.91 

-1.31 

-. 7tt 



. 840 

.63 

-l.ll 

-1.09 




.850 




-1.07 




RON 77 ALPHA -.0 

POINT 1554 BETA 260.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

80TT 

PYLON 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-.38 

-.38 

-.38 

-.38 



.020 

• 16 

-.53 

-.51 

-.33 



. 050 



-.55 




• 061 

.56 

-.51 





• 100 

.72 

-.51 

-.51 

-.50 



.160 

. 62 

-.50 

-.60 

-.56 



• 200 

.87 

-.53 

-.67 

— .61 



• 240 



-.65 




.250 

.89 

-.67 


-.66 



.257 



-.65 




• 267 





-.89 

-.79 

.277 



-.79 




.287 





.31 

-.74 

• 303 

.95 

-.65 

-.73 

-.66 

• 32 

-.73 

.350 

• 89 

-.72 

-.65 

-.73 

• 5b 

-.69 

.400 

.98 

-.74 

-.60 

-.74 

• 64 

-.67 

.450 

.97 

-.77 


-.75 

• 23 

-.56 

.490 

.90 

-.76 

-.72 

-.77 



.515 

.59 

-.83 

-1.07 

-.77 



.550 

.55 

-.81 

-.83 

-.82 



• 600 

.53 

-.78 

-.79 

-.79 



.700 

• 64 

-.84 

-.79 

-.83 



.840 

.76 

-.95 

-.92 




• 850 




-.91 




RUN 

77 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

1551 

BETA 230.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

0OTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.46 

-.46 

-.46 

-.46 



.020 

-.48 

-.46 

-1.10 

-.43 



.050 
• 061 

-.03 

-.67 

-1.21 




• 100 

.16 

-.76 

-1.23 

-.61 



• 160 

.30 

-.77 

-.7C 

-.80 



.200 

• 38 

-.92 

-.59 

-1.24 



.240 

.250 

• 42 

-1.02 

-.51 

-1.63 



.257 



-.51 




.267 

.277 



-.44 


-.42 

- .48 

.287 





• 06 

-.52 

.303 

.53 

-1.10 

-.45 

-1.99 

.15 

-.59 

.350 

.53 

-.88 

-.62 

-2.28 

.38 

-.84 

.400 

.70 

-1.06 

-.92 

-1.88 

.56 

-1.25 

• 450 

• 82 

-1.03 


-2.35 

.42 

-1.36 

.490 

.93 

-1.15 

-1.14 

-2.25 



.515 

• 8C 

-.84 

-.59 

-2.40 



.550 

• 38 

-.80 

-.59 

-2.10 



.600 

• 42 

-l.OO 

-.75 

-1.07 



.700 

• 34 

-1.35 

-.73 

-.55 



• 840 

• 850 

.42 

-2.03 

-1.83 

-.64 




RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



POINT 

1553 

BETA 

250.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.coo 

-.33 

-. 33 

33 

-.33 



• 020 

-.01 

-.41 

-.43 

-.31 



.050 



-.52 




• 061 

.38 

-.46 





• 100 

• 56 

-.50 

-.51 

-.56 



• 160 

• 66 

- .5B 

-.63 

-.63 



• 200 

.74 

-.63 

-.68 

-.82 



• 240 



-.65 




.250 

.77 

-.72 


-.79 



.257 



-.65 




• 267 





-1.27 

-.8d 

.277 



-.75 




• 287 





.15 

-.71 

.303 

.05 

-.77 

-.73 

-.75 

• 21 

-.73 

.350 

.62 

-.79 

-.67 

-.76 

.54 

-.76 

.400 

.95 

-.75 

-.66 

-.70 

• 66 

-.72 

.450 

1.00 

-.72 


-.69 

• 33 

-.64 

.490 

• 9b 

-.74 

-.69 

-.72 



.515 

.70 

-.77 

-.76 

-.73 



.550 

• 54 

-.75 

-.77 

-.73 



• 600 

.52 

-.83 

-.66 

-.79 



.700 

• 49 

-.99 

-.91 

-. 85 



. 840 

• 68 

-1.17 

-I.IO 




.850 




-.88 




RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



POINT 

1555 

beta 270.0 



X/L 

BCDY 

BQCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.45 

-.45 

-.45 

-.45 



• 020 

• 4C 

-.79 

-.75 

-.45 



• 050 

• 061 

.74 

-.76 

-1.02 




• 100 

.87 

-.82 

-.93 

-.77 



• 160 

.93 

-.82 

-1.13 

-.74 



• 200 

• 96 

-.74 

-1.04 

-.74 



• 240 

• 250 

.95 

-.77 

-1.01 

-.70 



.257 



-.99 




.267 

.277 



-.7C 


-.67 

-.58 

.287 





.48 

-.55 

• 3C3 

1.05 

-k70 

-.63 

-.70 

.44 

-.56 

• 350 

• 91 

-.63 

-.53 

-.66 

.62 

-.50 

.400 

.97 

-.61 

-.46 

-.64 

.63 

-.52 

• 450 

.93 

-.60 


-.61 

.16 

-.44 

• 490 

• 80 

-.62 

-.60 

-.59 



.515 

.56 

-.73 

-1.32 

-.68 



.550 

.62 

-1.06 

-1.05 

-1.19 



• 600 

.55 

-.99 

-1.05 

-1.05 



.700 

• 64 

-.77 

-1.22 

-.74 



• 840 
.850 

.74 

-.77 

-.76 

-.78 




33 



RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



POINT 

1556 

BETA 180. 0 



POINT 

1557 

BETA 170.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.08 

.06 

.08 

• 06 



0.000 

.03 

• 03 

.03 

.03 



.020 

.05 

.07 

.06 

.06 



.020 

-.04 

• 03 

.04 

.00 



.C50 



-.04 




.050 



-.03 




.061 

-.05 

-.04 





.061 

-.09 

-.11 





. 100 

-.C9 

-.09 

-.12 

-.04 



.100 

-.10 

-.14 

-.13 

-.11 



. 160 

-.11 

-. 11 

-.09 

-.09 



.160 

-.11 

-.14 

-.19 

-.16 



.200 

-.13 

-.12 

-.C9 

-.20 



.200 

-.12 

-.13 

-.20 

-.32 



. 2A0 



-.10 




.240 



-.19 




.250 

-.13 

-.13 


-.13 



.250 

-.13 

-.13 


-.23 



.257 



-.11 




.257 



-.18 




.267 





-.29 

-.32 

.267 





-.49 

-.38 

.277 



-.18 




.277 



-.33 




.287 





-.32 

-.34 

.287 





-.43 

-.39 

.303 

-.15 

-.14 

-.16 

-.11 

-.23 

-.26 

,303 

-. 16 

-.09 

-.36 

-.20 

-.30 

-.25 

. 350 

-.15 

-.14 

-.13 

-.10 

-.10 

-.20 

.350 

-.19 

-.07 

-.53 

-.19 

-.24 

-.13 

.400 

-.16 

-.15 

-.14 

-.12 

-. IB 

-. le 

.400 

-.22 

- . 06 

-.60 

-.22 

-.30 

-.04 

.450 

-.11 

-.10 


-.17 

.02 

.05 

.450 

-.36 

• OA 


-.32 

-.98 

.34 

.490 

-.26 

-.27 

.16 

-.01 



.490 

-.06 

.04 

-. 19 

-.20 



.515 

.01 

.03 

.80 

.00 



,515 

-.C2 

.39 

.5A 

-.10 



.550 

.17 

. 17 

.32 

.00 



.550 

-.2^ 

.22 

.15 

-.17 



.600 

.06 

.07 

.08 

.01 



.600 

.00 

.09 

-.05 

-.16 



. 700 

.02 

.01 

.08 

.02 



,700 

-.03 

.05 

-.07 

-.15 



.840 

.04 

.93 

.05 




.840 

• 01 

.07 

-.06 




. 050 




.01 



.850 




-.16 




RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



RUN 

77 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

1558 

BETA 160.0 



PCINT 

1559 

BETA 150.0 



X/L 

eocY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.02 

-.02 

-.C2 

-.02 



0.000 

-.06 

— . 06 

-.06 

-.06 



.020 

-.10 

-.05 

-.00 

-.04 



.020 

-.12 

-.C5 

-.08 

-.06 



.050 



-.08 




.C50 



-.15 




.061 

-.21 

-.14 





.061 

-.23 

— • C6 





. 100 

-. 19 

-.15 

-.16 

-.17 



.100 

-.26 

-.04 

-.29 

-.17 



. 160 

-.20 

-.11 

-.25 

-.29 



.160 

-.28 

.02 

-.38 

-.37 



.200 

-.20 

-.08 

-.26 

-.51 



.200 

-.26 

• C6 

-.43 

— • 6 1 



.240 



-.26 




.240 



-.33 




.250 

-.20 

-.05 


-.39 



.250 

-.28 

.C9 


-.81 



.257 



-.25 




.257 



-.32 




.267 





-.50 

-.43 

.267 





-.62 

-.66 

.277 



-.39 




.277 



-.45 




. 287 





-. 60 

-.39 

.287 





-.76 

-.39 

. 303 

-.20 

.00 

-.44 

-. 39 

-.46 

-.21 

.303 

-.32 

. 17 

-.43 

-. 78 

-.75 

-.15 

-3 50 

-.29 

.05 

-.83 

-.35 

-.33 

-.02 

.350 

-.40 

.23 

-.01 

-.57 

-1.02 

.14 

.400 

-.35 

.10 

-1.22 

-.41 

-.56 

.09 

.400 

-.76 

.33 

-1.08 

-.40 

-1.40 

.31 

.450 

-.55 

.23 


-. 56 

-1.36 

• 46 

.450 

-.93 

-47 


-.55 

-1.49 

.50 

.490 

-.88 

.34 

-.55 

-.56 



.490 

-.93 

.61 

-1.03 

-.67 



. 515 

13 

.57 

.10 

-.50 



.515 

-.24 

.69 

-.37 

-.58 



.550 

-.10 

.29 

-.14 

-.47 



.550 

-1.02 

.34 

-.38 

-.52 



. 600 

-.15 

.15 

-.26 

-.43 



• 600 

-.66 

.20 

-.51 

-.52 



. 700 

-.19 

.10 

-.31 

-.43 



.700 

-.78 

.15 

-.54 

-.54 



.840 

-.17 

.14 

-.36 




.840 

-.62 

.23 

-.77 




.850 




-. 39 



.850 




-.46 




RUN 

77 

alpha 

-.0 



RUN 

77 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

1560 

beta 

L40.0 



PCINT 

1561 

BETA 130.0 



X/L 

dOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

60CY 

BOCY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.43 

-.43 

-.43 

-.43 



0.000 

-.34 

-.34 

-.34 

-.34 



.020 

-.57 

-.41 

-.48 

-.44 



.020 

-.53 

-.28 

-.79 

-.36 



.050 



-.55 




.050 



-.95 




.061 

-.94 

-.09 





.061 

-.56 

. 06 





. 100 

-1. 16 

-. QC 

-.30 

-1.05 



. 100 

-.56 

• 20 

-1.16 

-.54 



. 160 

-1.39 

.13 

-.24 

-1.55 



.160 

-.71 

.33 

— • 84 

-.68 



.200 

-1.17 

.21 

-.22 

-1.81 



.200 

-.81 

.41 

-.62 

-.84 



.240 



-.19 




.240 



-.66 




. 250 

-1.C4 

.25 


0 

« 

1 



.250 

-.77 

.45 


-.07 

< 


. 257 



-.19 




.257 



-.64 




.267 





-.36 

-.36 

.267 





-.58 

-.70 

.277 



-.27 




.277 



57 




. 287 





-.44 

-.05 

.287 





-.66 

-.09 

. 303 

-.98 

.34 

-.27 

-1.71 

-.56 

.15 

.303 

-.88 

. 56 

-.56 

-1.09 

-.74 

.17 

. 350 

-l.Cl 

.42 

-.58 

-1.33 

-.94 

.42 

.350 

-.99 

.65 

-.84 

-1.50 

-.95 

.42 

.400 

-.97 

.52 

-l.OO 

-1.35 

-1.45 

.50 

.400 

-1.01 

.73 

-1.14 

-1.87 

-1.25 

.56. 

.450 

-l.CO 

.65 


-1.59 

-1.67 

.45 

.450 

-l.Ol 

.83 


-1.82 

-1.44 

.40 

.490 

-1.06 

.80 

-1.39 

-2.21 



• 490 

-1.13 

.94 

— 1 • 1 8 

-2.25 



, 515 

-.62 

. 77 

-.46 

-2.12 



.515 

-.73 

• 81 

-.59 

-2.57 



. 550 

-.67 

.43 

-.46 

-1.75 



.550 

-.95 

.56 

-.54 

-2.47 



,600 

-.84 

.29 

-.65 

-1.36 



• 600 

-.72 

• 46 

-.44 

-2.76 



. 700 

-1.60 

. 16 

-.03 

-.65 



.700 

-.93 

.39 

-.50 

-1.97 



.040 

-1.51 

.26 

-1.58 




• 640 

-1.86 

.37 

-2.20 




.850 




-.42 



.850 




-.44 




34 



RUN 

77 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

1562 

BETA 120.0 



X/L 

Bocy 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLUN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.00-0 

-.40 

-.40 

-.40 

-.40 



• 020 

-.45 

-.15 

-.52 

-.41 



.050 

.061 

-.52 

.25 

-.55 




.100 

-.51 

. 3B 

-.61 

-.59 



. 160 

-.59 

.51 

-.68 

-.64 



.200 

-.66 

.58 

-.71 

-.80 



.240 

.250 

-.62 

.62 

-.71 

-.65 



.257 

.267 



-.70 


-.67 

-1.20 

.277 

.287 



-.68 


-.75 

-.00 

.303 

-.68 

.74 

-.69 

-.67 

-.72 

.20 

.350 

-.76 

.81 

-.76 

-.77 

-.79 

• 49 

.400 

-.88 

. 69 

-.76 

-l.Ol 

-.BO 

• 63 

.450 

-.89 

.96 


-1.28 

-.74 

• 42 

.490 

-1.01 

.99 

-.62 

-1.34 



. 515 

-.89 

. 71 

-.90 

-1.30 



.550 

- 1.C9 

.45 

-.92 

-1.03 



.600 

- 1.25 

.37 

-1.07 

-.98 



.700 

-2.00 

.27 

-.62 

-1.47 



.640 

.650 

-.77 

.57 

-.53 

-.67 




RUN 

77 

ALPHA 

-.1 



POINT 

1564 

BETA 100.0 



X/L 

BCCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.50 

-.50 

-.50 

-.50 



.C20 

-.55 

• 19 

-•63 

-.51 



.050 

.061 

-.51 

.60 

-.49 




.100 

-.47 

.71 

-•54 

-.53 



. 160 

-.48 

.83 

-.56 

-.52 



. 200 

-.52 

.86 

-.65 

-.66 



.240 

.250 

-.59 

.89 

-.64 

-.65 



.257 

.267 



-.64 


-.65 

-.68 

.277 

.287 



-.76 


-.65 

.27 

. 303 

-.7C 

• 97 

-.69 

-.67 

-.65 

• 48 

.350 

-.67 

.99 

-.65 

-.72 

-.64 

• 66 

.400 

-.73 

1.01 

-•62 

-.69 

-.62 

.67 

.450 

-. 73 

l.OC 


-.72 

-.56 

.22 

. 490 

-. 74 

.90 

-.69 

-.79 



.515 

-.78 

• 60 

-1.02 

-. 73 



.550 

-.83 

.50 

-.76 

-.74 



.600 

-.7 2 

.51 

-.74 

-.74 



.700 

-.85 

.54 

-.71 

-.76 



.840 
. 850 

-.89 

.72 

-.88 

-.85 




RUN 

80 

ALPHA 

-.0 



POINT 

1626 

BETA 180.0 



X/L 

BODY 

BCOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

• 08 

.08 

.08 

• 08 



.020 

.05 

• 06 

• 07 

.07 



• 050 

• 061 

• 12 

0 

1 

-.05 




• 100 

-.08 

-.11 

-.11 

-.05 



• 160 

-*ll 

-.13 

-.07 

-.10 



.200 

-.13 

-.13 

-.0 8 

-.21 



• 240 



-.08 




♦ 250 
.257 

-.14 

-.15 

-.06 

-.14 



• 267 
.277 



-.16 


-.28 

-.31 

.287 





-.30 

-.34 

• 303 

-.15 

-.16 

-.16 

-.12 

-.21 

-.26 

• 350 

-.15 

-.16 

-.13 

-.11 

-.17 

-. 19 

• 400 

-.17 

-.16 

-.14 

-.12 

-.16 

-.17 

.450 

-.11 

-.11 


-.17 

.02 

.05 

.490 

36 

-.26 

.19 

-.01 



.515 

.02 

.05 

.82 

• 00 



.550 

.14 

.17 

• 32 

• 01 



• 600 

• 06 

.07 

.09 

• 02 



.700 

• 01 

• 01 

.09 

• 02 



• 840 

• 850 

• 03 

• 03 

.04 

.01 




RUN 

77 

AL PH A 

-.1 



PCINT 

1563 

BETA 

LIO.O 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.36 

-.36 

-.36 

36 



• 020 

-.47 

.03 

-.49 

-.45 



• C50 



-.48 




.061 

-.49 

• 42 





.100 

-.55 

.59 

-.54 

-.59 



• 160 

-.56 

.69 

-.67 

-.64 



.200 

-.63 

.75 

-.72 

-.95 



.240 



-.73 




.250 

-.72 

.76 


-.78 



.257 



-.73 




.267 





-.73 

-1.10 

.277 



-.78 




.287 





-.74 

.04 

• 303 

-.77 

• 86 

-.76 

-.76 

-.71 

.35 

• 350 

-.78 

.93 

-.76 

-.76 

-.73 

.59 

• 400 

-.77 

.97 

-.76 

-.78 

-.70 

.67 

.450 

-.78 

1.01 


-.74 

-.65 

.34 

.490 

-.74 

• 98 

-.77 

-.76 



• 515 

-.76 

• 65 

-.01 

-.76 



.5 50 

-.73 

• 52 

-.75 

-.75 



.600 

-.84 

.47 

-.81 

-.90 



. 700 

-1. 39 

• 44 

-l.Cl 

-1.21 



• 640 

-.73 

• 65 

-.64 




• 650 




-.73 




RUN 

77 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

1565 

BETA 

9C.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RH$ 

0.000 

-.60 

-.60 

-.60 

-.60 



.020 

-.77 

.39 

-1.3C 

-.63 



.050 
• C6l 

-.75 

.76 

-.83 




.100 

-.79 

.87 

-.95 

-.73 



• 160 

-.85 

.93 

-1.13 

-.76 



• 200 

-.80 

• 96 

-1.10 

-.70 



.240 

.250 

-.80 

.95 

-1.07 

-.71 



.257 

.267 



-1.05 


-.63 

-.48 

.277 

.287 



-.73 


-.63 

.36 

.303 

-.67 

1.00 

-.65 

74 

-.62 

.52 

.3 50 

-.65 

.99 

-.55 

-.67 

-.57 

.66 

.400 

-.61 

.97 

-. 53 

-.66 

-.56 

.63 

.450 

-.64 

.92 


-.64 

-.50 

.13 

.490 

-.60 

.78 

-.52 

-.65 



.515 

-.64 

.52 

-1.07 

-.65 



. 550 

-.57 

• 42 

-1.58 

-.63 



• 600 

-1.18 

• 45 

-1.21 

-.71 



• 7C0 

-.76 

. 53 

-.99 

-.78 



• 840 

-.83 

.71 

-.81 




. 650 




-.89 




RUN 

80 

ALPHA 

-9.9 



POINT 

1627 

BETA 180.0 



X/L 

BODY 

800Y 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.03 

• 03 

• 03 

.03 



• 020 

-.00 

.01 

• 09 

.02 



• 050 

• 061 

• 11 

-.07 

-.00 




• 100 

-.09 

-.12 

-.06 

-.14 



• 160 

-.12 

-.14 

- . C6 

-.16 



• 200 

-.13 

-.13 

-.09 

-.24 



.240 

.250 

-.15 

-.15 

-.08 

-.11 



.257 

.267 



-.08 


-.23 

-.26 

.277 



-. 14 




.287 





-.30 

-.32 

• 303 

-.15 

-.16 

-.14 

-.08 

-.20 

-.25 

.350 

-.14 

-.15 

-.15 

-.06 

-.19 

-.20 

• 400 

-.17 

-.16 

-.19 

-.05 

-.21 

-.20 

• 450 

-.12 

-.12 


-.09 

-.09 

-.05 

♦ 490 

-.10 

-.10 

-.11 

• 08 



.515 

• 20 

• 23 

.64 

.09 



• 550 

-.19 

.17 

• 26 

.07 



• 600 

• 02 

.03 

.08 

• 06 



.700 

-.03 

-.04 

• 06 

• 09 



• 840 
.850 

-.02 

-.05 

.03 

• 06 




35 



RUN 

80 

ALPHA 

-6.9 



POINT 

1628 

BETA 180.0 



X/L 

eODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 06 

.06 

.06 

• 06 



• 020 

• C4 

.05 

.07 

• 08 



.050 
• 061 

.12 

-.05 

-.06 




• 100 

-.C9 

-.11 

-.10 

-.09 



• 160 

-.12 

-.13 

-.08 

-.17 



• 200 

-.15 

-.16 

-.08 

-.26 



• 2h0 

• 250 

-.16 

-.16 

-.08 

-.15 



• 257 

• 267 



-.07 


-.28 

-.32 

• 277 

• 267 



-.16 


-.33 

-.37 

• 30 3 

-.17 

-.17 

-.16 

-.13 

-.23 

-.27 

• 350 

-.17 

-.17 

-.16 

-.10 

-.20 

-.21 

• 600 

-.19 

-. 17 

-.19 

-.13 

-.19 

-.19 

• 650 

-.15 

-. 16 


16 

-.03 

-.00 

• 690 

-. 19 

-.19 

-.00 

-.00 



• 515 

• 10 

• 10 

.67 

.00 



• 550 

.15 

.17 

.27 

.01 



• 600 

.06 

.05 

.07 

.02 



• 700 

-.01 

-.02 

• 06 

.02 



• 860 
.85 0 

• Cl 

-.02 

• 02 

.00 




RUN 

80 

ALPHA 

5.1 



POINT 

1630 

BETA ] 

180.0 



X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.C9 

• 09 

.09 

.09 



.020 

• 06 

.07 

.07 

.07 



.050 



-.07 




.061 

• 12 

-.05 





• 100 

-.11 

-.11 

-.13 

-.05 



• 160 

-.16 

-.13 

-.06 

-. 10 



.200 

-.17 

-.15 

-.05 

-.19 



.260 



-.01 




. 250 

-.17 

-.16 


-.15 



.257 



-.00 




. 267 





-.30 

-.30 

.277 



-.17 




. 287 





-.30 

-.33 

. 303 

-.17 

-.18 

-.16 

16 

-.22 

-.25 

.350 

17 

-.17 

-.11 

-.15 

-.17 

19 

.600 

-.19 

-.17 

-.10 

-.17 

-.15 

-.15 

.650 

-. 16 

-.12 


-.21 

• 05 

.07 

.690 

-.72 

-.71 

• le 

-.07 



.515 

-.01 

-.02 

.86 

-.06 



.550 

.09 

• 11 

.66 

-.03 



.600 

.02 

.03 

.11 

-.03 



. 700 

-.02 

-.Cl 

.09 

-.02 



. 860 

.01 

-.00 

.05 




.850 




-.02 




RUN 

60 

ALPHA 

.0 



POINT 

1632 

BETA 180.0 



X/L 

BODY 

BCDY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


Ll-S 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.COO 

• 08 

• 08 

• 08 

.08 



• 020 

.05 

.07 

.06 

.07 



.050 
• 061 

.13 

-.06 

-.07 




. 100 

-. 10 

- .11 

-.13 

-.06 



. 160 

-.13 

-.13 

-.08 

-.10 



• 200 

-.16 

-.16 

-.11 

-.22 



. 260 

. 250 

-.15 

-.15 

-.05 

-.16 



. 257 
.267 



-.06 


-.28 

-.32 

.277 
. 287 



-.19 


-.32 

-.36 

.303 

-.16 

-. 17 

-.17 

-.13 

-.23 

-.26 

.350 

-.15 

-.16 

-.13 

-.12 

-.19 

-.21 

.600 

-. 17 

-. 17 

-.16 

-.16 

-.19 

-.17 

.650 

-.13 

-.11 


-.18 

-.03 

• 06 

.690 

30 

-.25 

• 18 

-.06 



.515 

.01 

• 05 

.77 

-.02 



.550 

.16 

• 16 

• 29 

-.02 



. 600 

.CA 

.06 

.C7 

-.02 



.700 

-.00 

.02 

.07 

-.01 



• 860 
. 850 

• Cl 

• 01 

.02 

-.01 




RUN 

60 

ALPHA 

.0 



POINT 

1629 

BETA 180.0 



X/L 

BUOY 

BQCY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 06 

.06 

.06 

• 06 



• 020 

• 06 

.05 

• 05 

.07 



• 050 



-.06 




• C6L 

• 16 

-.06 





• 100 

-.10 

-.09 

-.16 

-.08 



• 160 

-.11 

-.13 

-.09 

-. 10 



• 200 

-.13 

-.16 

-.09 

-.20 



.260 



-.06 




• 250 

-.15 

-.16 


-.16 



.257 



-.05 




.267 





-.27 

-.30 

.277 



-.18 




.207 





-.33 

-.33 

• 303 

-.16 

-.17 

-.18 

-.11 

-.26 

-.27 

.350 

-.17 

-.15 

-.15 

-.10 

-.20 

-.22 

• 600 

-.10 

-.15 

-.16 

-.13 

-.20 

-. 18 

.650 

-.13 

-.10 


-.18 

-.01 

-.03 

• 690 

-.33 

-.27 

.16 

-.03 



• 515 

-.02 

.07 

.81 

-.02 



.550 

-.20 

• IB 

.30 

-.03 



• 600 

• 02 

.07 

.07 

-.01 



• 700 

-.01 

.01 

• 08 

-.01 



• 860 

• 00 

.01 

.06 




• 850 




-.01 




RUN 

80 

ALPHA 

IC.l 



PCINT 

1631 

BETA 

lao.o 



X/L 

eoov 

BUOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 08 

• 08 

• 08 

• 08 



• 020 

• 05 

• 06 

• 01 

• 08 



• 050 

• 061 

.12 

-.09 

-.12 




• 100 

-.11 

-.15 

-.17 

-.05 



.160 

-.17 

-.17 

-.07 

-.09 



• 200 

-.17 

-.18 

-.07 

-.18 



• 260 



-.01 




• 250 
.257 

-.16 

-.19 

• 01 

-.12 



• 267 
.277 



-.18 


-.36 

-.30 

.287 





-.32 

-.32 

.303 

-.20 

-.20 

-.17 

-.12 

-.22 

-.23 

.350 

-.20 

-.21 

-.10 

-.12 

-.16 

-.16 

• 600 

-.20 

-.21 

-.07 

-.10 

-.11 

-.08 

• 650 

-.27 

-.18 


-.26 

• 09 

.15 

• 690 

-.80 

-.62 

• 26 

-.10 



.515 

“ * C 4 

-.08 

• 68 

-.06 



• 550 

-.16 

• 03 

.35 

-.06 



• 600 

• 01 

-.02 

.16 

-.06 



.700 

-.01 

-.05 

.13 

-.05 



• 860 
• 650 

-.01 

-.03 

.07 

-.06 




36 


RUN 

81 

ALPHA 

.0 



RUN 

81 

ALPHA - 

-10.0 



POINT 

1633 

BETA 170.0 



PCINT 

1634 

BETA ] 

170.0 



X/L 

BOOV 

BOOV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.05 

.05 

.05 

.05 



O.COO 

• 02 

.02 

.02 

• 02 



• 020 

-.C2 

.01 

.03 

• 04 



• 020 

-.09 

-.01 

.03 

• 01 



.050 



-.05 




.050 



-.03 




• 061 

• 12 

-.13 





.061 

• 00 

-.10 





• 100 

-.09 

-.16 

-.14 

-.10 



.100 

-.20 

-.12 

-.08 

-.10 



• 160 

-.C9 

-.16 

-.21 

-.15 



.160 

-.19 

-.11 

-.11 

-.20 



• 200 

-.11 

-.15 

-.20 

-.28 



.200 

-.22 

-.09 

-.12 

-.32 



.240 



-.19 




• 240 



-.12 




.250 

-.13 

-.14 


-.20 



.250 

-.22 

-.09 


-.18 



.257 



-.16 




.257 



-.10 




.267 





-.41 

-.38 

.267 





-.27 

-.28 

.277 



-.34 




.277 



-.22 




.287 





-.41 

-.39 

.287 





-.33 

-.33 

.303 

-.16 

-.10 

-.35 

-.20 

-.29 

-.26 

.303 

-.23 

-.09 

-.23 

-.15 

-.25 

-.25 

.350 

-.18 

-.08 

-.52 

-.17 

-.25 

-.14 

.350 

-.22 

-.05 

-.43 

-.11 

-.23 

-.15 

.400 

-.22 

-.05 

-.67 

-.19 

-.32 

-.05 

.400 

-.25 

-.02 

-.63 

-.13 

-.33 

-.08 

.450 

-.38 

.04 


-.28 

-.91 

• 26 

.450 

-.25 

.05 


-.20 

-1.02 

.17 

.490 

-.83 

.05 

-.21 

-.20 



.490 

-.35 

.16 

-.27 

-.10 



.515 

-.02 

.37 

.52 

-.18 



.515 

.05 

.39 

.38 

-.10 



.550 

.07 

.22 

.13 

-.18 



.550 

-.23 

.19 

.26 

-.10 



.600 

-.02 

.09 

-.06 

17 



.600 

-.09 

-.01 

-.00 

-.10 



.7C0 

-.07 

.05 

-.07 

-.13 



.700 

-.09 

-.08 

.00 

-.10 



.840 

.01 

-06 

-.10 




.840 

-.02 

-.07 

-.07 




. 850 




-.15 



.850 




-.10 




RUN 

81 

ALPHA 

-4.9 



RUN 

81 

ALPHA 

.0 



POINT 

1635 

BETA : 

170.0 



PCINT 

1636 

BETA 

170.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOOV 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

.05 

.05 

.05 

.05 



O.COO 

• 06 

.06 

.06 

.06 



.020 

-.Cl 

.02 

.05 

.05 



.020 

-.02 

.04 

.04 

.05 



.050 



-.02 




.050 



-.05 




.061 

.12 

-.10 





.061 

• 13 

-.10 





.100 

-.09 

-.12 

-.08 

-.12 



.100 

-.09 

-.14 

-.14 

-.10 



. 160 

-.09 

-.11 

-.13 

-. 18 



.160 

-.10 

-.13 

-.18 

-.15 



.200 

-.11 

-.11 

-.15 

-.31 



.200 

-.10 

-.12 

-.22 

-.29 



.240 



-.10 




.240 



-.16 




.250 

-.13 

-.11 


-.19 



.250 

-.13 

-.12 


-.21 



.257 



-.09 




.257 



-.14 




.267 





-.32 

-.32 

.267 





-.40 

-.35 

.277 



-.^6 




.277 



-.33 




.287 





-.36 

-.35 

.287 





-.40 

-.37 

.303 

-.15 

-.10 

-.28 

-.14 

-.24 

-.24 

.303 

-.15 

-.10 

-.34 

-.20 

-.28 

-.24 

.350 

-.17 

-.06 

-.46 

-.14 

-.22 

-.13 

.350 

-.18 

-.08 

-.50 

-.17 

-.24 

-.12 

.400 

-.21 

-.04 

-.60 

-.17 

-.31 

-.05 

.400 

-.21 

-.05 

-.67 

-.20 

-.30 

-.02 

.450 

-.29 

.07 


-.24 

-.95 

• 24 

.450 

-.41 

-C5 


-.31 

-.85 

.29 

.490 

-.58 

.12 

-.20 

-.14 



.490 

-.80 

.06 

-.19 

-.17 



.515 

.09 

.42 

.46 

-.14 



.515 

-.04 

.41 

.50 

-.17 



. 550 

.10 

.20 

.19 

14 



.5 50 

-.24 

.24 

.12 

-.16 



.600 

-.00 

.05 

.01 

-.11 



.600 

-.02 

.11 

-.04 

-.15 



. 700 

-.C3 

.01 

.01 

-.11 



.700 

-.05 

.07 

-.05 

-.13 



.840 

.01 

.01 

-.10 




.840 

.01 

.07 

-.09 




.850 




-.13 



.050 




-.14 




RUN 

81 

ALPHA 

5.0 



RUN 

81 

ALPHA 

10.0 



POINT 

1637 

BETA 170.0 



PCINT 

1638 

BETA 

170.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

eocY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RMS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.06 

.06 

• 06 

.06 



0.000 

.02 

.02 

.02 

.02 



.020 

.01 

.05 

.03 

• 04 



.020 

-.00 

• 01 

.01 

.03 



.050 



-.07 




.050 



-.14 




.061 

.16 

-.11 





.061 

• 10 

-.13 





. 100 

-.C9 

-.15 

-.18 

-.10 



.100 

-.12 

17 

-.26 

-.06 



. 160 

-.11 

-.15 

-.24 

-.13 



.160 

-.15 

-.16 

-.30 

-.10 



.200 

-.12 

-.15 

-.26 

-.28 



.200 

-.17 

-.15 

-.30 

-.27 



.240 



-.23 




.240 



-.27 




.250 

-. 14 

-.13 


-.21 



.250 

-.18 

-.14 


-.20 



.257 



-.21 




.257 



-.25 




-267 





-.51 

-.40 

.267 





-.57 

-.42 

.277 



-.38 




.277 



-.34 




.287 





-.46 

-.30 

.287 





-.47 

-.38 

.303 

-.17 

-.12 

-.37 

-.19 

-.33 

-.24 

.303 

-.19 

-.14 

-.31 

-.17 

-.33 

-.21 

.350 

-.20 

-.10 

-.59 

-.17 

-.27 

-.12 

.350 

-.22 

-.12 

-.33 

.04 

-.29 

— • 06 

.400 

-.18 

-.08 

-.77 

-.19 

-.32 

.Cl 

.400 

-.23 

-.10 

-.71 

-.17 

-.33 

• 05 

.450 

-.59 

.02 


-.32 

-.82 

.30 

.450 

-.74 

-.02 


-.30 

-.79 

.39 

.490 

-.93 

-.05 

-.13 

-.18 



-490 

-1.00 

-.22 

.02 

-.19 



.515 

-.C9 

.33 

• 68 

-.16 



.515 

-.30 

.25 

.66 

-.16 



.550 

-.03 

.26 

.15 

16 



.550 

-.29 

• 25 

.16 

-.14 



.600 

-.C9 

.15 

-.08 

-.15 



• 600 

-.17 

• 16 

-.08 

-.13 



. 700 

-.08 

.09 

-.08 

-.13 



.700 

-.16 

.10 

-.06 

-.08 



• 840 

-.03 

• 08 

-.10 




.840 

-.15 

.09 

-.04 




. 850 




-.14 



.050 




-.12 
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RUN 

81 

ALPHA 

0.0 



POINT 

1639 

BETA 170.0 



X/L 

BODY 

BUOY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.QCO 

.06 

.06 

.06 

• 06 



.020 

-.02 

.03 

.05 

.05 



.050 



-.03 




.061 

. 14 

-.12 





. 100 

-.08 

-.16 

-.12 

-.10 



. 160 

-.09 

-. 14 

-.18 

-.15 



.200 

-.11 

-.13 

-.20 

-.29 



. 240 



-.15 




.250 

-. 13 

-.13 


-.21 



.257 



-.13 




.267 





-.41 

-.37 

.277 



-.31 




.287 





-.40 

-.38 

.303 

-.14 

-. 11 

-.34 

• —.18 

-.29 

-.24 

.350 

-.17 

-.09 

-.53 

-.16 

-.23 

-.12 

.400 

-.20 

-.08 

-.64 

-.25 

-.32 

-.04 

.450 

-.37 

.05 


-.28 

-.89 

.27 

.490 

-.82 

.07 

-.21 

-.17 



.515 

-.03 

.40 

.52 

-.16 



.550 

.07 

.23 

• 16 

-.16 



.600 

-.02 

.11 

-.05 

-. 14 



. 700 

-.C5 

.06 

-.05 

-.14 



. 840 

.Cl 

.06 

-.00 




. 850 




-. 14 




RUN 

82 

ALPHA 

-.0 



RUN 

62 

ALPHA > 

-10.0 



POINT 

1640 

BETA 160.0 



POINT 

1641 

BETA 

L60.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

8CTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 02 

• 02 

• 02 

• 02 



0.000 

-.02 

-.02 

-.02 

-.02 



.02 0 

-.C9 

-.02 

• 00 

• 02 



• 020 

-.08 

-.07 

-.03 

-.04 



• 050 



-.11 




• 050 



-.09 




• 061 

• 06 

-.13 





• 061 

-.15 

-.12 





.100 

-.16 

-.14 

-.18 

-.17 



• 100 

-.42 

-.11 

-.13 

-.37 



• 160 

-.16 

-.10 

-.23 

-.31 



• 160 

-.53 

-.07 

-.20 

-.47 



.200 

-.16 

-.07 

-.24 

-.47 



• 200 

-.61 

-.03 

-.21 

-.56 



.240 



-.25 




• 240 



-.19 




.250 

-.16 

-.04 


-.44 



.250 

-.56 

-.02 


-.32 



.257 



-.22 




.257 



-.17 




.267 





-.46 

-.38 

.267 





-.39 

-.39 

.277 



-.39 




.277 



-.30 




.287 





-.61 

-.35 

.287 





-.48 

-.37 

. 303 

-.18 

-.01 

-.44 

-.39 

-.42 

-.21 

.303 

-.48 

.06 

-.33 

-.28 

-.37 

-.22 

.350 

-.26 

.07 

-.79 

-.34 

-.34 

-.03 

• 3 50 

-.44 

.11 

-.65 

-.26 

-.36 

-.07 

.400 

-.33 

.11 

-i.ie 

-.34 

-.62 

• 09 

.400 

-.50 

.15 

-1.04 

-.35 

-.44 

.02 

.450 

-.59 

• 22 


58 

-1.27 

.37 

• A 50 

-.40 

.26 


-.48 

-1.33 

.26 

.490 

-.74 

.34 

-.57 

-.45 



.490 

-.54 

.38 

-.78 

52 



.515 

-.05 

.54 

.21 

-.41 



.515 

-.11 

. 53 

.38 

-.51 



.550 

-.11 

.31 

-.04 

-.39 



.550 

-.36 

.19 

• 12 

-.51 



.600 

-.23 

• 04 

-.16 

-.39 



.600 

-.16 

.03 

-.11 

-.47 



.7C0 

-.29 

.11 

-.16 

-.37 



.700 

-.18 

-.01 

-.09 

-.43 



.840 

-.20 

.13 

-.38 




• 840 

-.11 

• Cl 

-.22 




. 850 




-.32 



.850 




-.45 




RUN 

82 

ALPHA 

-5.0 



RUN 

82 

ALPHA 

.0 



POINT 

1642 

beta 160.0 



PCINT 

1643 

BETA 160.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

80CY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

-.00 

-.00 

-.00 

-.00 



o.coo 

.02 

• 02 

• 02 

• 02 



.020 

-.13 

-. C8 

-.00 

-.01 



• 020 

-.07 

-.02 

• 01 

.03 



.050 



-.07 




.050 



-. 10 




• 061 

-.07 

-.12 





• C61 

• 09 

-.12 





. 100 

-.26 

-.11 

-.15 

-.30 



• ICO 

-.16 

-.13 

-.19 

-.17 



. 160 

-.24 

-.08 

-.21 

-.48 



• 160 

-.15 

-.10 

-.24 

-.26 



• 200 

-.24 

-. 10 

-.22 

-.56 



• 200 

-.17 

-.06 

-.24 

-.49 



.240 



-.21 




.240 



-.21 




.250 

-.22 

-.02 


-.40 



.250 

-.17 

-.04 


-.47 



.257 



-.20 




.257 



-.21 




.267 





-.38 

-.35 

.267 





-.47 

-.39 

.277 



-.33 




.277 



-.37 




.287 





-.50 

-.35 

.287 





-.61 

-.34 

.303 

-.18 

• 02 

-.36 

-.38 

-.37 

-.20 

• 303 

-.20 

-.01 

-.41 

-.42 

-.44 

-.19 

.350 

-.21 

.08 

-.74 

-.34 

-.32 

-.03 

• 350 

-.25 

• 04 

-.83 

-.39 

-.33 

-.00 

.400 

-.25 

. 10 

-l.ll 

-.30 

-.54 

• 06 

.400 

-.32 

• 10 

-1.20 

-.30 

-.58 

• 10 

.450 

-.41 

.24 


-.54 

-1.24 

• 32 

• 450 

-.65 

• 21 


-.61 

-1.27 

.37 

.490 

-.59 

• 38 

-.67 

-.46 



• 490 

-.83 

.32 

-.55 

-.44 



.515 

• 00 

.55 

• 31 

-.45 



.515 

-.06 

.53 

• 22 

-.40 



.550 

-.07 

• 24 

• 05 

-.47 



• 550 

-.33 

• 29 

-.04 

-.39 



• 600 

-.17 

• 09 

-.14 

-.47 



• 600 

-.21 

.17 

-.15 

-.30 



. 700 

-.19 

.02 

-.13 

-.44 



• 700 

-.29 

• 12 

-.12 

-.37 



• 840 

-.12 

.07 

-.28 




• 840 

-.20 

• 15 

-.38 




. 850 




-.39 



.850 




-.34 




38 


RUN 

82 

ALPHA 

5.0 



RUN 

82 

ALPHA 

10.0 



POINT 

1644 

BETA ] 

160.0 



PCINT 

1645 

BETA 

160.0 



X/L 

BOOT 

BQDV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

eocr 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.01 

-.01 

-.01 

-.01 



O.COO 

-.04 

-.04 

-.04 

-.04 



• 020 

-.09 

-.01 

-.02 

-.01 



• C20 

-•10 

-.07 

-.06 

-.05 



.050 



-.13 




.050 



-.33 




• 061 

-.00 

-.13 





.061 

-.04 

-.13 





• 100 

-.22 

-.13 

-.22 

-.14 



• 100 

-.27 

-.13 

-.39 

-.09 



• 160 

-.27 

-.10 

-.26 

-.24 



• 160 

-.30 

-.09 

-.43 

-.14 



.200 

-.27 

-.07 

-.28 

-.50 



• 200 

-.32 

-.07 

-.43 

-.29 



• 240 



-.20 




• 240 



-.42 




. 250 

-.31 

-.05 


-.78 



• 250 

-.36 

-.05 


-.51 



.257 



-.17 




• 257 



-.38 




.267 





-.56 

-.42 

• 267 





-.63 

-.49 

.277 



-.44 




.277 



irv 

• 

1 




.287 





-.70 

-.34 

• 287 





-.97 

36 

. 303 

-.34 

-.01 

-.40 

-.73 

-.50 

-.16 

• 303 

-.44 

.01 

-.65 

-.57 

-.75 

-.16 

.350 

-. 39 

• 02 

-.90 

-.39 

-.35 

.03 

• 350 

-.46 

.03 

-1.11 

-.44 

-.51 

• 06 

.400 

-.40 

.07 

-1.24 

-.36 

-.62 

• 15 

.400 

-.51 

• 09 

-1.41 

-.42 

-.71 

• 16 

.450 

-.01 

• 21 


-.45 

-1.24 

• 44 

• 450 

-.92 

.21 


-.53 

-1.32 

.48 

.490 

-.95 

.29 

-.47 

-.45 



• 490 

-1.22 

• 21 

-.40 

-.33 



. 515 

-.23 

.53 

.20 

-.30 



.515 

-.48 

• 54 

.04 

-.32 



. 550 

-.22 

.34 

-.14 

-.37 



.550 

-.51 

• 39 

-.30 

-.29 



.600 

-.26 

.23 

-.23 

-.33 



• 600 

-.36 

• 27 

-.44 

-.28 



. 700 

-.3C 

.18 

-.22 

-.33 



• 700 

-.40 

• 21 

-.43 

-.27 



.040 

-.30 

.20 

-.39 




• 840 

-.36 

• 23 

-.37 




.850 




-.33 



• 850 




-.29 




RUN 

82 

ALPHA 

-.0 



PUINT 

1646 

BETA 160.0 



X/L 

BODY 

bCOY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLCN 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

• Cl 

.01 

• 01 

.01 



.020 

-.IC 

-.03 

-.01 

• 00 



• 050 
.061 

• C4 

-.13 

-.10 




. 100 

-.18 

-.13 

-.20 

-.20 



. 160 

-.16 

-.09 

-.24 

-.35 



.200 

-.18 

-.07 

-.26 

-.52 



. 240 
. 250 

-.18 

-.05 

-.26 

-.46 



.257 
. 267 



-.25 


-.47 

-.40 

.277 
. 287 



-.36 


-.59 

-.37 

.303 

-.23 

• 00 

-.42 

-.39 

-.45 

-.20 

.350 

-.27 

• 07 

-.80 

-.36 

-.35 

-.01 

.400 

-. 38 

• 10 

-1.21 

-.36 

-.61 

• 10 

.450 

-.62 

.23 


-.59 

-1.28 

.38 

.490 

-.76 

.33 

-.58 

-.44 



. 515 

-.11 

• 54 

• 24 

-.43 



. 550 

-. 14 

.26 

-.06 

-.39 



.600 

-.20 

.16 

-.15 

-.34 



.700 

-.26 

.09 

-.13 

-.30 



.840 

.850 

-.24 

.13 

-.37 

-.34 




RUN 

63 

ALPHA 

-.0 



RLN 

83 

ALPHA - 

10.0 



POINT 

1647 

BETA 150.0 



PCINT 

1648 

BETA 150.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BQCY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.02 

-.02 

-.02 

-.02 



0.000 

-.16 

-.16 

-.16 

-.16 



• 020 

-.15 

-.05 

-.08 

-.05 



• 020 

-.22 

-.18 

-.14 

-.16 



• 050 



-.22 




.050 



-.14 




.061 

-.15 

-.05 





• 061 

-.36 

-.07 





.100 

-.35 

-.03 

-.34 

-.23 



• 100 

-.58 

-.03 

-.15 

-.81 



• 160 

-.28 

• 03 

-.32 

-.51 



• 160 

-.69 

• 06 

-.20 

-.99 



• 200 

-.32 

.17 

-.36 

-.77 



• 200 

-l.ll 

• 10 

-.23 

-1.06 



• 240 



-.37 




• 240 



-.15 




• 250 

-.30 

• 12 


-1.13 



• 250 

-.97 

• 13 


-.73 



.257 



-.34 




.257 



-.15 




.267 





-.59 

-.44 

• 267 





-.40 

-.39 

.277 



-.43 




.277 



-.28 




• 267 





-.77 

-.29 

.287 





-.56 

-.24 

.303 

-.23 

.18 

-.42 

-.96 

-.78 

-.09 

• 303 

-.97 

• 22 

-.32 

-.63 

-.50 

-.06 

• 350 

-.27 

.25 

-.83 

-.84 

-.03 

• 15 

• 350 

-1.C6 

• 26 

-.64 

-.57 

-.59 

.08 

• 400 

-.57 

• 32 

-1.15 

-.81 

-1.19 

• 28 

.400 

-.73 

.35 

-1.23 

-.62 

-.77 

.23 

• 450 

-.64 

• 45 


-.85 

-1.50 

.39 

• 450 

-.71 

• 46 


-.94 

-1.86 

.28 

.490 

-.81 

.59 

-.97 

84 



.490 

-.92 

• 56 

-1.14 

-.92 



.515 

-.28 

.70 

-.22 

-.74 



• 515 

-.44 

• 50 

• 20 

-.92 



.550 

-.29 

.40 

-.21 

-.73 



.550 

-.59 

• 25 

• C2 

-.98 



• 600 

-.41 

• 26 

-.24 

-.68 



• 600 

-.31 

• 13 

-.16 

-.97 



• 700 

-.52 

.21 

-.26 

-.56 



• 700 

-.33 

.05 

-.14 

-.81 



• 840 

-.46 

• 26 

-.61 




.640 

-.27 

• 09 

-.40 




• 850 




-.55 



• 650 




-.77 




39 



RUN 

03 

ALPHA 

-5.0 



ftCK 

83 

ALPHA 

.0 



POINT 

1649 

BETA 150.0 



PCINT 

1650 

BETA 150.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.19 

-.19 

-.19 

-.19 



o.coo 

-.01 

-.Cl 

-.01 

-.01 



.020 

-.2C 

-.06 

-.08 

-.06 



• 020 

-.17 

-.05 

-.08 

-.03 



.050 



-.15 




• C50 



-.21 




.061 

-.28 

-.04 





• C61 

-.05 

-.06 





.100 

-.59 

.01 

-.17 

-.38 



• 100 

-.36 

-.04 

-.31 

-.32 



.160 

-.75 

.06 

-.25 

-.80 



• 160 

-.31 

.C4 

-.39 

-.50 



.200 

-.64 

.11 

-.27 

-.88 



.200 

-.31 

.07 

-.35 

-.78 



.240 



-.28 




• 240 



-.31 




.250 

-.51 

.14 


-.95 



.250 

-.19 

.11 


-1.08 



.257 



-.26 




.257 



-.30 




.267 





-.49 

-.41 

,267 





-.61 

-.51 

.277 



-.34 




.277 



-.39 




.287 





-.64 

-.27 

.287 





-.73 

-.28 

.303 

-.44 

.21 

-.34 

-.80 

-.59 

-.08 

.303 

-.23 

.16 

-.37 

— 1.16 

-.69 

-.09 

.350 

-.49 

.27 

-.69 

-.72 

— . 68 

.11 

.350 

-.28 

.24 

-.75 

-.92 

-.83 

.15 

.400 

-.43 

.36 

-1.21 

-.46 

-1.01 

.24 

.400 

-.46 

.32 

-1.00 

-.73 

-1.14 

.28 

.450 

-.42 

.40 


-.95 

-1,78 

.33 

-450 

-.68 

.44 


-.90 

-1.60 

.39 

.490 

-.66 

.60 

-1.08 

-.86 



.490 

-.74 

.59 

-l.Ol 

-.78 



.515 

-.15 

.66 

.00 

-.62 



.515 

-.16 

• 68 

-.18 

-.76 



. 550 

-.21 

. 35 

-.04 

-.84 



.550 

-.83 

.39 

-.21 

-.71 



.600 

-.32 

.20 

-.22 

-.74 



.600 

-.38 

.24 

-.30 

-.64 



. 700 

-.32 

.14 

-.22 

-.70 



. ICO 

-.47 

.22 

-.19 

— .62 



.040 

-.34 

.16 

-.47 




.840 

-.45 

• 26 

-.61 




. 850 




-. 64 



.850 




-.58 




RUN 

83 

ALPHA 

5.0 



RUN 

83 

ALPHA 

10.0 



PCINT 

1651 

BETA 150.0 



PCINT 

1652 

BETA 150.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

K/L 

BODY 

BOOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

-.07 

-.07 

-.07 

-.07 



0.000 

-.13 

-.13 

-.13 

-.13 



.020 

-.19 

-.08 

-.13 

-.07 



• 020 

-.25 

-.12 

-.10 

-.14 



.050 



-.30 




.050 



-.29 




.061 

-.07 

-.05 





.061 

-.19 

-.08 





.ICO 

-.32 

-.02 

-.59 

-.14 



.100 

-.44 

-.03 

-.60 

-.33 



. 160 

-.39 

.04 

-.55 

-.27 



• 160 

-.59 

-.01 

-.62 

-.49 



.200 

-.30 

.08 

-.50 

-.47 



• 200 

-.78 

• 08 

-.58 

-.32 



. 240 



-.42 




.240 



-.65 




.250 

-.37 

.09 


-.75 



.250 

-.05 

.10 


-.53 



.257 



-.41 




.257 



-.62 




.267 





-.66 

-.56 

.267 





-.65 

-.61 

. 277 



-.58 




.277 



-.70 




.207 





-.83 

-.32 

.207 





-.89 

-.31 

. 30 3 

-.30 

.18 

-.63 

-1.15 

-.89 

-.00 

.303 

-1.C4 

.19 

-.73 

-.80 

-.94 

-.03 

. 3 50 

-.66 

. 25 

-.91 

-1.19 

-1.00 

.15 

.350 

-1.09 

.24 

-1.03 

-1.07 

-1.14 

.19 

.400 

-.00 

.33 

-1.18 

-1.03 

-1.35 

.31 

.400 

-1.17 

.32 

-1.19 

-.81 

-1.29 

• 36 

.450 

-.99 

.47 


-.81 

-1.26 

.40 

.450 

-1.24 

.44 


-.70 

-1.24 

.51 

.490 

-1.14 

.61 

-.95 

-.74 



.490 

-1.76 

.60 

-.93 

-.58 



.515 

-.55 

.74 

-.51 

-.50 



.515 

-.98 

.75 

-.91 

-.45 



.550 

-.77 

.44 

-.67 

-. 49 



.550 

-1.14 

.49 

-.91 

-.37 



.600 

-.62 

.32 

-.54 

-.45 



.600 

-.91 

.37 

— . 06 

-.36 



. 700 

-.77 

.28 

-.81 

-.49 



.700 

-.96 

.32 

-.81 

-.32 



. 840 

-.73 

.34 

-.71 




.640 

-.81 

.37 

-.03 




. 850 




-.47 



.850 




-.48 




R UN 

03 


ALPHA 

-.0 



POINT 

1653 

beta 

150.0 



X/L 

BCOY 

BUOY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LPS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.COO 

-. C3 

-.03 

-.03 

-.03 



.020 

-.16 

-.09 

-.07 

-.06 



. 050 
.061 

-.15 

-.06 

-.21 




. 100 

-.38 

-.02 

-.29 

-.25 



. 16C 

34 

-05 

-.40 

-.50 



. 200 

-.39 

.07 

-.36 

-.79 



. 240 
.250 

-. 29 

.11 

-.35 

-1.14 



. 2S7 



-.35 




, 26/ 





-.56 

-.47 

.27/ 
. 20/ 



-.40 


-.75 

-.30 

.303 

-.22 

. 18 

-.90 

-1.13 

-.73 

-.10 

. 350 

-.20 

.22 


-.90 

-.91 

.13 

. 400 

-.90 

. 30 

-1.16 

-.75 

-1.35 

.28 

.450 

-.56 

.97 


-.94 

-1.45 

. 39 

. 99 C 

-.79 

.63 

-1.05 

-.84 



.515 

1 6 

.70 

-.15 

-.81 



.550 

-.35 

.38 

-.16 

-.79 



.600 

-.52 

• 24 

-.34 

-.69 



. /OO 

-.60 

.20 

-.26 

-.62 



. 840 

. 050 

-.95 

.25 

-.62 

-.56 




40 



RUN 96 

POINT 1893 


ALPHA -.0 
BETA 180.0 


RLN 96 

POINT 1094 


ALPHA 0.0 
beta 190.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

8CTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.05 

.05 

.05 

.05 



-020 

.05 

.04 

• 08 

.07 



.050 



-.10 




.061 

-.05 

-.09 





.100 

-.10 

-.12 

-.16 

-.04 



. 160 

-.13 

-.14 

-.12 

-.10 



.200 

-.15 

-.16 

-.11 

-.22 



.240 



-.11 




.250 

-.16 

-.19 


-.15 



.257 



-.10 




.267 





-.32 

-.38 

.277 



-.10 




.287 





-.35 

-.40 

.303 

-.17 

-.20 

-.19 

-.14 

-.26 

-.30 

.350 

-.17 

-- 19 

-.16 

-.12 

-.21 

-.24 

• 400 

-.18 

-.19 

-.16 

-.14 

-.20 

-.21 

.450 

-.13 

-.15 


-.19 

-.02 

.00 

.490 

-.25 

-.28 

.05 

-.04 



.515 

.05 

-.03 

.60 

-.02 



. 550 

.12 

.10 

.29 

-.03 



-600 

.03 

.01 

.05 

-.01 



.700 

-.02 

-.04 

.05 

-.02 



.840 

.01 

-.03 

.02 




. 050 




-.02 




RUN 

96 

ALPHA 

.0 



POINT 

1895 

BETA 200.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1. 000 

.02 

.02 

.02 

.02 



.020 

— . 06 

-.03 

-.01 

.01 



.050 



-.08 




. 061 

-.08 

-.15 





.100 

-.14 

-.17 

-.10 

-.15 



- 160 

-.12 

-.17 

-.25 

-.24 



.200 

-.10 

-.18 

-.29 

-.43 



.240 



-.28 




.250 

.257 

-.07 

-.20 

-.•27 

-.34 



.267 





-.41 

-.59 

.277 



-.44 




.287 





-.35 

-.62 

.303 

-.03 

-.24 

-.49 

-.32 

-.20 

-.46 

.350 

-.04 

-.25 

-.89 

-.29 

-.07 

-.36 

.400 

.08 

-.20 

-1.21 

-.31 

.06 

-.53 

.450 

.21 

-.67 


-.48 

.39 

-1.32 

.490 

. 30 

-1.26 

-.47 

-.40 



.515 

.55 

-.42 

.16 

-.39 



. 550 

.27 

-.21 

-.20 

-.35 



.600 

.15 

-.21 

-.31 

-.34 



.700 

.12 

-.18 

-.28 

-.34 



• 840 
.850 

.16 

-.18 

-.12 

-.48 




RUN 

96 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

1897 

BETA 210.0 



X/L 

EOCY 

eODV 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.odo 

-.04 

-.04 

-.04 

-.04 



.020 

-.08 

-.10 

-.05 

-.02 



.050 



-.19 




.061 

-.02 

-.21 





. 100 

-.05 

-.24 

-.38 

-.23 



. 160 

-.03 

-.23 

-.45 

-.37 



- 200 

.C3 

-.23 

-.48 

-.64 



.240 



-.36 




.250 

.07 

-.27 


-.90 



.257 



-.34 




.267 





-.71 

-.75 

.277 



-.57 




.287 





-.42 

-.86 

.303 

.12 

-.33 

-.63 

-.66 

-.23 

-.94 

.350 

.15 

-.44 

-.99 

-.35 

-.00 

-I.IO 

.400 

.28 

-.66 

-1.20 

-.34 

.19 

-1.33 

.450 

.40 

-1.21 


-.51 

.43 

-1.24 

.490 

.56 

-1.63 

— • 86 

-.53 



.515 

.62 

-1.24 

-1.06 

-.47 



• 550 

.24 

-1.11 

-1.08 

-.39 



. 600 

• 12 

-.94 

-1.03 

-.35 



• 700 

.13 

-.57 

-.99 

-.33 



.840 

.25 

-.54 

-.38 




.850 




-.53 




X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 00 

.00 

.00 

• 00 



.020 

-.02 

-.05 

.01 

.03 



.050 



-.04 




.061 

-.10 

-.17 





. 100 

-.17 

-.18 

-.13 

-.12 



• 160 

-.15 

-. le 

-.17 

• 1 8 



.200 

-.15 

-.19 

-.19 

-.31 



.240 



-.15 




.250 

-.15 

-.22 


-.23 



.257 



-.15 




.267 





-.38 

-,47 

.277 



-.30 




.287 





-.37 

-.48 

.303 

-.14 

-.23 

-.31 

-.20 

-.24 

-.35 

.350 

-.13 

-.24 

-.42 

-.18 

-,15 

-.30 

.400 

-.10 

-.27 

-.52 

-.21 

-.08 

-.33 

.450 

-.02 

-.24 


-.29 

.26 

-.74 

.490 

— . 06 

- ,66 

-.02 

-.10 



.515 

.29 

-.10 

.65 

-.10 



.550 

-.15 

-.01 

.25 

-.17 



.600 

.09 

-.06 

.04 

-.10 



.700 

.04 

-.07 

.04 

-.21 



.640 

.04 

-.05 

.03 




.850 




-.22 




RLN 

96 

ALPHA 

.0 



PCINT 

1896 

BETA 200.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

i.COO 

.03 

• C3 

.03 

.03 



.020 

-.07 

-.01 

-.02 

-.00 



.050 



-.10 




.061 

-.09 

-.13 





.100 

-.15 

-.15 

-.19 

-.17 



. 160 

-.12 

-.16 

-.27 

-.27 



.200 

-.11 

-.17 

-.30 

-.45 



• 240 



-.30 




.250 

-.09 

-.20 


-.36 



.257 



-.20 




.267 





-.42 

-.61 

.277 

.207 



-.44 


-.36 

-.62 

.303 

-.03 

-.23 

-.50 

-.34 

-.21 

-.47 

.350 

-.02 

-.24 

-.87 

-.32 

-.06 

-.38 

.400 

.07 

-.27 

-1.21 

-.32 

-06 

-.52 

.450 

.18 

-.68 


-.48 

.38 

-1.33 

.490 

.28 

-1.19 

-.45 

-.39 



.515 

.54 

-.40 

.18 

-.39 



-550 

-.06 

-.21 

-.22 

-.35 



.600 

. 15 

-.20 

-.34 

-.32 



. 700 

.11 

-. 19 

-.47 

-.35 



.840 

.850 

.15 

-.17 

-.09 

-.50 




RUN 

96 


ALPHA 

0.0 



PCINT 

1898 

BETA 

220.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

SOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

l.GOO 

-.21 

-.21 

-.21 

-.21 



• 020 

-.23 

-.28 

-.21 

-.21 



.050 



-.27 




.061 

.C4 

-.41 





.100 

.03 

-.42 

-.56 

-.70 



• 160 

• G8 

-.46 

-.72 

-.96 



.200 

.15 

-.48 

-.60 

-1.19 



.240 



-.56 




.250 

.21 

-.57 


-1.58 



.257 



-.55 




.267 





-.65 

-.66 

.277 



-.63 




.287 





-.30 

-.70 

.303 

.31 

-.65 

-.59 

-1.78 

-.13 

-.60 

.250 

.35 

-.78 

-.60 

-1.26 

.14 

-.76 

• 400 

.49 

-.97 

-.85 

-.51 

.38 

-1.00 

.450 

.62 

-1.30 


-.76 

.47 

-.91 

.490 

.74 

-1.73 

-.99 

— .68 



. 515 

.64 

-1.55 

-1.46 

-.66 



.550 

• 14 

-1.68 

-1.38 

-.55 



.600 

.15 

-1.92 

-1.62 

-.47 



.700 

.18 

-1.07 

-I.IZ 

-.45 



• 840 

.35 

-.92 

-.94 




.850 




-.64 




41 


RUN 

96 

ALPHA 

.0 



POINT 

18S9 

BETA 230.0 



X/L 

HOOV 

BOOV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.39 

-. 39 

-.39 

-.39 



.020 

-.38 

-.5B 

-.86 

-.37 



.050 



-I.C9 




.061 

.13 

-.58 





. 100 

.16 

-.63 

-1.27 

-.56 



. 160 

.30 

-.66 

-.92 

-.61 



.200 

. 39 

-.67 

-.79 

-.82 



.240 



-.76 




.250 

.45 

-.78 


-1.27 



.257 



-.74 




.267 





-.60 

-.58 

.277 



-.61 




. 267 





-.08 

-.65 

.303 

.51 

84 

-.64 

-1.43 

-07 

-.69 

. 350 

.53 

-.95 

-.71 

-1.92 

• 27 

-.76 

. 4.00 

.70 

89 

-.79 

-1.70 

.47 

-.91 

.450 

.80 

-1.02 


-1.94 

.38 

-.95 

.490 

.91 

-1.21 

-.92 

-1.52 



. 515 

.75 

-1.08 

-.93 

- 1-46 



. 550 

.43 

-1.25 

-.99 

-1.37 



.600 

.29 

-1.41 

-1.15 

-1.00 



. ?00 

.22 

-1. 75 

-I.IO 

-. 7 7 



. H40 

.46 

- 1.01 

-1.44 




. 850 




-.71 




RUN 

96 

ALPHA 

.0 



POINT 

1901 

BETA 250.0 



X/L 

800Y 

BCDY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.33 

-.33 

-.33 

-.33 



.C20 

.03 

-.48 

-.53 

-.35 



.050 



-.53 




.061 

.49 

-.50 





. 100 

.57 

- .48 

-.50 

-.57 



. 160 

.65 

-.55 

-.58 

-.64 



.200 

.74 

-.63 

-.65 

-.92 



.240 



-.67 




.250 

.79 

-.70 


77 



.257 



-.66 




.267 





-1.20 

-.64 

.277 



-.80 




.287 





.15 

-.78 

.303 

.85 

-.79 

-.76 

-.75 

.23 

-.73 

.350 

.87 

-. 84 

-.74 

-.70 

.52 

-.74 

.400 

.94 

-.81 

-.66 

-.85 

.63 

-.72 

.450 

1.03 

-.80 


-.81 

.32 

-.6C 

.490 

1.02 

-.00 

-.70 

-.81 



.515 

.73 

-.83 

-.93 

-.77 



.550 

.60 

-.82 

-.79 

-.81 



.600 

.57 

-.80 

-.75 

-.7ti 



. 700 

.58 

-.86 

-.79 

-.80 



.840 

.71 

-1.03 

-1.79 




. 850 




-. 75 




RUN 

96 

ALPHA 

-.0 



PCI NT 

1903 

beta 270.0 



K/L 

80CY 

BCOY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.45 

-.45 

-.45 

-.45 



.0/0 

.38 

-.85 

-.82 

-.44 



.050 



-.98 




.061 

.78 

-.86 





.100 

.63 

-.90 

-.94 

86 



.160 

.91 

-.91 

-1.28 

-.82 



.200 

.97 

-.90 

-1.29 

-.78 



.240 



-1.36 




.250 

1.00 

-.87 


-.76 



.257 



-1.33 




. 267 





-.74 

-.67 

.277 



-.78 




.287 





.43 

-.63 

.303 

.96 

-.77 

-.78 

-.71 

.36 

-.65 

. 350 

.92 

-.70 

-.59 

71 

• 56 

*•61 

.400 

.95 

-.67 

-.54 

-.67 

.56 

-.53 

.450 

.91 

-.70 


-.69 

• 12 

-.53 

.490 

.77 

-.61 

-.53 

-.66 



,515 

.52 

-.70 

-1.31 

-.66 



. 550 

-44 

-1.04 

-1.45 

-.88 



• 600 

.47 

-1.46 

-1.40 

-.96 



.700 

.58 

-.96 

-1.99 

-.92 



.840 

.70 

-.78 

-.77 




. 650 




-.77 




RUN 

96 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

1900 

BETA 

240.0 



X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.32 

-.32 

-.32 

-.32 



.020 

-.13 

-.45 

-.44 

-.41 



.050 



-.50 




.061 

.34 

-.48 





• 100 

.39 

-.55 

-.57 

-.58 



.160 

.47 

-.64 

-.65 

-.71 



.200 

.56 

-.70 

-.66 

-.88 



.240 



-.69 




.250 

.61 

-.76 


-.83 



.257 



-.67 




.267 





-1.24 

-.94 

.277 



-.76 




.287 





-.03 

-.02 

.303 

.70 

-.75 

-.77 

-.75 

.08 

-.82 

.350 

.73 

-.79 

-.82 

-.80 

.42 

-.01 

.400 

.85 

-.01 

-. 75 

-.78 

.60 

-.82 

.450 

.94 

-.94 


-.84 

.41 

-.69 

.490 

.90 

-l.Ol 

-.76 

-.94 



.515 

.71 

-.96 

-.91 

-.96 



.550 

.42 

-l.U 

-.93 

-1.03 



.600 

.46 

-1. 18 

-UOl 

-1.05 



. 700 

.47 

-1.34 

-l.U 

- 1.20 



.840 

.56 

-.95 

-1.76 





.850 -.64 


RUN 

96 

ALPHA 

.0 



PCINT 

1902 

beta 260.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

aOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.coo 

-.42 

-.42 

-.42 

-.42 



.020 

.23 

-.67 

-.72 

-.48 



.050 



-1.16 




.061 

.64 

-.60 





.100 

.69 

-.68 

-.51 

-.51 



.160 

.78 

-.79 

-.54 

-.55 



.200 

.84 

-.56 

-.60 

-.64 



• 240 



-.55 




.250 

.87 

-.59 


-.67 



.257 



-.54 




.267 





-.91 

-.72 

.277 



-.75 




.287 





.34 

-.71 

.3C3 

.93 

-.61 

-.58 

- . 66 

-31 

-.71 

.350 

.91 

-.72 

-.60 

-.72 

. 56 

-.67 

.4C0 

.96 

79 

-.61 

-.80 

.62 

-.69 

,4 50 

.98 

-.70 


-.81 

.21 

-.58 

.490 

.91 

-.76 

-.62 

-.78 



.515 

.62 

-.81 

-1.22 

-•8C 



.550 

.56 

-.92 

-.85 

-.79 



.600 

.56 

-.79 

-.75 

-.75 



.700 

.65 

-.81 

-.73 

-.77 



. 840 

.80 

-.82 

-.91 




.050 




-.72 




RUN 

96 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

19C4 

BETA 160.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.COO 

.05 

.05 

.05 

.05 



.020 

.C4 

.03 

.C6 

.07 



.050 



-.08 




.061 

-.03 

10 





.100 

-.09 

-.13 

-.13 

-.05 



.160 

-.12 

-.14 

-.11 

-.10 



.200 

-.13 

-.17 

-.11 

-.22 



.240 



-.20 




.250 

-.14 

-.10 


-.14 



.257 



-.16 




.267 





-.31 

-.36 

.277 



-.18 




.287 





-.34 

-.39 

.303 

-.15 

-.19 

-.18 

-.12 

-.25 

-.29 

. 350 

-.16 

-.19 

-.15 

-.11 

-.20 

-.22 

• 400 

-.17 

-.20 

-.15 

-.13 

-.20 

-.20 

.450 

-.14 

-. 15 


-.18 

-.00 

-.02 

.490 

-.25 

-.27 

.06 

-.02 



.515 

.04 

-.03 

• 68 

-.00 



.550 

-.20 

.11 

.29 

-.01 



.600 

.03 

• 02 

.07 

-.00 



.700 

-.01 

-.01 

• 06 

-.00 



.840 

.01 

-.01 

• 01 




.650 




-.01 
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RUN 

96 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

1905 

BETA 170.0 



X/L 

0ODV 

BOOV 

TOP 

BGTT 

PYLON 

PYLCN 


UHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

.C2 

.02 

.02 

• 02 



.020 

-.OA 

-.00 

.01 

.02 



.050 



-.11 




.061 

-.06 

-.16 





.100 

-.lA 

-.10 

-.20 

-.13 



.160 

-.16 

-.17 

-.21 

-.19 



.200 

-.15 

-.17 

-.23 

-.34 



.2A0 



-.20 




.250 

-. 17 

-.15 


-.24 



.257 



-.16 




.267 





-.42 

-.37 

.277 



-.35 




.287 





-.A6 

-.30 

. 203 

-.21 

-.15 

-.39 

-.21 

-.32 

-.27 

. 350 

-.25 

-.12 

-.52 

-.20 

-.28 

-. 16 

.AGO 

-.2A 

-.11 

-.65 

-.2A 

-.34 

-.07 

.A50 

-.2A 

-.01 


-.33 

-.92 

.24 

. A90 

-.77 

-.OA 

-.19 

-.25 



.515 

-. lA 

.29 

.56 

-.24 



.550 

.00 

.20 

.17 

-.27 



.600 

-.03 

.09 

-.02 

-.29 



.700 

-.OA 

.OA 

-.02 

-.30 



.8A0 

-.Cl 

.OA 

-.03 




. 050 




-.36 




RUN 96 ALPHA -.1 

PCInT 1907 beta 150.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C /L 

LHS 

BHS 

c.ooo 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 



.020 

-.17 

-.11 

-.10 

-.10 



.050 



-.17 




.061 

-.24 

-.13 





. 100 

-.27 

-.07 

-.29 

-.31 



. 160 

-.27 

.01 

-.45 

-.41 



.200 

-.30 

.08 

-.51 

-.63 



. 240 



-.49 




.250 

-.29 

.09 


-.03 



.257 



-.47 




.267 





-.75 

71 

.277 



-.62 




.287 





-.91 

-.44 

. 303 

-.37 

.16 

— .68 

-.90 

-.81 

-.20 

- 350 

-.51 

.21 

-1.08 

-.58 

-1.02 

.08 

.400 

-.72 

.29 

-1.16 

-.44 

-1.32 

.25 

. 450 

-1.31 

.46 


-.48 

-1.18 

.45 

.490 

-1.68 

.63 

-.98 

-.51 



. 515 

-1.C6 

.70 

-I.IO 

-.45 



.5 50 

-1.17 

.30 

-l.Ol 

-.41 



.600 

-.94 

.12 

-X.C2 

-.39 



. 700 

-.64 

.11 

-1.09 

-.40 



. 840 

-.56 

.22 

-.38 




.850 




-.53 




RUN 

96 

ALPHA 

-.1 



POINT 

1909 

BETA 

130.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

60TT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.47 

-.47 

-.47 

-.47 



.020 

-.60 

-.33 

-.65 

-.47 



.050 



-.83 




.061 

-.52 

.03 





• 100 

-.59 

• 20 

-1.16 

-. 52 



.160 

-.62 

.30 

-1.04 

-.63 



.200 

-.68 

.30 

-.87 

-.90 



.240 



-.81 




.250 

-.77 

.40 


-1.21 



.257 



-.79 




.267 





-.62 

-.83 

.277 



-.69 




.287 





-.64 

-.17 

.303 

-.89 

.56 

-.68 

-1.55 

-.65 

.11 

.350 

-.88 

-62 

-.75 

-1.85 

-.72 

.37 

.400 

-.95 

.71 

-.86 

-1.93 

-.90 

.52 

.450 

-l.OA 

• 84 


-1.82 

-.85 

.43 

. 490 

-i.io 

.93 

-.89 

-1.95 



.515 

-.99 

.73 

-.92 

-1.47 



.550 

-1.21 

• 38 

-l.Ol 

-1.13 



• 600 

-1.57 

.27 

-1.20 

-.90 



.700 

-2.48 

.14 

-.98 

-.70 



.840 

-.77 

• 41 

-1.47 




.050 




-.74 




RLN 

96 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

1906 

beta 160.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.02 

-.02 

-.02 

-.02 



• 020 

-.06 

-.00 

-.03 

-.02 



• 050 
.061 

-.12 

-.19 

-.14 




• 100 

-.17 

-.18 

-.21 

-.15 



.160 

-.20 

-.14 

-.29 

-.24 



• 200 

-.20 

-. 12 

-.32 

-.43 



.240 

• 250 

-.21 

-.09 

-.29 

-.35 



.257 



-.27 




• 267 
.277 



-.44 


-.56 

-.51 

.287 





-.66 

-.45 

.303 

-.23 

-.03 

-.50 

-.32 

-.50 

-.27 

.350 

-.27 

.03 

-.88 

-.31 

-.37 

-.09 

.400 

-.29 

.07 

-1.30 

-.34 

-.60 

.01 

.450 

-.76 

.18 


-.45 

-1.39 

.32 

.490 

-1.29 

.29 

-.52 

-.42 



.515 

-.45 

.53 

.01 

-.38 



.5 50 

-.37 

.25 

-.25 

-.35 



.600 

-.27 

.11 

-.40 

-.31 



.700 

-.22 

.07 

-.30 

-.35 



.840 

.850 

-.21 

• 10 

-.08 

-.53 




RLN 

96 

ALPHA 

-.1 



POINT 

1908 

BETA 

140.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.27 

-.27 

-.27 

-.27 



.020 

-.34 

-.26 

-.22 

-.29 



.050 

.061 

-.40 

-.05 

-.30 




• 100 

-.43 

.03 

-.38 

-.81 



• 160 

-.45 

.11 

-.56 

-.92 



.200 

-.51 

.17 

-.56 

-1.24 



.240 

.250 

-.58 

.21 

-.49 

-1.48 



.257 

.267 



-.48 


-.63 

-.70 

.277 

.207 



-.58 


-.67 

-.32 

. 303 

-.64 

.32 

-.57 

-1.72 

-.66 

-.03 

.350 

-.78 

.41 

-.77 

-1.62 

-.79 

.24 

.400 

-1.00 

.51 

-.95 

-1.12 

-l.OO 

.43 

.450 

-1.30 

.66 


-.90 

-.93 

• 46 

.490 

-1.64 

.79 

-1.C5 

-.70 



.515 

-1.50 

.65 

-1.51 

-.61 



.550 

-.79 

.23 

-1.54 

-.53 



.600 

-2.15 

.C8 

-1.62 

-.50 



.700 

-1.44 

.08 

-2.04 

-.49 



.840 

.850 

-.82 

.32 

-.93 

-.58 




RUN 

96 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

1910 

BETA 

120.0 



X/L 

eocv 

BOCY 

TOP 

BOTT 

pylon 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.37 

-.37 

-.37 

-.37 



.020 

-.41 

-.13 

-.42 

-.40 



.050 



-.47 




• 061 

-.43 

.25 





.100 

-.52 

.35 

-.56 

-.59 



. 160 

-.66 

.52 

-.71 

-.67 



.200 

-.71 

.60 

-.74 

-.87 



• 240 



-.64 




.250 

-.75 

• 60 


-.80 



.257 



-.63 




.267 





-.82 

-1.29 

.277 



-.79 




.287 





-.80 

-.16 

.303 

-.81 

.75 

-.77 

-.72 

-.74 

.18 

.350 

-.77 

• 80 

-.81 

-.77 

-.78 

.48 

.400 

-.06 

.09 

-.83 

-.79 

-.78 

.61 

.450 

-.89 

.95 


-.88 

-.70 

• 40 

• 490 

-.91 

1.00 

-.07 

-.08 



• 515 

-.92 

.72 

— • 86 

-.93 



.550 

-.78 

• 46 

-.98 

-l.Ol 



.600 

-1.10 

• 42 

-.97 

-1.07 



.700 

-1.43 

• 38 

-.81 

-1.37 



.840 

-.85 

.53 

-1.90 




.850 




-.64 




43 


RUN 

96 

ALPHA 

-.1 



RUN 

96 

ALPHA 

-.1 



POINT 

1911 

BETA IIO.O 



PCINT 

1912 

BETA 100.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOGY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.46 

-.46 

-.46 

-.46 



0.000 

-.61 

-.61 

-.61 

-.61 



.020 

-.54 

.02 

-.46 

-.44 



.020 

-.58 

.18 

-.93 

-.53 



.050 



-.56 




• C50 



-.67 




.061 

-.46 

.40 





• 061 

-.54 

.56 





.100 

-.50 

.55 

-.53 

-.56 



.100 

-.56 

.72 

-.98 

-.54 



. 160 

-.59 

.67 

-.66 

-.62 



.160 

-.79 

.01 

-1.26 

-.57 



.200 

-.60 

.75 

-.68 

-.85 



.200 

-.71 

.87 

-1.14 

-.59 



.240 



-.64 




.240 



-1.05 




.250 

-.72 

.76 


-.84 



.250 

-.61 

.85 


-.67 



.257 



-.62 




.257 



-1.02 




.267 





-.76 

-l.Ol 

.267 





-.55 

-.74 

.277 



-.70 




.277 



-.71 




.287 





-.76 

.03 

.287 





-.56 

.20 

.303 

-.01 

.86 

-.75 

-.76 

-.76 

• 23 

.303 

-.63 

.98 

-.66 

-.66 

-.55 

.44 

. 350 

-.81 

.91 

-.72 

-.77 

-.74 

.56 

.3 50 

-.72 

.98 

-.53 

-.64 

-.52 

.64 

.400 

-.78 

.96 

-.76 

-.76 

-.74 

.62 

.400 

-.72 

1.00 

-.63 

-.62 

-.55 

.65 

.450 

-. 00 

.99 


-.77 

-.63 

.28 

.450 

-.69 

.98 


-.71 

-.45 

.27 

.490 

-.00 

.97 

-.81 

-.82 



.490 

-.74 

.90 

-.70 

-.03 



. 515 

-.60 

.66 

-1.06 

-.80 



.515 

-.76 

.57 

-l.Ol 

-.02 



. 550 

-.87 

.40 

-.79 

-.81 



.550 

-.52 

.47 

-.86 

-.80 



. 600 

-. 89 

.40 

-.83 

-.05 



.600 

-.81 

.48 

-.70 

-.77 



.TOO 

-.91 

.46 

-.07 

-.08 



.700 

-.77 

.51 

-.78 

-.77 



. 040 

-l.CC 

.68 

-1,64 




.840 

-.80 

. 76 

-.06 




. 050 




-.82 



.850 




-.90 




RUN 

96 

ALPHA 

-.2 



POINT 

1913 

beta 

90.0 



X/L 

BCCY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.59 

-.59 

-.59 

-.59 



.020 

-.83 

.46 

-1.27 

-.62 



.050 

.061 

-.74 

.77 

-.79 




. 100 

-.63 

.89 

-1.12 

-.79 



. 160 

-.86 

.94 

-1.17 

-.85 



.200 

-.85 

.97 

-I.IO 

-. 76 



. 240 
.250 

-.78 

.94 

-.98 

-.77 



.257 
. 26 7 



-.96 


-.67 

-.47 

. 277 
.207 



-.02 


-.59 

. 36 

. 303 

-.67 

1.01 

-.71 

-.71 

-.63 

.52 

.350 

-.69 

1.00 

-.60 

-.73 

-.60 

.6 5 

.4CC 

-.63 

.98 

-.62 

-.70 

-.56 

.61 

.450 

-.55 

.93 


-.65 

-.53 

.15 

. 490 

-.62 

• 00 

-.51 

-.59 



. 515 

-.57 

.53 

-1.26 

-.60 



.550 

-.97 

.36 

-1.04 

-.56 



. 600 

-1.60 

.40 

-1.73 

-.78 



. 70C 

-.89 

.52 

-1.02 

-.89 



. 840 

. 850 

-.71 

.79 

-.76 

-.76 




RUN 

104 

ALPHA 

-.0 



RUN 

104 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2069 

BETA 180.0 



PCINT 

2C70 

BETA 190.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

60TT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

eocv 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.77 

.77 

.77 

.77 



0.000 

.88 

.88 

• 88 

.88 



.020 

• 68 

1.10 

.29 

.89 



• 020 

.67 

1.07 

.92 

.69 



.050 



.16 




.C50 



-.12 




.061 

-.32 

.77 





• 061 

.49 

.67 





.100 

— . 06 

.57 

.16 

.35 



.100 

.19 

-.04 

-.00 

.50 



• 160 

-.38 

• 21 

-.38 

.07 



• 160 

.19 

-. 15 

-.53 

• 11 



.200 

.08 

-.16 

-.72 

-.10 



.200 

.44 

-1.29 

-.97 

-.13 



.240 



-.67 




• 240 



-.17 




.250 

.29 

-.43 


0 

<M 

1 



.250 

.46 

-1.06 


-.29 



.257 



-.80 




.257 



-.25 




.267 





-1.88 

-1.48 

.267 





-2.01 

-1.93 

.277 



-1.22 




.277 



-1.24 




• 287 





-1.67 

-1.65 

.287 





-1.98 

-1.32 

. 303 

.10 

-.76 

-1.48 

-.56 

-1.32 

-1.85 

.303 

• 36 

-.73 

-1.52 

-.71 

-1.33 

-1.32 

.350 

-.06 

-1.07 

-2.57 

-.93 

-.83 

-2.41 

• 350 

.01 

-.71 

-2.58 

-1.48 

-.76 

-i.ai 

.400 

-.48 

-1.29 

-2.91 

-1.19 

-.16 

-2,36 

• 400 

.01 

-1.30 

-2.76 

-2.41 

.39 

-2.68 

.450 

-.26 

-1.17 


-1.35 

1.35 

-2.89 

.450 

.07 

-2.00 


-2.23 

1.71 

-4.77 

.490 

-3.36 

-5.21 

2.72 

-1.27 



.490 

-2.15 

-6.52 

U89 

-1.72 



.515 

-1.43 

-4.50 

5,44 

-l.ll 



.515 

-.41 

-5.96 

4. 33 

-1.60 



.550 

-.36 

-3.32 

3.66 

-.76 



.550 

-.76 

-4.97 

2.75 

-1.34 



.600 

-.30 

-3.10 

4.26 

-.10 



• 600 

.68 

-4.42 

3.54 

-.83 



.700 

.07 

.23 

4.49 

• 62 



.700 

• 60 

-.47 

3.04 

• 46 



.840 

-10.52 

• 64 

.64 




• 840 

-9.01 

• 62 

.62 




. 850 




.66 



• 850 




.33 




44 


RUN 

104 

ALPHA 

• 0 



RUN 

104 

ALPHA 

.0 


PCINT 

2071 

BETA 200.0 



PCINT 

2072 

BETA 210.0 


X/L 

60 CY 

BODY 

TCP 

0OTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

0.000 

.51 

.51 

.51 

• 51 



O.COO 

.49 

.49 

.49 

.49 

* 

.020 

.64 

.45 

• 02 

.77 



• 020 

.44 

.28 

-.17 

.40 


.050 



-.27 




.050 



-.71 



• 061 

. C 6 

.74 





• C61 

.07 

.39 




.100 

.33 

.37 

-.25 

.48 



.100 

.50 

.05 

-.66 

-.09 


.160 

.56 

-.43 

-.85 

.16 



. 160 

• 58 

-.37 

-1.09 

-.58 


.200 

.80 

-.01 

-1.31 

-.26 



.200 

.69 

-.98 

-1.61 

-1.23 


.240 



-1.34 




.240 



-1.27 



.250 

.7^ 

- 1.55 


-.46 



• 250 

.63 

-1.35 


-1.50 


.257 



- 1 .29 




.257 



-1.27 



. 267 





-3.42 

-1.83 

.267 





-3.33 

.277 



-1.70 




.277 



-1.82 



.287 





-2.20 

-2.04 

.287 





-1.53 

.303 

.53 

-1.79 

-1.63 

-1.13 

-1.29 

-1.52 

.303 

.68 

-1.55 

-1.88 

-1.6A 

-1.27 

. 350 

.32 

- 1.23 

-2.25 

-2.09 

-.45 

-1.46 

• 350 

.79 

-1.82 

-2.14 

-1.94 

-.21 

.400 

.40 

-1.47 

-2.40 

-3.79 

• 66 

-2.14 

.400 

.90 

-1.60 

-2.14 

-3.08 

.74 

.450 

.50 

-3.39 


-2.71 

1.91 

-3.13 

.450 

1.26 

-2.02 


-2.79 

1.79 

.490 

-.02 

-5.36 

1.26 

-1,89 



.490 

1.37 

-5.23 

.50 

-2.10 


. 515 

.90 

-6.40 

2.72 

-2.11 



.515 

2. 18 

-6. AO 

.29 

-2.41 


. 550 

i.ec 

-6,28 

1.36 

-1.95 



.550 

-.21 

-7.29 

-.40 

-2,24 


.600 

1.7« 

-5.76 

2.40 

-1.29 



• 600 

2.58 

-6.81 

1.16 

-2.02 


. 700 

.50 

-. 7C 

2.85 

-.06 



.700 

.39 

-1.47 

.23 

-.68 


. 840 

-8.37 

.40 

• 42 




.840 

-6.64 

-. 18 

.21 



. 850 




-.10 



.850 




-.44 



RUN 

104 

ALPHA 

,0 



RUN 

104 

ALPHA 

.0 


PCINT 

2073 

BETA 220.0 



PCINT 

2074 

BETA 230.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

6CTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOOT 

TOP 

BOTT 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

C. 000 

-.08 

-.08 

-.08 

-.08 



0.000 

-.95 

-.95 

-.95 

-.95 


.020 

.31 

-.67 

.69 

.02 



• 020 

-.53 

-1.73 

.98 

-.80 


.050 



-1.16 




.C50 



-.85 



.061 

1.31 

-.30 





• 061 

1.24 

-1.17 




. 100 

.63 

-.61 

-1.91 

-1.07 



• 100 

• 89 

-1.01 

-2.64 

-.66 


.160 

,77 

-.69 

-2.47 

-1.29 



• 160 

1.06 

-1.25 

-2.96 

-2.24 


.200 

.89 

-.88 

-2.23 

- 1.80 



• 200 

1.40 

-1.25 

-2.60 

-2.65 


.240 



-1.32 




.240 



-2.09 



.250 

1.06 

-1.35 


-1.88 



.250 

1.43 

-l.AO 


O 

o 


.257 



-1.27 




.257 



-2.06 



. 267 





-2.25 

-1.94 

.267 





-3.65 

. 27 7 



-1.72 




.277 



-2.43 



.267 





-1.12 

-1.24 

.287 





-1.03 

. 303 

1.16 

-1.45 

-1.75 

-1.94 

-.69 

-1.27 

• 303 

1.68 

-1.41 

-2.10 

-1.51 

-.51 

.350 

1.18 

-1.58 

-2.06 

-1.70 

• 24 

-1.2C 

• 350 

1.72 

-1.51 

-2.06 

-1.47 

.55 

.400 

1.53 

-1.45 

-1.98 

-1.45 

1,37 

-1.30 ■ 

.400 

2.09 

-1.33 

-1.73 

-1.51 

1.42 

.450 

1,97 

-1.74 


-2.00 

2.01 

-.91 

.450 

2.62 

-1.29 


-1.64 

1.84 

. A90 

2.A2 

-3.46 

-.01 

-1.84 



.490 

3.11 

-1.29 

-1.03 

-1.90 


. 515 

3.37 

-5.00 

-.62 

-2.06 



.515 

4.24 

-4.54 

-3.12 

-1.70 


.550 

3.72 

-7,92 

-2.37 

-2.39 



.550 

.55 

-9.06 

-3.68 

-2.16 


.600 

3.56 

-8.0C 

-.99 

-2. 59 



• 600 

4.49 

-8.55 

-2.67 

-2.73 


.700 

• 68 

-2.85 

- .42 

-2.16 



.700 

1.93 

-5.04 

-2.91 

-3.97 


. 840 

-6,18 

-.64 

-.50 




• 840 

-5.57 

-1.17 

-.95 



.850 




-.95 



.8 50 




-1.27 



RUN 

104 

ALPHA 

• 0 



RUN 

1C4 

ALPHA 

0.0 


POINT 

2075 

BETA 240.0 



PCINT 

2076 

BETA 250.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

0. 000 

-1.95 

-1.94 

-1.94 

-1.94 



O.COO 

-2.57 

-2.57 

-2.57 

-2.57 


.020 

-1.03 

-3.21 

-.09 

-1.86 



• 020 

-2.01 

-4.11 

-1.20 

-2.39 


.050 



-1.24 




• 050 



-1.93 



.061 

.61 

-2. 19 





• 061 

.92 

-2.40 




. 100 

.93 

-1.63 

-3.62 

-.79 



• 100 

1.C2 

-1.98 

-2.86 

-1.60 


. 160 

1.25 

-1.83 

-4.04 

-1.77 



• 160 

1.67 

-1.76 

-4.11 

-1.82 


.200 

1.60 

-2.01 

-3.55 

-3.23 



• 2C0 

2.15 

-1.98 

-3.98 

-3.66 


.240 



-2.30 




.240 



-3.49 



.250 

1.91 

-1.88 


-2.33 



.250 

2.51 

-3.19 


-3.11 


. 257 



-2.24 




.257 



-3.44 



.267 





-3.94 

-2.53 

.267 





-3.07 

.277 



-2.72 




.277 



-3.34 



.287 





-.63 

-2. 17 

.287 





-.13 

.303 

1.93 

-1,97 

-2.33 

-2.07 

-.51 

-2.06 

• 303 

2.45 

-1.96 

-3.18 

-1.98 

-.02 

.350 

2.20 

-1.97 

-1.78 

-1.85 

.63 

-1.75 

• 350 

2.46 

-1.80 

-2.01 

-1.80 

.85 

.400 

2. 3 7 

-1.75 

-1.75 

-1.81 

1.55 

-1.62 

• 400 

2.86 

-1.84 

-1.76 

-1.72 

1.51 

.450 

3.01 

-1.83 


-1.75 

1.52 

-1.21 

.450 

3.30 

-1.44 


-1.70 

1.36 

.590 

3.67 

-1,55 

-1.06 

-2.23 



• 490 

3.80 

-1.28 

-2.42 

-2.25 


.515 

5.65 

-4.36 

-5.38 

-2.31 



.515 

5.07 

-4.04 

-6.96 

-3.11 


. 550 

5.09 

-7.76 

-5.42 

-2.41 



.550 

.85 

-8.25 

-6.76 

-2.93 


.600 

5.95 

-9.61 

-4.45 

-2.57 



• 600 

5.46 

-7.09 

-4.85 

-3.58 


.700 

2.67 

-9.11 

-5.35 

-4.76 



.700 

4.29 

-12. C2 

-3.54 

-4.32 


.040 

-6.66 

-1,83 

-1.85 




• 640 

-6.64 

-2.65 

-4.79 



.850 




-2.15 



• 850 




-4.42 



PYLON 

RHS 


-2.17 

-l.S^ 

-1.19 

- 1.12 

-2.06 

- 1.20 


PYLON 

RHS 


-2.28 

-1.64 

-1.49 

-1.35 

-1.40 

-.95 


PYLON 

RHS 


-3.44 

-3.13 

- 2.16 

-1.90 

-1.55 

-1.27 



RUN 

104 

ALPHA 

-.0 



RUN 

104 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2077 

beta 260.0 



PCINT 

2070 

beta 270.0 



X/L 

BOCV 

BODY 

TOP 

aOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

eOTT 

PYLON 

PYLON 


tHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-2.82 

-2.82 

-2.82 

-2.82 



0.000 

-3.03 

-3.03 

-3.03 

-3.03 



.020 

-1.57 

-4.63 

-1.12 

-3.08 



.020 

-1.53 

-4.56 

-1.13 

-2.89 



.050 



-2.36 




.050 



-2.64 




.061 

.88 

-3.\7 





• C61 

1.34 

-3.69 





.100 

1.3 2 

-2.51 

-3.56 

-1.72 



.100 

1.56 

-2.84 

-3.23 

-2.59 



. 160 

1.9 4 

-1.94 

-4.60 

-1.29 



. 160 

2,43 

-2.21 

-*1.13 

-1.84 



.200 

2.28 

- i . 6 

-4,46 

-2.79 



• 200 

2.84 

-2.16 

-4.47 

-2.17 



.240 



-5.67 




• 240 



-3.18 




.250 

2.5 3 

-2.. 53 


-3.49 



.250 

2.89 

-2.57 


-2.52 



.257 



-5.64 




.257 



-3.23 




- 267 





-2.90 

-4.14 

.267 





-1.33 

-4.70 

.277 



-4.13 




.277 



-4.68 




-287 





.19 

-3.52 

.2 07 





.71 

-4.46 

. 303 

3.02 

-2.59 

-3.69 

-2.59 

• 06 

-3.25 

.303 

3.14 

-2.17 

-4.59 

-2.15 

.13 

-4.08 

.350 

3.17 

-2.22 

-2.38 

-2.17 

.83 

-2.65 

. 350 

3.C2 

-2.42 

-3.42 

-1.71 

.66 

-3.49 

.400 

3.13 

-2.05 

-1.87 

-2.11 

1.22 

-1.02 

.400 

3.41 

-2.19 

-2.04 

-1.63 

.98 

-2.5? 

. 450 

3.54 

-1.-6 


-1.78 

.63 

-1.50 

-450 

3.25 

-1.69 


-1.46 

.22 

-1.5? 

.490 

4-Ci 

-1.31 

-2.70 

-1.80 



.490 

3.52 

-1.23 

-2.42 

-1.63 



, 515 

4.86 

-3.87 

-8.85 

-2.67 



.515 

4.34 

-2.79 

-8.90 

-2.06 



. 550 

5.37 

-7.39 

-7.14 

-3.41 



.5 50 

.66 

-4.50 

-7.99 

-3.19 



. 600 

5.58 

-6.94 

-4.57 

-4.22 



.600 

5.25 

-6.67 

-5.80 

-3.50 



. 700 

4, 3^ 

-8.75 

-7.41 

-4.67 



-700 

4.00 

-ll.ll 

-6.CT 

-4.96 



. U40 

-5. 84 

-4.79 

- 10.87 




.840 

-5.51 

-8.01 

-18.72 




. 850 




-7.99 



.850 




-11.03 




r- i.N 

104 

ALPHA 

-.0 



RUN 

IC4 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2079 

beta 1 

L8O.0 



PCINT 

2000 

BETA 

170.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCDY 

80CY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 66 

.66 

.66 

.66 



0.000 

.55 

.55 

.55 

■ 55 



.020 

• 64 

,86 

.33 

.83 



.C20 

.53 

.61 

• 24 

.67 



.050 



.33 




.050 



-.08 




,0oi 

-.03 

.64 





.061 

• Ob 

.52 





. iOO 

-.1 b 

.42 

.31 

.37 



.100 

.11 

.38 

15 

.18 



. 160 

-.34 

-.01 

-.39 

.27 



.160 

-.51 

• 1 6 

-.79 

. 16 



, ?00 

.21 

-.45 

-.75 

-.07 



.200 

-.40 

-.12 

-.99 

-.22 



, 240 



-.31 




.240 



-.64 




. 250 

.16 

-.67 


-.11 



.250 

-.C6 

-.34 


-.41 



. 257 



-.37 




.257 



-.61 




. 267 





-1.93 

-1.71 

.267 





-2. 19 

-1.96 

.277 



-1.45 




.277 



-1.70 




.267 





-1.98 

-1.98 

.287 





-2,26 

-2.04 

. 3C 3 

-.11 

-.09 

-1.81 

-.55 

-1.37 

-1. 85 

.303 

-.29 

-.57 

-1.96 

-.59 

-1.74 

-2.23 

. 35 0 

-.40 

-1.06 

-2,76 

-.57 

-1.07 

-2.44 

.3 50 

-.68 

-.70 

-2.48 

-1.03 

-1.49 

-2.35 

, 400 

-.53 

-1.22 

-2.71 

-1.05 

-.26 

-2.3C 

.400 

-.82 

-.97 

-2.16 

-.99 

-.68 

-1.08 

.4^-0 

-.22 

-1.22 


-1.22 

1.17 

-2.80 

,450 

-1.20 

-I.C8 


-1.14 

.67 

-.98 

.490 

-3.45 

-5.14 

2.51 

-1.16 



.490 

-4.54 

-4.26 

2,67 

-l.io 



. 51 5 

-1.64 

-4,60 

5.61 

-1.05 



.515 

-3.32 

-3.05 

5.45 

-1.06 



.550 

-.45 

-3.59 

3.83 

-.66 



.550 

-1.49 

-2.02 

3.71 

-.34 



. 600 

-.34 

-3.36 

4.31 

-.01 



.600 

-1.77 

-2.15 

4.C8 

.12 



. 7C0 

.27 

.24 

4.57 

.73 



.700 

-.22 

-31 

4.25 

.52 



. ;*4 3 

-2.67 

.62 

.62 




.840 

-1.45 

.41 

.35 








.54 



.850 




.10 




RUN 

104 

ALPHA 

-.0 



RUN 

1C4 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2081 

beta 

L60.0 



POINT 

2062 

BETA 150.0 



A/L 

BODY 

BCDY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c.coo 

.47 

.47 

.47 

.47 



0.000 

-.13 

13 

-.13 

-.13 



. C2 0 

.61 

.39 

.30 

.64 



.020 

• 40 

.12 

-.23 

.35 



. 1^0 



-.C9 




.050 



-.69 




.06 1 

l.U 

.47 





.061 

.23 

.39 





. 100 

.17 

.56 

-.06 

.20 



. 100 

-.04 

• 56 

-.48 

-.08 



. 160 

-.42 

.47 

-.71 

.12 



.160 

-.34 

.61 

-.95 

-.12 



.200 

-.42 

.24 

-.89 

-.26 



• 200 

-.57 

.72 

-1.19 

-.26 



. 240 



-.46 




.240 



-1.14 




.250 

-.40 

.06 


-.57 



.250 

-.62 

.67 


-.43 



.257 



-.43 




.257 



0 

1 




. 267 





-1.81 

-2.07 

.267 





-1.80 

-1.90 

. 277 



-1.32 




.277 



-1.61 




.287 





-2.01 

-2.26 

.287 





-1.93 

-1.96 

. 303 

-.54 

-.07 

-1.46 

-1.05 

-1.62 

-2.01 

.303 

-.87 

.21 

-1.82 

-l.U 

-1.71 

-1.52 

. 350 

-. 76 

-.28 

-2.C2 

-l.U 

-1.65 

-1.73 

.350 

-l.OO 

.27 

-2.82 

-2.09 

-1.68 

-1.05 

.400 

-.87 

-.38 

-1.29 

-1.60 

-1.14 

-I.IC 

.400 

-1.19 

.27 

-1.77 

-2.59 

-1.52 

— • 46 

. 450 

-i.oe 

-.36 


-1.64 

.11 

.39 

.450 

-1.99 

.23 


-2.38 

-1.41 

1.14 

.490 

-4.90 

-3.30 

2.53 

-1.18 



.490 

-5.95 

-1.57 

1.55 

-1.99 



. 515 

-4.45 

-1.77 

5,11 

-1.29 



.515 

-5.47 

-.35 

3.67 

-2.17 



.550 

-3.07 

-.91 

3.58 

-.99 



.550 

-1.68 

• 46 

2.58 

-1.80 



.600 

-2.34 

-1.31 

4.06 

-.20 



• 600 

-3.75 

-.27 

3.30 

-i.ia 



. 700 

-.89 

-. 18 

3,75 

.52 



.700 

-1.51 

— . 60 

3.65 

-.24 



. 840 

-.85 

.37 

.50 




• 840 

-.35 

• 56 

-.00 




.850 




.12 



• 850 




-.35 




46 



ftUN 10^ ALPHA -.1 

PCINT 2C83 BETA 140.0 


X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.14 

-.14 

-.14 

-.14 



.020 

-.14 

.29 

-1.20 

-.17 



.050 



-2.20 




.061 

-.13 

.65 





• 100 

-.54 

.95 

-1.91 

-.54 



• 160 

-.83 

I.IO 

-1.77 

-.66 



.200 

-1.03 

1.10 

-2.07 

-.62 



.240 



-2.12 




.250 

-1.25 

1.10 


-. 56 



.257 



-2.01 




.267 





-2.38 

-2.43 

.277 



0 

1 




.287 





-2.38 

-2.17 

.303 

-1.20 

1.28 

-2.35 

-.80 

-2.25 

-1.62 

. 350 

-1.51 

1.37 

-3.49 

-1.43 

-2.72 

-1.C9 

.400 

-1.53 

1.37 

-2.62 

-2.37 

-2.68 

-.34 

.450 

-3.54 

1.36 


-3.42 

-4.42 

.73 

.490 

-5.59 

.98 

.31 

-2.43 



. 515 

-7.33 

1.47 

1.24 

-2.91 



.550 

-7.23 

1.77 

.61 

-2.00 



.600 

-6.44 

.84 

1.49 

-1.80 



. 700 

-3.66 

-.76 

2.26 

-.74 



.840 

.13 

.21 

-.85 




• 850 




-.89 




RUN 105 ALPHA .0 

PCINT 2092 beta 180.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

8CTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.QOO 

.73 

.73 

.73 

.73 



.020 

.79 

.79 

.90 

.79 



.050 

.061 

.23 

.60 

.57 




. 100 

.34 

.49 

• 32 

.37 



. 160 

.35 

.23 

-.22 

.18 



.200 

.20 

-.00 

-.46 

.05 



.240 
. 250 

.08 

-.17 

-.78 

-.01 



. 257 



-.77 




.267 





-1.51 

-1.28 

.277 

.287 



-1.03 


-1.66 

-1.58 

.303 

-.07 

-.34 

-1.27 

-.01 

-1.10 

-1.61 

.350 

-.23 

-.37 

-1.78 

-.05 

-.67 

-1.64 

.400 

-.19 

-.49 

-1.55 

-.04 

-.06 

-1.29 

.450 

-.07 

-.51 


-.08 

1.14 

-.79 

.490 

-1.37 

-2.86 

1.90 

.18 



. 515 

-.46 

-2.25 

3.61 

.27 



.550 

.26 

-1.21 

2.36 

.37 



.600 

-.02 

-.47 

1.51 

.48 



.700 

.62 

• 62 

1.35 

.58 



.840 

1.15 

.55 

.57 




.850 




.46 




RUN 105 ALPHA .0 

PCINT 2094 beta 200.0 


X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.74 

.74 

.74 

.74 



.020 

• 51 

.77 

.59 

.75 



.050 
• 061 

.69 

• 64 

.41 




• 100 

.68 

.55 

.14 

• 41 



.160 

.87 

• 26 

-.38 

.36 



.200 

.69 

-.21 

-.55 

-.41 



.240 



-1.21 




.250 
. 257 
.267 

• 63 

-.42 

-1.16 

-.98 

-1.21 

-.86 

.277 
. 287 



-.94 


-.94 

-.96 

.303 

.55 

-.43 

-1.12 

-1.55 

-.64 

-1.02 

.350 

.41 

-.59 

-2.65 

-1.68 

-.03 

-1.93 

.400 

.70 

-.75 

-3.76 

-1.44 

• 68 

-2.24 

.450 

• 66 

-1.72 


-.93 

1.59 

-4.31 

.490 

.78 

-3.66 

.73 

-.66 



.515 

1.32 

-3.61 

1.76 

-.44 



.550 

1.60 

-2.03 

.68 

-.04 



.600 

.67 

-.72 

• 90 

• 29 



.700 

• 80 

.40 

-.55 

.39 



.840 
• 650 

.07 

.38 

• 41 

.09 




RU^ 104 ALPHA *.l 

PCINT 2084 BETA 130.0 


X/L 

BCOV 

BCDV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.67 

-.67 

-.67 

-.67 



• 020 

-.58 

• 13 

-1.98 

-.69 



.050 



-3.15 




.061 

• 20 

• 68 





.100 

-.87 

1.19 

-2.62 

-l.Ol 



• 160 

-1.19 

l.Sl 

-2.14 

-1.03 



• 200 

-1.51 

1.61 

-2.19 

-.93 



• 240 



-2.51 




.250 

-1.59 

1.50 


-.91 



.257 



-2.44 




.267 





-2.25 

-3.25 

.277 



-2.47 




.287 





-2.23 

-1.91 

• 303 

-1.48 

1.77 

-2.57 

-1.05 

-2.19 

-1.12 

• 350 

-1.67 

1.75 

-4.50 

-1.13 

-2.56 

^•6l 

• 400 

-2.22 

1.79 

-4.32 

-1.82 

-2.80 

.13 

• 450 

-4.15 

1.91 


-3.06 

-5.11 

.76 

• 490 

-4.64 

1.95 

-.87 

-3.30 



• 515 

-8.27 

2.62 

-1.33 

-3.08 



.550 

-2.56 

2.78 

-1.37 

-2.97 



.600 

-9.10 

2.07 

-.46 

-2.89 



.700 

-6.10 

-2.51 

-1.53 

-1.84 



• B40 

-.28 

-.05 

-1.62 





.850 -1.45 


RtN 105 ALPHA .0 

POINT 2093 BETA 190.0 


X/L 

BCOV 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 85 

• 85 

• 85 

• 85 



.020 

.79 

• 86 

• 88 

.80 



.050 
• 061 

.55 

.74 

.55 




• 100 

.50 

• 63 

• 25 

.50 



• 160 

.55 

• 34 

-.27 

.33 



• 200 

.45 

• 06 

-.43 

• 06 



• 240 

.250 

.29 

-.19 

-.55 

-.21 



.257 
• 267 



-.51 


-1.17 

-1.16 

.277 
• 287 



-1.15 


-1.24 

-1.35 

• 303 

• 16 

-.38 

-1.36 

-.62 

-.80 

-1.48 

• 350 

• 01 

-.43 

-2.44 

-.68 

-.30 

-1.86 

.400 

• 1C 

-.54 

-3.08 

-.75 

.43 

-1.75 

• 450 

• 43 

-.97 


-.47 

1.61 

-3.36 

• 490 

-.06 

-3. 37 

1.42 

-.21 



.515 

• 46 

-2.77 

2.86 

-.07 



.550 

-.30 

-1.56 

1.87 

.13 



.600 

.33 

-.27 

1.25 

.34 



• 700 

• 90 

• 66 

1.38 

.44 



• 840 
.850 

.30 

• 62 

.45 

• 28 




RUN 105 ALPHA .1 

POINT 2095 BETA 210.0 


X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 64 

• 64 

• 64 

.64 



.020 

• 46 

• 63 

.70 

• 56 



• 050 

• 061 

• 31 

• 43 

.25 




• 100 

• 67 

• 36 

• 03 

-.20 



• 160 

.75 

-.09 

-.60 

-.40 



• 200 

.71 

-.35 

-.76 

-l.ll 



.240 
• 250 

• 73 

-.60 

-1.15 

-2.54 



.257 
• 267 



-1.12 


-1.43 

-.96 

.277 

.287 



-.97 


-.85 

-.98 

• 303 

.74 

-.78 

-1.05 

-3.14 

-.34 

-1.00 

.350 

• 66 

-1.07 

-2.26 

-3.47 

• 35 

-1.48 

• 400 

• 65 

-1.27 

-2.72 

-2.43 

1.03 

-1.92 

• 450 

1.14 

-1.67 


-2.00 

i.et 

-1.21 

.490 

1.44 

-3.20 

• 43 

-1.66 



.515 

2.03 

-3.72 

-.02 

-1.37 



• 550 

• 35 

-2.55 

-.36 

-.68 



• 600 

1.19 

-1.34 

• 03 

-.22 



.7C0 

• 61 

-.19 

• 28 

• 24 



.840 
• 850 

• 07 

• 10 

• 20 

-.23 
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RUN 

105 

ALPHA 

• 0 



run 

105 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2096 

BETA 220.0 



PCINT 

2C97 

SETA 230.0 



X/L 

800Y 

8ooy 

TOP 

8CTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.14 

-.14 

-.14 

-. 14 



0.000 

-.63 

-.63 

-•63 

-.63 



• 020 

• 26 

-.86 

-.69 

.17 



• 020 

-.34 

-1.36 

-1.49 

-.75 



• 050 



-1.58 




• C50 



-2.90 




• 061 

• ae 

-.84 





• 061 

.58 

-1.53 





• 100 

• 81 

-1.52 

-2.25 

-.60 



• 100 

.77 

-1.94 

-3.16 

-1.58 



.160 

.94 

-1.03 

-1.38 

— . 86 



• 160 

1.12 

-1.57 

-1.97 

-1.40 



.200 

.96 

-.52 

-1.19 

-1.36 



.200 

1.30 

-.79 

-1.80 

-1.38 



• 2A0 



-.57 




.240 



-1.58 




.250 

I.C7 

-.87 


-1.14 



.250 

1.47 

-.66 


-1.05 



.257 



-.56 




.257 



-1.54 




.267 





-1.09 

-.56 

.267 





-1.67 

-1.12 

.277 



-.98 




.277 



-1.48 




.287 





-.49 

-.61 

.287 





-.55 

-.99 

• 303 

1.23 

-.89 

-.92 

-1.31 

-.13 

-.69 

.303 

1.65 

-.67 

-1.42 

-.93 

-.09 

-.92 

.350 

1.28 

-.76 

-1.44 

-.82 

• 53 

-.70 

.350 

1.68 

-.71 

-l.ll 

-.69 

.72 

-.01 

.400 

1.46 

-.96 

-.95 

-1.26 

1.33 

-.65 

• 400 

1.88 

-.57 

-.92 

-.68 

1.40 

-.72 

.450 

1.70 

— . 86 


-1.47 

1.95 

-.27 

• 450 

2.09 

-.46 


-.72 

1.68 

-.41 

.490 

1.96 

-.63 

.34 

-2.04 



.490 

2.38 

-.36 

-.24 

-1.03 



. 515 

2.67 

-1.99 

-1.09 

-1.71 



.515 

3.13 

-1.83 

-1.75 

-.88 



.550 

2.91 

-2.10 

-1.30 

-1.36 



.550 

.72 

-1.97 

-2.22 

-1.36 



.600 

1.97 

-1.44 

-.57 

-1.15 



.600 

2.98 

-1.50 

-1.36 

-1.97 



.700 

.90 

-.28 

-.72 

-.16 



.700 

.84 

-.74 

-.78 

-.89 



.840 

-.38 

-.1C 

.01 




• 840 

-1.13 

-.34 

-.42 




. 850 




-.32 



.650 




-.48 




RUN 

105 

ALPHA 

.0 



RUN 

105 

ALPHA 

.0 



POINT 

2098 

BETA 240.0 



PCINT 

2099 

BETA 250.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

eocv 

80CY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

J.OOO 

-1.24 

-1.24 

-1.24 

-1.24 



0.000 

-1.44 

-1.44 

-1.44 

-1.44 



.020 

-.58 

-2.02 

-2.03 

-1.21 



.020 

-.46 

-2.46 

-2.50 

-1.42 



.050 



-3.42 




.050 



-3.71 




.061 

.74 

-1.88 





.C61 

1.31 

-2.15 





. 100 

.89 

-2.08 

-3.97 

-2.15 



.100 

1.34 

-2.27 

-4.06 

-2.31 



.160 

1.38 

-2.25 

-2.87 

-1.87 



• 160 

1.86 

-2.68 

-3.40 

-1.93 



.200 

1.69 

-1.80 

-2.24 

-1.42 



• 200 

2.16 

-1.97 

-2.79 

-1.60 



.240 



-2.84 




.240 



-I.S7 




. 250 

1.68 

-1.15 


-1.05 



.250 

2.35 

-1.21 


-1.40 



.257 



-2.79 




.257 



-1.96 




.267 





-2.71 

-1.48 

.267 





-2.62 

-1.55 

.277 



-1.90 




.277 



-2.01 




.287 





-.23 

-1.19 

.287 





.44 

-1.44 

. 303 

2.05 

-.91 

-1.80 

-.93 

.08 

-1.19 

.303 

2.50 

-.94 

-1.74 

-.98 

.38 

-1.38 

.350 

1.97 

-.99 

-1.21 

-.80 

.98 

-1.02 

.350 

2.43 

-.00 

-1.06 

-.80 

1.24 

-1.09 

.400 

2.22 

-.02 

-1.08 

-.69 

1.49 

-.82 

.400 

2.62 

-.81 

-.06 

-.70 

1.64 

-.93 

.450 

2-39 

-.68 


-.72 

1.55 

-.51 

.450 

2.81 

-.58 


-.68 

1.32 

-.50 

.490 

2.78 

-.55 

-1.16 

-.79 



.490 

3.19 

-.56 

-1.31 

-.88 



.515 

3.55 

-2.08 

-3.39 

-1.30 



.515 

3.89 

-2.17 

-5.19 

-1.30 



.550 

3.00 

-2.84 

-3.51 

-1.52 



.550 

1.24 

-3.55 

-4.45 

-1.72 



.600 

3.66 

-2.10 

-2.67 

-1.86 



• 600 

4.17 

-2.46 

-3.45 

-1.80 



. 700 

1.09 

-1.36 

-4.17 

-2.88 



.700 

2.59 

-2.54 

-3.02 

-2.97 



.040 

-2.12 

-.74 

-1.28 




.640 

-2.24 

-1.15 

-1.71 




.850 




-.80 



.650 




-1.65 




RUN 

105 

ALPHA 

.0 



RUN 

105 

ALPHA 

-.0 



POINT 

21C0 

BETA 

260.0 



POINT 

2101 

BETA 270.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCOV 

BOCV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RMS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

).000 

-1.64 

-1.64 

-1.64 

-1.64 



0.000 

-1.80 

-1.80 

-1.80 

-1.80 



.020 

-. 34 

-2. 76 

>2.39 

-1.54 



• 020 

-.23 

-3.26 

-2.17 

-1.72 



.050 



-3,88 




• C50 



-3.85 




.061 

1.47 

-2.92 





.061 

1.44 

-3.02 





.100 

1.52 

-2.47 

>^.43 

-2.36 



.100 

1.78 

-2.85 

-4.29 

-2.63 



. 160 

2.12 

-2.57 

“3.82 

-2.08 



.160 

2.22 

-2.67 

-4.03 

-2.29 



.200 

2.41 

-2.43 

-3.24 

-1.96 



.200 

2.50 

-2.81 

-3.81 

-2.28 



. 240 



-3.25 




.240 



-4.61 




.250 

2.53 

-2.12 


-1.57 



.250 

2.72 

-2.79 


-1.49 



.257 



-3.16 




.257 



-4.51 




.267 





-2.26 

-1.69 

.267 





-1.31 

-2.05 

.277 



-2.39 




.277 



-2.74 




.207 





.84 

-1.55 

.287 





1.15 

-1.89 

.303 

2.64 

-1,54 

-2.04 

-1.24 

.67 

-1.55 

.203 

2.76 

0 

1 

-2.37 

-1.36 

• 85 

-1.84 

. 350 

2.54 

-.97 

-1.24 

-1.03 

1.23 

-1.23 

.250 

2.61 

-1.42 

-1.57 

-1.11 

1.16 

-1.65 

.400 

2.75 

-1.04 

-1.15 

-.79 

1.55 

-1.07 

• 400 

2.75 

-1.21 

-1.23 

-.97 

1.32 

-1.27 

.450 

2.9C 

-.06 


-.75 

1.02 

-.69 

• 450 

2.81 

-1.C2 


-.61 

.57 

-.96 

.490 

3.24 

-.70 

-1.63 

-.82 



.490 

3.04 

-.81 

-1.70 

— • 86 



.515 

3. 74 

-2.33 

-6.43 

-1.06 



.515 

3.40 

-.86 

-3. 12 

-.92 



.550 

4.05 

-3.45 

-4.82 

-1. 80 



.550 

1.16 

-1.31 

-4.01 

-1.73 



.600 

4.21 

-2,80 

-3.65 

-2.29 



• 600 

4.10 

-2.17 

-3.85 

-1.62 



.700 

3.50 

-3.27 

-3.19 

-2.48 



• 700 

3.77 

-3.42 

-4.45 

-2.65 



. 84C 

-2.10 

-2.12 

-4.14 




.840 

-2.04 

-4.14 

-9, 71 




.850 




-3. 94 



.850 




-5.46 
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RUN 

105 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2102 

BETA 

180.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.84 

.84 

• 

• B4 



.020 

.77 

• 80 

• 60 

.85 



.C50 



.78 




.C61 

.53 

.66 





. 100 

.35 

.54 

.48 

.42 



. 160 

.37 

.28 

-.16 

.22 



.200 

• 28 

.03 

-.41 

.10 



. 240 



-.74 




.250 

.15 

-.17 


.18 



.257 



-.75 




. 267 





-1.37 

-1.4C 

.277 



-.99 




.287 





-1.51 

-1.72 

. 303 

-.C3 

-.20 

-1.18 

.13 

-1.04 

-1.59 

. 350 

-.17 

-.31 

-1.89 

.01 

-.72 

-1.62 

.400 

14 

-.41 

-1.57 

.04 

.05 

-1.25 

.450 

.07 

-.43 


.07 

1.13 

-.51 

.490 

-1.22 

-2.74 

2.01 

.25 



. 515 

-.39 

-2.12 

3.77 

.31 



.550 

.17 

-1.06 

2.59 

.43 



.600 

-.13 

-.33 

1.62 

.52 



. 700 

.63 

• 61 

1.48 

.63 



. »40 

-.75 

.56 

.64 




.850 




.51 




RUN X05 ALPM4 -.0 

POINT 210A ftETA 160.0 


X/L 

BODY 

eCOY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

.60 

.60 

• 60 

• 60 



.020 

.50 

.47 

.38 

.56 



.050 



.23 




.061 

.66 

.46 





• 100 

.17 

.52 

• 08 

• 18 



.160 

.06 

.51 

-.36 

• 04 



.200 

-.12 

.41 

-.57 

-•35 



.240 



-.76 




.250 

-.29 

.31 


-.39 



. 257 



-.73 




.267 





-1.13 

-1.36 

.277 



-.99 




.287 





-1.41 

-1.57 

.303 

-.40 

.27 

-1.16 

-.35 

-1.22 

-1.27 

.350 

-.43 

• 16 

-1.36 

-.26 

-1.18 

-.87 

.400 

-.44 

• 15 

-.73 

27 

-.82 

-.20 

.450 

-•8B 

.15 


-.23 

-.68 

1. 10 

.490 

-3.25 

-1.21 

1.57 

-•05 



.515 

-2.16 

-.64 

3.45 

.06 



.550 

-1. 12 

-.13 

2.51 

.15 



.600 

-.77 

.22 

1.85 

• 3C 



• 700 

.42 

• 86 

1,98 

.45 



.840 

.0^ 

• 61 

.43 




. 850 




• 02 




RUN 105 ALPHA -.0 

POINT 2106 BETA lAO.C 


X/L 

800Y 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.COO 

.17 

.17 

.17 

.17 



.020 

• 26 

.14 

-.31 

.19 



.050 



-.52 




.061 

• 00 

.56 





. 100 

.CO 

.92 

-.59 

-. 20 



.160 

-.22 

1.14 

-.87 

-.50 



. 200 

-. 53 

1. 18 

-1.06 

-.97 



.240 

.250 

-. 70 

1.14 

-.70 

-1.62 



.257 



-.66 




.267 





-1.32 

-1.47 

.277 

.287 



-1.42 


-1.36 

-l.ll 

. 303 

-.82 

1.13 

-1.62 

-2.70 

-L.27 

-.69 

.350 

-.91 

1.07 

-2.79 

-2.78 

-1.55 

-.02 

.400 

-.86 

1.06 

-2.86 

-2.56 

-1.51 

• 61 

.450 

-2.39 

1.13 


-1.90 

-3.33 

1.31 

.490 

-3.62 

1.11 

-.29 

-1.61 



.515 

-3.96 

1.36 

.51 

-1.09 



.550 

-2.00 

1.44 

.47 

-.07 



.600 

-2.19 

.54 

1.20 

-.50 



.700 

-.52 

.66 

.32 

-.12 



. 640 
.850 

.25 

.62 

-.02 

-.31 




RUN IC5 ALPHA -.0 

POINT 21C3 BETA 170.0 


X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 62 

• 62 

• 62 

• 62 



.020 

• 68 

.57 

.64 

.65 



.C50 



.39 




.061 

• 78 

.42 





.100 

.20 

.41 

.27 

.22 



• 160 

.14 

.31 

-.30 

• 04 



• 200 

-.10 

• 16 

-.54 

-.09 



• 240 



-.76 




.250 

-.23 

• 01 


1 

o 

o 



.257 



-.73 




.267 





-1.38 

-1.40 

.277 



-1.02 




.287 





-1.57 

-1.53 

.303 

-.30 

-.11 

-1. 16 

• 02 

-1.25 

-1.34 

.350 

-.42 

-.18 

-1.38 

.05 

-.99 

-1.18 

.400 

-.45 

-.25 

-.77 

.06 

-.49 

-.65 

• 450 

-.31 

-.28 


• 10 

• 42 

.41 

.490 

-2.56 

-1.92 

2.01 

.25 



.515 

-1.34 

-1.41 

3.83 

.27 



.550 

-.99 

-.67 

2.65 

.37 



• 6C0 

-.23 

-.20 

1.50 

.48 



.700 

.56 

• 84 

2.46 

.53 



.840 

-.08 

• 66 

.49 




.850 




• 28 




RUN ICS ALPHA -.0 

POINT 2105 BETA 150.0 


X/L 

600V 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.41 

• 41 

• 41 

.41 



.020 

.43 

• 28 

.12 

• 42 



.050 



-.14 




• 061 

• 40 

.53 





• ICO 

• 12 

.71 

-.22 

-.17 



• 160 

-.04 

.77 

— • 66 

-.19 



• 200 

-.38 

• 62 

-.76 

-.58 



• 240 



-.49 




.250 

-.47 

.73 


-.82 



.257 



-.46 




• 267 





-1.23 

-1.39 

.277 



-1.22 




• 287 





-1.31 

-1.33 

.303 

-.67 

• 80 

-1.40 

-1.29 

-1.19 

-.91 

.350 

-.67 

.72 

-1.84 

-1.21 

-1.33 

-.37 

• 400 

-.62 

• 65 

-1.78 

-1.18 

-1.23 

.22 

.450 

-1.85 

• 70 


-.79 

-2.35 

1.42 

• 490 

-3.79 

.23 

• 66 

-.61 



.515 

-3.02 

.37 

2.37 

-.53 



.550 

-1.33 

.59 

1.76 

-.29 



.600 

-1.10 

.31 

2.17 

-.07 



• TOO 

-.02 

.93 

2.64 

• 16 



.840 

• 16 

• 70 

• 26 





.850 -.13 


RLN 105 ALPHA -• 1 

POINT 2107 BETA 130.0 


X/L 

BCOY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.21 

-.21 

-.21 

-.21 



• 020 

-.24 

.07 

-1.16 

-.16 



• 050 

• C61 

• 40 

.70 

-1.61 




• 100 

-.24 

1.16 

-1.52 

-.63 



• 160 

-.49 

1.44 

-1.29 

-1.14 



.200 

-.65 

1.49 

-1.24 

-1.23 



• 240 

• 250 

-.93 

1.36 

-1.54 

-1.68 



.257 

.267 



-1.48 


-1.48 

-2.17 

.277 

.207 



1 

o 


-1.40 

-1.10 

.303 

-.99 

1.56 

-1.88 

-3.27 

-1.38 

-.31 

.350 

-1.17 

1.49 

-3.39 

-4.36 

-1.79 

.30 

• 400 

-1.48 

1.50 

-4.50 

-4.39 

-2.06 

.84 

• 450 

-2.55 

1.53 


-3.35 

-3.96 

1.23 

• 490 

-3.37 

1*74 

-1.37 

-2.73 



.515 

-4.45 

2.18 

-1.96 

-2.31 



• 550 

-1.79 

2.17 

-1.61 

-1.75 



.600 

-3.35 

1.37 

-.82 

-1.22 



• 700 

-1.82 

.59 

-1.20 

-.77 



• 840 

• 650 

-.02 

.47 

-.48 

-.73 
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RUN 

106 

ALPHA 

0.0 



RUN 

106 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2115 

BETA 180.0 



PCINT 

2116 

BETA 190.0 



X/L 

BOCY 

BOOV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

eccv 

60CV 

TOP 

eOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RH$ 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/l 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.63 

.63 

.63 

.63 



0.000 

• 62 

• 62 

.62 

• 62 



.020 

.55 

.58 

.70 

.59 



.020 

.47 

.55 

.67 

• 63 



.050 



.60 




• 050 



.52 




.061 

.26 

.45 





• C61 

• 41 

• 40 





. 100 

.32 

.34 

.34 

.28 



.100 

• 48 

.27 

.36 

.37 



. 160 

.2<» 

.22 

-.08 

• 18 



• 160 

• 43 

• 15 

-.13 

• 24 



.200 

• 10 

.09 

-.31 

.02 



.200 

.26 

-.02 

-.33 

• 01 



»2U0 



-.39 




.240 



-.49 




.250 

.02 

-„04 


.06 



• 250 

.26 

-.14 


-.21 



.257 



-.37 




.257 



-.47 




.267 





-1.29 

-1.22 

• 267 





-1.38 

-1.38 

.277 



-.87 




.277 



-.98 




. 267 





-1.36 

-1.45 

.287 





-1.21 

-1.56 

. 303 

-.01 

-.12 

-i.oe 

.08 

-.85 

-1.28 

.303 

• 23 

-.30 

-1.29 

-.27 

-.67 

-1.56 

. 350 

-.05 

-.12 

-1.31 

.13 

-.43 

-1.13 

• 350 

.20 

-.41 

-2.20 

-.21 

-.15 

-1.55 

.ACO 

.02 

-.15 

-.79 

.15 

.16 

-.66 

• 400 

.27 

-.41 

-1.95 

-.09 

.37 

-1.30 

.<.50 

.17 

-.15 


.15 

1.11 

-.11 

.450 

• 40 

-.31 


-.02 

1.30 

-2.40 

.<.90 

-.25 

-.86 

1.66 

.29 



.490 

• 25 

-2.06 

1.20 

.17 



.515 

-.<.1 

-.86 

2.36 

.32 



.515 

-.01 

-1.34 

1.76 

• 22 



. 550 

.35 

.21 

.57 

.37 



.550 

-.15 

-.09 

.43 

.29 



. 6CC 

.54 

.42 

.65 

.43 



. 600 

.61 

.17 

.43 

.37 



. 700 

.59 

.54 

.34 

.44 



• 7C0 

.58 

.39 

.45 

.37 



• U<.0 

1.75 

.45 

.49 




• 840 

• 84 

.39 

• 38 




. 650 




.36 



.850 




.26 




Run 

106 

ALPHA 

.0 



RLN 

106 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2117 

BETA 200.0 



PCINT 

2118 

BETA 210.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOGY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/l 

C/L 

LHS 

RHS 


IHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

.55 

.55 

.55 

.55 



0.000 

• 44 

• 44 

.44 

.44 



.020 

.38 

.55 

.52 

.56 



• C20 

.34 

• 43 

.37 

• 48 



.050 



.44 




• 050 



• 20 




.061 

1.12 

.45 





• 061 

• 53 

.31 





. 100 

• 61 

.33 

.30 

.36 



• 100 

• 66 

• 21 

.07 

• 13 



. 160 

.65 

.05 

-.15 

. 17 



.160 

.74 

• 06 

-.40 

-.34 



. 200 

.51 

-.13 

-.37 

-.07 



• 200 

.69 

-.19 

-.55 

-.66 



,240 



-.83 




.240 



-.06 




.250 

.49 

-.31 


-.41 



.250 

.71 

-.43 


-1.56 



. 257 



-.80 




.257 



-.06 




.267 





-.99 

-1.01 

• 267 





-1.03 

-.70 

.277 



-.95 




.277 



-.86 




. 2B7 





-.84 

-1.22 

.287 





-.40 

-.74 

. 303 

.52 

-.37 

-1.30 

-.82 

-.37 

-1.28 

.303 

.77 

-.62 

-1.04 

-1.87 

-.01 

-.84 

. 350 

.40 

-.44 

-2.58 

-.57 

.15 

-1.94 

• 350 

.75 

-.78 

-2.10 

-1.57 

.49 

-1.27 

. 400 

.61 

-.52 

-3.37 

-.31 

.73 

-1.87 

• 400 

.89 

-I.C2 

-2.58 

-.93 

1.14 

-1.91 

.450 

.72 

-.65 


-.16 

1.51 

-3.41 

.450 

1.09 

-1.32 


-.50 

1.77 

-1.74 

,490 

.59 

-2.79 

.38 

-.07 



.490 

1.16 

-3. 10 

.09 

-.24 



, 515 

.49 

-1.13 

.87 

-.03 



.515 

1.15 

-1.59 

15 

-.12 



, 550 

.70 

-.15 

-.19 

• 06 



.550 

.49 

-.55 

-.34 

-.04 



,600 

.75 

.03 

.12 

.14 



.600 

• 86 

-.33 

-.33 

.03 



.70C 

.68 

.24 

.15 

.23 



• 700 

.77 

.10 

-.43 

• 05 



. 8<»0 

• 66 

.27 

.22 




• 840 

.51 

• 11 

.07 




. B50 




.06 



• 850 




-.24 




RUN 

106 

ALPHA 

.1 



RUN 

106 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2119 

BETA 220.0 



PCINT 

2120 

BETA 230.0 



X/L 

6QCY 

BOOV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOOV 

BCOV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 16 

.16 

• 16 

• 16 



0.000 

-.41 

-.41 

-.41 

-.41 



.020 

• 14 

.14 

-.06 

• 22 



• 020 

-.14 

-.58 

-1.28 

-.31 



.050 



-.14 




•050 



-1.34 




.061 

.98 

• 12 





• C61 

.67 

-.67 





. 100 

. 80 

• 08 

-.26 

-.24 



• 100 

• 91 

-.92 

-1.07 

-.75 



• 160 

1.00 

-.04 

-.61 

-.61 



.160 

1.26 

-.36 

-.96 

-.50 



• 200 

1.05 

-.27 

-.69 

-.89 



• 200 

1.37 

-.20 

-.90 

-.76 



.240 



-.48 




• 240 



-.57 




.250 

1.C9 

-.46 


-1.29 



.250 

1.39 

-.70 


-1.48 



.257 



-.46 




.257 



-.55 




.267 





-1.07 

-.82 

• 267 





-1.18 

-.59 

.277 



-.97 




.277 



-1.07 




.287 





-.24 

-.88 

.287 





.06 

-.68 

. 303 

1.1 6 

-.70 

-1.14 

-2.02 

• 09 

-.90 

• 303 

1.42 

-.90 

-1.23 

-1.14 

.31 

-.78 

.350 

l.OB 

-.97 

-2.05 

-2.89 

• 78 

-1.20 

• 350 

1.37 

-.81 

-1.29 

-1.13 

.99 

-.77 

• 400 

1.24 

-1.30 

-1.74 

-1.61 

1.38 

-1.54 

.400 

1.48 

-.84 

-.89 

-1.44 

1.48 

-.71 

.450 

1.32 

-1.42 


-1.37 

1.73 

-.95 

.450 

1.53 

-.46 


-.89 

1.67 

-.27 

.490 

1.46 

-1.66 

-.25 

-l.Ol 



• 490 

1.76 

-.87 

-.31 

-1.40 



.515 

1.55 

-1.56 

-1.44 

-1.09 



• 515 

2.23 

-.92 

-2.09 

-1.54 



.550 

• 89 

-.64 

-1.25 

-.49 



• 550 

• 99 

-1.C4 

-1.98 

-1.27 



• 600 

.89 

-.38 

-.93 

-.39 



.600 

.92 

-.58 

-1.27 

-.65 



.700 

.77 

-.44 

-.85 

-.01 



.700 

.66 

-.53 

-.83 

-.36 



• 840 

• 06 

-.04 

-.02 




• 840 

-.57 

-.26 

-.36 




.850 




-.48 



.850 




-.36 




50 



RUN 

POINT 

X/L 

0.000 
.020 
. 050 
• 061 
. 100 
• 160 
• 200 
.240 
.250 
.257 
.267 
.277 
.287 
.303 
.350 
.400 
.450 
.490 
.515 
.550 
• 600 
. 700 
. 840 
. 050 


RUN 

PCINT 

X/L 

c.ooo 
.020 
.C50 
.061 
.100 
. 160 
.200 
.240 
.250 
.257 
.267 
.277 
. 207 
. 203 
.350 
. 400 
.450 
.490 
. 515 
. 550 
.600 
. 700 
.640 
. 850 


RUN 

PCINT 

X/L 

0. 000 
.020 
. CSC 
.061 
. 100 
.160 
.2C0 
.240 
.250 
.257 
. 267 
. 277 
.287 
. 303 
.350 
.400 
.450 
.490 
.515 
.550 
• 600 
.700 
. 640 
. 050 


106 

ALPHA 

.0 


2121 

BETA 240.0 


BODY 

BODY 

TCP 

flOTT 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

-. 73 

-.73 

-.73 

-.73 


-.01 

-1.00 

-2.25 

-3.C2 

-.73 


1.14 

-.96 




1.22 

-1.06 

-2.65 

-1.31 


1.56 

-1.10 

-2.12 

-.96 


1.67 

-. 06 

-1.71 

-2.34 

-.59 


1.70 

-.49 

-2.27 

-.51 

-1.91 



-1.32 


.30 

1.70 

-.47 

-1.15 

-.42 

.50 

1.59 

-.04 

-.77 

-.59 

1.13 

1.67 

-.73 

-.50 

-.92 

1.62 

1.75 

-.44 


-.48 

1.59 

2.03 

-.25 

-.47 

-.67 


2.47 

-1.16 

-2.76 

-.59 


2.18 

-1.26 

-2.52 

-1.13 


1.16 

-.78 

-1.73 

-1.13 


• 60 

-.44 

-2.46 

-.45 


-1.16 

-.44 

-.80 

-.46 




RLN 

106 


PCINT 

2122 

PYLCN 

K/L 

80CY 

RHS 


LHS 


o.coo 

-.69 


.020 
• 050 

.12 


• 061 

1.18 


• 100 

1.46 


• 160 

1.75 


• 200 
.240 

1.83 


.250 

.257 

1.87 

-.95 

.267 

.277 


-.87 

.287 


-.76 

• 303 

1.96 

-.70 

.350 

1.79 

-.54 

• 400 

1.89 

-.19 

.450 

1.69 


.490 

2.22 


.515 

2.81 


.550 

1.26 


• 600 

2.05 


• 700 

.76 


• 840 

• 850 

-1.41 


ALPHA .0 

BETA 250.0 


BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

-.89 

-.89 

-.89 



-1.44 

-2.62 

-3.49 

-.92 



-1.51 

-1.60 

-3.53 

-1.70 



-1.34 

-2.65 

-1.45 



-1.40 

-2.22 

-1.82 

-1.20 



-1.04 

-1.02 

-1.08 

-2.10 

-1.16 


-1.50 


.56 

-.97 

-.52 

-1.30 

-.77 

.60 

-.92 

-.50 

-l.Ol 

-.75 

1.26 

-.81 

-.50 

-.61 

-.54 

1.56 

-.73 

-.40 


-.67 

1.25 

-.36 

-.36 

-.85 

-.64 



-1.47 

-4.23 

-.75 



-2.07 

-3.61 

-.92 



-1.33 

-2.77 

-1.99 



-1.13 

-2.68 

-1.65 



-.79 

-.78 

-. 72 




106 

AL PHA 

.0 



RLN 

106 

ALPHA 

0.0 



2123 

beta 260.0 



PCINT 

2124 

BETA 270.0 



BODY 

BODY 

TCP 

8CTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

0OTT 

PYLCN 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C /L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

-.99 

-.99 

-.99 

-.99 



0.000 

-1.06 

-1.06 

-1.06 

-1.06 



.34 

-1.74 

-2.51 

-.97 



• C20 

• 32 

-2.16 

-2.32 

-1.08 





-3.40 




• 050 



-3.20 




1.29 

-1.86 





• 061 

1.06 

-1.91 





1.59 

-1.62 

-3.41 

-1.95 



• 100 

1.45 

-1.74 

-3.25 

-2.54 



1.79 

-1.55 

-2.90 

-1.59 



• 160 

1.71 

-1.67 

-2.72 

-1.93 



1.92 

-1.54 

-2.43 

-1.41 



• 200 

1.85 

-1.69 

-2.41 

-1.55 





-2.09 




.240 



-3.12 




2. CO 

-1.32 

-2.C7 

-1.16 

-1.44 

-1.21 

.250 

.257 

.267 

1.89 

-1.41 

-3.05 

-1.42 

-.75 

-1.33 



-1.83 


1.13 

-1.23 

.277 

.207 



-1.76 


1.30 

-1.23 

1.94 

-.94 

-1.48 

-1. 10 

.92 

-1.08 

.303 

1.87 

-1.38 

-1.55 

-1.32 

1.11 

-1.20 

1.82 

-.69 

-1 .00 

-.94 

1.41 

-.96 

.350 

1.73 

-1.07 

-1.14 

-1.19 

1.41 

-1.05 

1.91 

-.62 

-.67 

-.70 

1.62 

-.73 

• 400 

1.82 

-.72 

-.74 

-.95 

1.45 

-.79 

2.C9 

-.40 


-.59 

1.02 

-.32 

.4 50 

1.98 

-.58 


-1.07 

.72 

-.41 

2.33 

-. 24 

-.83 

-.55 



.490 

2.12 

-.48 

-.79 

-.98 



3.01 

-1.32 

-4.63 

-.66 



.515 

2.68 

-.97 

-4.39 

-.88 



3.03 

-2.30 

-4.81 

-.66 



.550 

1.41 

-2.30 

-5.C7 

-.68 



2.60 

-1.98 

-3.67 

-1.31 



• 600 

3.04 

-2.90 

-5.09 

-1.00 



1.21 

-1.07 

-4.81 

-2.30 



.700 

2.07 

-1.77 

-6. 01 

-2.90 



•1.20 

-1.26 

-1.24 

-1.38 



• 840 

• 850 

-1.37 

-1.53 

-2.95 

-2.53 




106 

ALPHA 

-.0 


2125 

BETA 160.C 


80UY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

.62 

• 62 

.62 

• 62 


.58 

.61 

.74 

.58 




.57 



.85 

.45 




.31 

.37 

.38 

• 33 


.18 

.25 

-.13 

• 24 


.C4 

.14 

-.33 

-.20 

.04 


-.CC 

.02 

-.28 

.13 

-1.38 



1 

09 

O 


-1.31 

-.C2 

-.07 

-1.03 

.09 

-.84 

.CO 

-.08 

-1.20 

.06 

-.40 

-.00 

-.12 

-.72 

.09 

• 10 

• 11 

-.14 


.11 

1.05 

-.24 

-.76 

1.55 

• 24 


-.42 

-.58 

1.89 

.31 


.36 

.35 

• 66 

.38 


.47 

.42 

.62 

.40 


.48 

.50 

• 66 

.43 


-.56 

.42 

.43 





RLN 

106 


PCINT 

2126 

PYLCN 

X/L 

BQCV 

RHS 


LHS 


O.COO 

.59 


• 020 
• 050 

• 60 


• C61 

• 32 


• 100 

.33 


• 160 

• 22 


• 200 
• 240 

.05 


.250 

.257 

-.C8 

-1.22 

• 267 
.277 


-1.43 

.287 


-1.26 

• 303 

-.12 

-1.04 

• 350 

-.20 

-.65 

• 4C0 

-.13 

-.09 

.450 

-.03 


.490 

-.99 


.515 

-.70 


.550 

-.63 


.600 

.37 


.700 

.49 


• 840 

• 850 

• 03 


ALPHA -.0 
BETA 170.0 


BODY 

TOP 

eOTT 

PYLON 

PYLON 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.59 

.59 

.59 



.51 

• 69 

• 63 




.51 




.36 





• 33 

• 32 

.27 



.27 

-.17 

.19 



• 16 

-.30 

-.21 

.13 



• 06 

-.18 

.18 

-1.02 

-1.12 


-.74 


-1.28 

-1.37 

• CO 

-.90 

.18 

-.93 

-1.05 

-.03 

-.98 

• 19 

-.63 

-.73 

-.07 

-.31 

• 19 

-.17 

-.20 

-.04 


• 16 

• 33 

.74 

-.60 

1.59 

.27 



-.52 

2.40 

.27 



.45 

.84 

• 30 



• S6 

• 52 

.35 



• 60 

• C5 

.36 



.47 

.39 





33 


21 



RUN 

106 

ALPHA 

-.1 



POINT 

2131 

SETA 120.0 



X/L 

BOOT 

BODY 

TOP 

8GTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 

0.000 

-.25 

-.25 

*.25 

-.25 



• 020 

-.39 

.39 

-1.26 

-.34 



.050 
• 061 

• 01 

1.00 

-1.52 




• 100 

-.41 

1.40 

-1.80 

-.75 



• 160 

-.51 

1.59 

-1.52 

-.94 



• 200 

-.60 

1.66 

-1.26 

-1.72 



• 2A0 
.250 

-.77 

1.56 

-1.16 

-1.02 



.257 



-1.13 




.267 

.277 



-1.25 


-.99 

-1.79 

.287 





-1.02 

-.10 

.303 

-.99 

1.55 

-1.22 

-2.74 

-1.07 

• 52 

.350 

-1.23 

1.53 

-1.79 

-3.49 

-1.32 

1.03 

.400 

-1.62 

1.48 

-2.37 

-3.70 

-1.54 

1. 34 

.450 

-2.08 

1.53 


-2.91 

-1.46 

1.29 

.490 

-2.73 

1.7C 

-1.75 

-3.05 



. 515 

-2.82 

2.22 

-3.02 

-2.60 



.550 

-1.96 

2.05 

■2.27 

-2.07 



.600 

-1.67 

1.26 

-1.67 

-1.31 



. 700 

-.81 

.87 

-I.IO 

-.73 



.840 
. 850 

-.03 

.67 

-.56 

-.64 




RUN 

1C6 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2127 

BETA 160.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 

0.000 

.52 

.52 

.52 

.52 



.020 

• 46 

.41 

.43 

.47 



.050 

.061 

.67 

.36 

.27 




.100 

.23 

• 42 

.19 

• 21 



. 160 

.10 

.39 

-.20 

• U 



.200 

-.08 

.32 

-.41 

-.03 



.240 
. 250 

-.22 

• 22 

-.15 

-.08 



.257 
. 267 



-.14 


-1.00 

-1.12 

.277 
. 287 



-.79 


-1.20 

-1.23 

. 3C3 

-.23 

.20 

-.95 

-.07 

-.93 

-. 85 

. 350 

-.23 

.13 

-1.05 

-.04 

-.84 

-.40 

.400 

-.28 

.15 

-.59 

.02 

-.56 

. 19 

.450 

-.37 

.18 


• 02 

-1.29 

1.21 

.490 

-2.08 

-.08 

1.24 

• 15 



.515 

-1.19 

-.31 

2.44 

.19 



.550 

-.24 

• 64 

1.C4 

. 24 



.600 

. 18 

.70 

.25 

.26 



. 700 

.39 

.67 

-.10 

.27 



.840 
. 850 

.49 

.51 

.26 

• 04 




RUN 

106 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2129 

BETA 140.0 



X/L 

BCCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

.19 

.19 

.19 

.19 



.020 

.17 

.16 

.05 

.24 



.050 

.061 

• 06 

.62 

-.28 




.100 

.04 

.90 

-.28 

-.11 



. 160 

-.14 

.99 

-.72 

-.40 



.200 

-.32 

.91 

-.81 

-.74 



.240 



-.59 




.250 

.257 

.267 

-.46 

• 80 

-.57 

-1.29 

-1.23 

-.96 

.277 

.287 



-1.25 


-1.20 

-.66 

.303 

-.60 

.77 

-1.56 

-1.70 

-1.25 

-.23 

. 350 

74 

• 68 

-2.91 

-1. 11 

-1.34 

.29 

.400 

— • 86 

.71 

-3.11 

-.85 

-1.30 

• 78 

• 450 

-1.53 

. 79 


-.65 

-2.77 

1.29 

.490 

-3.04 

.71 

-.45 

-.51 



.515 

-2.19 

• 61 

.46 

-.48 



.550 

-.88 

.53 

.32 

-.39 



.600 

-.39 

• 87 

-.50 

-.26 



. 700 

-.71 

.79 

-.82 

-.12 



.840 
. 850 

.59 

.61 

-.05 

-.39 




RUN 

1C6 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2128 

BETA 150.0 



X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 36 

.36 

• 36 

.36 



• 020 

• 33 

• 22 

.27 

.35 



• C50 



• 14 




• 061 

.71 

• 38 





.100 

• 11 

.52 

.02 

.02 



• 160 

-.07 

.59 

-.40 

-.21 



.200 

-.24 

.49 

-.52 

-.59 



.240 



-.54 




.250 

-.34 

.39 


-.79 



.257 



-.50 




.267 





-1.10 

-1.13 

.277 



1 

o 




.287 





-1.26 

-1.00 

.303 

-.45 

• 43 

-1.36 

-.68 

-1.03 

-.58 

• 350 

-.54 

.38 

-1.7C 

-.52 

-l.ll 

-.04 

,4C0 

-.43 

• 36 

-1.81 

-.34 

-.97 

.49 

.450 

-.94 

.39 


-.16 

-2.43 

1.36 

.490 

-2.71 

.27 

.45 

-.15 



.515 

-1.89 

• 02 

1.71 

-.16 



.550 

-1.11 

.72 

.53 

• 02 



• 600 

-.36 

.74 

-.18 

• 13 



.700 

• 15 

.72 

-.23 

• 16 



• 640 

• 64 

.59 

.17 




• 850 




-.27 




RUN 

106 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2130 

BETA 130.0 



X/L 

BCCY 

BCCY 

TOP 

eOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.08 

-.08 

-.00 

-.08 



• C20 

-.04 

.21 

-.23 

-.01 



• 050 

• 061 

-.10 

.77 

-.66 




• 100 

-.15 

1.09 

-.87 

-.44 



• 160 

-.24 

1.21 

-.97 

-.86 



.200 

-.41 

1.18 

-.96 

-1.34 



• 240 



-. 80 




.250 

-.51 

1.08 


-2.30 



• 257 
.267 



-.75 


-1.04 

-1.32 

.277 

.287 



-1.08 


-1.14 

-.47 

• 303 

-.75 

1.16 

-1.24 

-2.69 

-1.04 

• 10 

• 350 

-.93 

1.08 

-2.40 

-2.53 

-1.35 

• 63 

• 400 

-1.C7 

1.C3 

-3.07 

-1.61 

-1.68 

1.09 

.450 

-1.91 

1.05 


-1.36 

-2.38 

1.37 

.490 

-2.88 

1. 14 

-1.08 

-1.09 



.515 

-2.38 

1.31 

-1.31 

-.90 



.550 

-1.35 

1.03 

-.70 

-.69 



• 600 

-.05 

. 84 

^•63 

-.48 



.700 

-.52 

.79 

• 6 2 

-.36 



• 840 

• 850 

.29 

• 58 

-.18 

-.39 




52 



RUN 

1C7 

AL PHA 

-.0 



RUN 

107 

ALPHA 

.0 



POINT 

2165 

BETA 180.0 



PCINT 

2166 

BETA 

190.0 



X/L 

eocv 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0. 000 

.47 

.47 

.47 

.47 



o.cco 

• 56 

.56 

. 56 

.56 



.020 

.47 

.43 

.60 

.49 



• 020 

.47 

• 56 

.65 

.56 



• C50 



.44 




.050 



.49 




.061 

.67 

.28 





• 061 

.35 

• 46 





.100 

.25 

.20 

.31 

.25 



.100 

.40 

.35 

.34 

.32 



. 160 

.15 

.06 

-.15 

• 12 



• 160 

.35 

.21 

-. 13 

.17 



.200 

.07 

-.03 

-.29 

.03 



.200 

• 26 

• 11 

-.32 

-.05 



• 240 



-.43 




.240 



-.42 




• 25C 

.01 

-.12 


• 10 



.250 

.22 

-.11 


-.10 



.257 



-.44 




.257 



-.42 




.267 





-1.13 

-1.18 

.267 





-1.26 

-1.31 

.277 



-.79 




.277 



-.97 




.287 





-1.20 

-1.34 

.287 





-l.OO 

-1.39 

.303 

-.04 

-.18 

-.93 

.09 

-.83 

-1.00 

.303 

• 15 

-.14 

-1.26 

-.04 

-.58 

-1.28 

.350 

-.06 

-.22 

-1.05 

.10 

-.45 

-. 86 

.350 

.09 

-.14 

-1.78 

.07 

-.08 

-1.13 

.4CC 

-.04 

-.25 

-.50 

.09 

• 03 

-.46 

• 4C0 

. 16 

-.23 

-1.66 

. 07 

.43 

-.94 

.450 

• 02 

-.13 


.08 

.90 

-.02 

• 450 

. 19 

-. 15 


-.03 

1.26 

-1.87 

.490 

-.05 

-.44 

1.24 

.18 



.490 

.32 

-1.C9 

.87 

.10 



.515 

-.03 

-.23 

1.23 

.21 



.515 

.36 

-.38 

.73 

.12 



.550 

• 34 

.22 

.59 

• 24 



.550 

-.08 

.03 

.37 

.17 



.600 

.37 

.17 

.50 

.28 



• 600 

.55 

.20 

.34 

.23 



.700 

.45 

.35 

.51 

• 29 



.700 

.55 

.37 

.20 

.24 



.840 

11.30 

.32 

.34 




• 840 

7.99 

.34 

.29 




.850 




• 24 



• 650 




• 15 




RUN 

107 

ALPHA 

0.0 



RUN 

1C7 

ALPHA 

.0 



POINT 

2167 

BETA 200.0 



PCINT 

2168 

BETA 210.0 



X/L 

BODY 

BCOY 

TCP 

8CTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

c.ooo 

.48 

• 48 

• 48 

• 48 



o.coo 

• 38 

.38 

. 38 

.38 



.020 

.31 

.48 

.48 

.45 



.020 

• 24 

.35 

.34 

.39 



.050 



• 29 




.050 



.21 




.061 

.42 

.36 





.061 

1.02 

.24 





. 100 

.49 

.24 

• 20 

.28 



• ICO 

• 64 

• 16 

-.02 

• 11 



• 160 

• 48 

.04 

-•23 

.11 



.160 

.64 

• 01 

-.31 

-.10 



.200 

.44 

-.06 

-.40 

-.07 



• 200 

.64 

-.20 

-.52 

-.28 



. 240 



-.39 




.240 



-.45 




.250 

.43 

-.31 


-.46 



.250 

• 62 

-.37 


-.92 



.257 



-.40 




.257 



-.45 




.267 





-.95 

-1.21 

.267 





-.90 

-.74 

.277 



-.98 




.277 



-.86 




.287 





-.69 

-1.51 

.287 





-.36 

-.89 

. 303 

.37 

-.39 

-1.21 

-.50 

-.27 

-1.54 

. 303 

.56 

-.62 

-.94 

-1.38 

.03 

-.92 

.350 

.24 

-.44 

-2.73 

-.31 

.23 

-1.69 

.350 

.45 

-.66 

-1.95 

-1.12 

.54 

-1.41 

.400 

.31 

-.44 

-3.54 

-.05 

.71 

-1.48 

.400 

.54 

-.85 

-2.57 

-.65 

1.00 

-2.07 

.450 

.37 

-.49 


-.08 

1.39 

-2.66 

.450 

.55 

-.91 


-.55 

1.51 

-2. 14 

.490 

.49 

-1.40 

.19 

-.12 



.490 

.65 

-1.41 

-.35 

-.31 



.515 

.73 

-.55 

-.15 

-.07 



.515 

.87 

-.74 

-.74 

-.32 



.550 

.69 

-.10 

-.19 

.00 



.550 

.54 

-.53 

-.54 

-.23 



.600 

.63 

-.09 

-.11 

.07 



.600 

• 68 

-.31 

-.33 

-.15 



.700 

.58 

.13 

-.10 

.09 



.700 

• 63 

-.08 

-.55 

-.12 



.840 

5.59 

.11 

.05 




• 840 

4.03 

-. 13 

-.19 




.850 




-.04 



.850 




-.38 




RUN 

107 

ALPHA 

• 1 



RUN 

107 

ALPHA 

•0 



PCINT 

2169 

BETA 220.0 



PCINT 

2170 

BETA ; 

230.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.03 

.03 

.03 

• 03 



O.CCO 

-.08 

-.00 

-.08 

-.08 



.020 

.C9 

-.03 

-.07 

• 06 



• 020 

• 13 

-.22 

-.90 

-.07 



.050 



-.32 




.0 50 



-l.Ol 




.C6l 

.53 

-. 10 





.061 

.73 

-.14 





.100 

.66 

-.12 

-.57 

-.28 



• 100 

.94 

-.10 

-l.ll 

-.44 



. 160 

.73 

-.17 

-.65 

-.57 



. 160 

1.02 

-.15 

-1.09 

-.57 



.200 

.77 

-.32 

-.71 

-1.00 



.200 

1.02 

-.40 

-.90 

-.90 



.240 



-.68 




.240 



-1.17 




.250 

.77 

-.43 


-1.55 



.250 

1.02 

-.47 


-.73 



.257 



-.87 




.257 



-1.17 




.267 





-.92 

-.68 

.267 





-.98 

-.72 

.277 



-.95 




.277 



-1.07 




.287 





-.18 

-.65 

.287 





. 20 

-.63 

.303 

.69 

-.63 

-.95 

-i.ao 

• 16 

-.81 

.303 

• 96 

-.63 

-1.08 

-.77 

.47 

-.77 

. 350 

.61 

-.77 

-1.65 

-1.87 

.74 

-1.07 

• 350 

.88 

-.91 

-1.45 

-1.16 

1.02 

-1.07 

.400 

• 66 

-.92 

-1.81 

-1.05 

1.25 

-1.47 

• 400 

• 89 

-1.24 

-.98 

-1.50 

1.49 

-1.15 

.450 

.72 

-1.13 


-.94 

1.4B 

-1.42 

.450 

.91 

-1.35 


-1.25 

1.44 

-.75 

.490 

.69 

-1.92 

-.54 

-.75 



.490 

.92 

-1.28 

-.80 

-.94 



. 515 

.87 

-.80 

-1.16 

-.95 



.515 

1.07 

-.90 

-1.53 

-.90 



.550 

.85 

-.60 

-1.06 

-. 63 



.550 

1.02 

-.61 

-1.20 

-1.00 



.600 

.74 

-.72 

-.92 

-.47 



• 600 

• 88 

-.72 

-.73 

-.72 



.700 

.69 

-.47 

-.87 

-.22 



.700 

.78 

-1.00 

-.71 

-.40 



. 840 

2.81 

-.15 

-.39 




• 640 

1.80 

-.24 

-.50 




.850 




-.BO 



. 850 




-.49 




A9 



f<UN 

107 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2171 

86TA 240.0 



X/L 

BGCY 

eCDY 

TCP 

BGTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

-.41 

-.41 

-.41 

-.41 



.020 

.15 

-.58 

-1.66 

-.40 



. Q50 
. 061 

.85 

-.56 

-1.72 




. 100 

1.11 

-.60 

-1.93 

-.70 



• 160 

1. 16 

-.34 

-1.55 

-.53 



.200 

1.12 

-.29 

-1.20 

-.85 



. 2<*0 
. 250 

1.10 

-.54 

-1.20 

-.76 



.257 



-1.20 




.267 
. 277 



-1.10 


-1.12 

-.60 

.2B7 





.46 

— . 66 

. 303 

l.ll 

-.76 

-I.IO 

-1.06 

.65 

-.68 

.350 

.96 

-.92 

-1.17 

-.99 

1.20 

-.76 

.400 

.99 

-.97 

-.77 

-.99 

1.52 

-.60 

.450 

1.05 

-.61 


-1.14 

1.36 

-.42 

.490 

1.02 

-.63 

-.70 

-1.30 



.515 

1.17 

-.97 

-2.05 

-1.04 



. 550 

.93 

-.69 

-1.93 

-.76 



.600 

.89 

-.59 

-.86 

-.65 



. 700 

.63 

-.79 

-1.15 

-.67 



. a40 

.71 

-.58 

-.95 




. 8*^0 




-.56 




RUN 

107 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2173 

BETA 260.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.77 

-.77 

-.77 

-.77 



.020 

.32 

-1.37 

-2.24 

-.7B 



.050 

.061 

.94 

-1.26 

-2.83 




.100 

1.05 

-1.30 

-3.01 

-1.74 



. 160 

1.20 

-1.24 

-2.35 

-1.45 



.200 

1.23 

-1.16 

-1.99 

-1.21 



• 240 
.250 

1.26 

-1.07 

-2.38 

-1.16 



.257 



-2.35 




.267 

.277 



-1.32 


-.96 

-.89 

.287 





1.19 

-.B3 

. 303 

1.27 

-.78 

-1.18 

-.97 

1.02 

-.76 

.350 

1.15 

-.60 

-.86 

-1.03 

1.38 

-.63 

.400 

1.20 

-.44 

-.50 

-.92 

1.51 

-.44 

.450 

1.20 

-.44 


-1.05 

.98 

-.20 

.490 

1.21 

-.40 

-.51 

-.86 



. 515 

1.7C 

-1.23 

-3.13 

-.76 



.550 

1.30 

-2.43 

-3.45 

-.83 



.600 

.85 

-2.03 

-3.12 

-1.05 



.700 

.78 

-1.23 

-3.75 

-1.50 



.840 

.650 

-.38 

-.84 

-.97 

-.90 




RUN 

107 

ALPHA 

0.0 



PCINT 

2175 

BETA 1 

L80.0 



X/L 

BODY 

eocY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.56 

.56 

.56 

.56 



.020 

.47 

.53 

.63 

.52 



.050 



.53 




.061 

.24 

.36 





.100 

.28 

.30 

.30 

.24 



• 160 

.21 

.18 

-.11 

.16 



• 200 

.C9 

.09 

-.28 

.06 



.240 



-.42 




.250 

.04 

-.02 


.14 



.257 



-.42 



. 267 





-1.13 

-1 . 1 6 

.277 



-.78 




.287 





-1.14 

-1.24 

.303 

.01 

-.10 

-.93 

.13 

-.73 

-1.04 

.350 

-.C3 

-.13 

-1.05 

.13 

-.34 

-.80 

.400 

-.02 

-.07 

-.46 

.12 

.11 

-.42 

.450 

.08 

-.03 


.10 

• 93 

-.00 

• 490 

.03 

-.42 

1.30 

• 22 



.515 

. 06 

-.20 

1.27 

.25 



.550 

.44 

• 28 

.67 

• 26 



• 600 

• 43 

• 38 

.54 

.30 



.700 

• 46 

.46 

.55 

.33 



.640 

-.30 

• 39 

• 38 




.850 




.25 




RUN 

107 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2172 

BETA 250.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.OCO 

-.71 

-.71 

-.71 

-.71 



• 020 

• 26 

-1.17 

-2.20 

-.76 



• C50 



-2.66 




• Q6L 

1.05 

-1.13 





• ICO 

1.12 

-1.11 

-2.94 

-1.44 



• 160 

1.23 

-1.15 

-1.96 

-l.ll 



.200 

1.16 

-.01 

-1.65 

-.95 



• 240 



-1.50 




.250 

1.21 

-.54 


-.70 



.257 



-1.49 




.267 





-1.33 

-.92 

.277 



-1.25 




.267 





.82 

-.76 

.303 

1.17 

-.30 

-1.07 

-.75 

• 8A 

-.62 

.350 

1.06 

-.41 

-.71 

-.70 

1.36 

-.56 

• 400 

1.13 

-.64 

-.44 

-.68 

1.60 

-.41 

.450 

1.10 

-.44 


-.78 

1.25 

-. 19 

.490 

1.33 

-.24 

“•63 

-.84 



.515 

1.55 

-1.19 

-2.24 

-.68 



.550 

1.36 

-1.61 

-2.45 

-l.OO 



.600 

.95 

-1.08 

-1.02 

-1.06 



.700 

.93 

-.60 

-1.92 

-.78 



.840 

.09 

-.60 

-.65 




.850 




-.60 




RUN 

107 

ALPHA 

.0 



POINT 

2174 

BETA 270.1 



X/L 

BODY 

8C0Y 

TQP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.coo 

-.85 

-.05 

-.85 

-.85 



.020 

• 16 

-1.54 

-2.C6 

-.83 



.050 

.061 

• 92 

-1.31 

-2.03 




• 100 

.94 

-1.23 

-2.78 

-2.47 



• 160 

1.06 

-1.20 

-2.24 

-1.66 



.200 

1.11 

-1.22 

-1.90 

-1.39 



.240 

.250 

1.25 

-1.19 

-1.90 

-1.17 



.257 

.267 



-1.90 


-.52 

-.99 

.277 

.287 



-1.45 


1.41 

-.92 

.303 

1.24 

-1.06 

-1.30 

-1.15 

1.16 

-.93 

.350 

1.16 

-.93 

-.93 

-l.ll 

1.39 

-.78 

.400 

1.17 

-.80 

-.69 

-l.Ol 

1.36 

-.56 

.450 

1.26 

-.55 


-1.C0 

.73 

-.34 

.490 

1.33 

-.46 

-.60 

-.96 



.515 

i.ei 

-.87 

-2.75 

-.66 



.550 

1.39 

-1.87 

-3.43 

-.73 



• 600 

1.39 

-2.18 

-3.67 

-.97 



.700 

.69 

-1.19 

-3.42 

-2.13 



• 640 
.850 

-.71 

-1.31 

-1.7C 

-1.43 




RtN 

107 

alpha 

-.0 



POINT 

2176 

BETA ] 

170.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.50 

.50 

.50 

.50 



.020 

.50 

.50 

.59 

.45 



.C50 



.41 




.061 

.45 

.35 





.100 

• 26 

.29 

.22 

.24 



• 160 

.13 

. 17 

-.15 

.18 



.200 

.02 

.09 

-.33 

.09 



• 240 



-.41 




.250 

-.06 

0 

1 


.10 



.257 



-.38 




.267 





-.99 

-I.IO 

.277 



-.71 




.287 





-1.18 

-1.22 

.303 

-.07 

-.03 

-.78 

• 10 

-.08 

-.92 

.350 

-.11 

-.07 

-.77 

• 13 

-.62 

-.58 

• 400 

-.13 

-.10 

-.15 

• 10 

-.26 

-.11 

.450 

-.C8 

• 10 


• 06 

• 20 

• 68 

.490 

-.44 

• 04 

1.26 

.19 



.515 

-.27 

• 10 

1.28 

.21 



.550 

-.62 

• 44 

.53 

.25 



.600 

.22 

.44 

.40 

.27 



.700 

• 33 

• 50 

.40 

.30 



.840 

-.01 

.37 

• 26 




• 850 




.15 




54 



RUN 

107 

ALPHA 

-.0 



RUN 

IC7 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2177 

BETA 160.0 



PCINT 

2178 

BETA 

150.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0.000 

.45 

.45 

.45 

.45 



0.000 

.29 

.29 

.29 

.29 



.020 

.41 

.37 

.43 

.43 



.C20 

.27 

• 18 

.27 

.27 



.050 



.32 




• 050 



.15 




.061 

.69 

.25 





.061 

• 08 

• 21 





. 100 

.2C 

.25 

.17 

.17 



• 100 

• 12 

.30 

.07 

• 12 



.160 

.06 

.21 

-.17 

.13 



.160 

-.04 

.33 

-.34 

.04 



.200 

-.11 

.17 

-.32 

-.01 



• 200 

-.18 

.29 

-.54 

-.15 



.240 



-.41 




• 240 



-.53 




.250 

-. 12 

.12 


-.02 



.250 

-.27 

.23 


-.37 



.257 



-.39 




.257 



-.51 




.267 





-l.Ol 

-1.06 

.267 





-1.15 

-1.05 

.277 



-.75 




.277 



-1.02 




.287 





-1.14 

-1.10 

.287 





-1.13 

-.86 

.303 

-.19 

.14 

-.89 

-.04 

-.92 

-.77 

.303 

-.40 

.28 

-1.29 

-.39 

-.94 

-.40 

.350 

-.23 

.09 

-.96 

-.03 

-.01 

-.32 

.350 

-.48 

.29 

-1.62 

-.45 

-.97 

• 10 

.400 

-.28 

.09 

-.62 

.01 

-.5B 

.22 

.400 

-.46 

• 32 

-2.02 

-.34 

-.85 

.61 

.450 

-.21 

.18 


-.07 

-1.56 

I.IC 

.450 

-.49 

.33 


-.26 

-2.29 

1.34 

.490 

88 

.33 

.88 

.05 



.490 

-1.64 

• 55 

.17 

-.13 



.515 

-.43 

.34 

.95 

.07 



.515 

-.79 

• 63 

.40 

-.05 



.550 

.C2 

.62 

.33 

.11 



.550 

-.97 

.75 

-.17 

.04 



.600 

.10 

.55 

.19 

.14 



• 600 

-.17 

.69 

-.18 

.07 



.700 

.22 

.53 

.27 

.14 



.700 

.21 

• 62 

.03 

-.01 



.840 

.3? 

.39 

.15 




• 840 

.69 

.55 

-.03 




. 850 




-.05 



.850 




-.31 




RUN 

107 

alpha 

-.0 



RUN 

IC7 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2179 

BETA 140.0 



PCINT 

2180 

BETA 130.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 16 

• 16 

• 16 

.18 



0.000 

-.03 

-.03 

-.03 

-.03 



.020 

.10 

.13 

.17 

.13 



• 020 

-.07 

• 14 

-.35 

-.07 



.050 



.01 




.050 



-.68 




.061 

.10 

.35 





.061 

.02 

.45 





.100 

.C6 

.49 

-.15 

-.19 



.100 

-.13 

.65 

-.99 

-.32 



. 160 

-.09 

.56 

-.49 

-.47 



.1(0 

-.19 

.68 

-.84 

-.56 



. 200 

-.20 

.54 

-.54 

-.87 



.200 

-.35 

.69 

-.87 

-1.04 



.240 



-.40 




.240 



-.71 




. 250 

-.29 

.45 


-1.34 



.250 

-.56 

.66 


-1.17 



.257 



-.38 




.257 



-.70 




.267 





-.94 

-.73 

.267 





-.91 

-.89 

.277 



-.88 




.277 



-1.01 




.287 





-1.07 

-.43 

.287 





-1.02 

-.22 

.303 

-.36 

.54 

-1.13 

-1.31 

-1.04 

.02 

.303 

-.80 

• 68 

-1.09 

-1.90 

-.92 

.25 

.350 

-.47 

.47 

-2.63 

-1.23 

-1.26 

.54 

.350 

-.84 

• 66 

-1.82 

-1.72 

-1.15 

.77 

.400 

-.52 

.51 

-3. 03 

-.99 

-1.13 

.97 

.400 

-1.06 

.69 

-2.53 

-1.27 

-1.57 

1.14 

.450 

-.63 

.53 


-.94 

-2.19 

1.44 

.450 

-1.37 

.70 


-1.09 

-1.71 

1.35 

.490 

-1.37 

.56 

-.39 

-.78 



.490 

-2.21 

.70 

-.93 

-.79 



.515 

-.64 

.66 

-.22 

-.61 



.515 

-1.37 

.84 

-1.18 

-.83 



.550 

-.40 

.85 

-.47 

-.47 



.550 

-1.15 

.65 

-1.07 

-.78 



.600 

-.46 

.77 

— . 60 

-.23 



.(GO 

-.60 

.79 

-.86 

-.72 



.700 

-.46 

.74 

-.35 

.04 



.700 

-.95 

• 70 

-.65 

-.40 



.040 

.67 

.65 

-.01 




.840 

.49 

a 60 

-.12 




.850 




-.44 



.850 




-.44 




RUN 

107 

ALPHA 

-.0 



RUN 

107 

ALPHA 

1 



PCINT 

2181 

BETA 120.0 



POINT 

2162 

BETA 

IIC.O 



X/L 

BODY 

acoY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.40 

-.40 

-.40 

-.40 



O.COO 

-.45 

-.45 

-.45 

-.45 



.020 

-.39 

.11 

-1.20 

-.29 



.020 

-.56 

.23 

-1.72 

-.55 



.050 



-1.75 




.050 



-2.38 




.061 

• C6 

.57 





.061 

-.25 

.69 





. 100 

-.27 

.81 

-1.90 

-.59 



.ICO 

-.52 

1.06 

-2.11 

-.68 



. 160 

-. 34 

.94 

-1.17 

-.66 



.160 

-.36 

1.11 

-1.49 

-.04 



.200 

-.39 

.93 

-1.06 

-1.27 



.2C0 

-.58 

1.04 

-1.34 

-1.31 



. 240 



-1.23 




• 240 



-.87 




.250 

-.54 

.87 


-1.55 



.250 

-.73 

l.ll 


-1.41 



.257 



-1.19 




.257 



-.88 




.267 





-.72 

80 

.267 





-.94 

-1.13 

.277 



-1.01 




.277 



-1.07 




.287 





-.76 

.19 

• 287 





-.79 

.43 

.303 

-.83 

.92 

-1.04 

-1.82 

^ « 8^ 

.63 

.303 

-I.C2 

1.24 

-1.06 

-1.47 

-.81 

.92 

.350 

-1.06 

• 88 

-1.71 

-2. 29 

-1.05 

1.12 

.350 

-1.29 

1.15 

-1.36 

-1.53 

-.99 

1.31 

.400 

-1.36 

.90 

-1.83 

-1.80 

-1.42 

1.34 

• 400 

-1.23 

1.21 

-1.38 

-1.51 

-1.09 

1.48 

.450 

-1.66 

.88 


-1.54 

-1.16 

1.30 

.450 

-1.49 

1.25 


-1.96 

-.78 

1.15 

.490 

-1.73 

.97 

-1.20 

-1.44 



• 490 

-1.53 

1.29 

-1.30 

-2.33 



.515 

-1.86 

1.04 

-2.32 

-Ull 



.515 

-i.eo 

1.44 

-3.32 

-2.32 



.550 

-1.02 

.90 

-1.86 

-.94 



.550 

-.99 

1.06 

-2.66 

-1.98 



.600 

-.93 

.67 

-1.42 

-.76 



• 600 

-1.36 

.91 

-2.38 

-1.51 



. 700 

-.78 

• 82 

-.78 

-.63 



• 7C0 

-1.18 

• 81 

-3.06 

-1.14 



.840 

. 16 

• 63 

-.52 




• 640 

-.20 

• 65 

-.95 




.650 




-.67 



.850 




-.93 




55 



RUN 107 ALPHA -.1 

POINT 2183 BETA 100.0 


X/L 

BODY 

800V 

TOP 

8CTT 

PYLON 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.64 

-.64 

-.64 

-.64 



.020 

-.57 

-.08 

-1.75 

-.55 



.C50 



-2.77 




• 061 

-.39 

.43 





.100 

-.46 

.68 

-2.43 

-.51 



.160 

-.4C 

1.18 

-1.73 

-.70 



.200 

-.66 

i.25 

-1.41 

-1.28 



.240 



-1.43 




.250 

-.62 

1.28 


-1.07 



.257 



-1.39 




.267 





-1.41 

-1.05 

.277 



-1.14 




.287 





-.73 

• 7C 

.303 

-.84 

1.23 

-.97 

-1.28 

-.81 

1.14 

.350 

-1.18 

1.21 

-1.09 

-1.48 

-.95 

1.39 

.400 

-1.38 

1.22 

-1.21 

-1.44 

-1.02 

1.44 

.450 

-1.24 

1.30 


-1.45 

-.83 

.90 

.490 

-1.17 

1.57 

-1.27 

-1.62 



. 515 

-1.47 

1.92 

-3,93 

-1.69 



.550 

-1.52 

1.93 

-3.30 

-2,09 



.600 

-1.40 

1.44 

-2.98 

-2.10 



.700 

-1.45 

.73 

-2.72 

-1.56 



. 840 

-.46 

.48 

-1.34 




.850 




-1.30 




«UN ice ALPHA .0 

PCINT 2193 BETA 180.0 


X/L 

BODY 

euuY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

i.COO 

.54 

.54 

.54 

.54 



.020 

.47 

.52 

.62 

.51 



.050 



.52 




.061 

.76 

.38 





. 100 

.3C 

.3C 

.38 

.23 



. ItO 

.21 

.16 

-.03 

.13 



. 200 

.C9 

,06 

-.22 

.08 



.2A0 



-.31 




, 250 

.04 

-.03 


.12 



.257 



-.30 




.267 





-1.21 

-1.C2 

.277 



-.73 




.287 





-1.14 

-1.27 

.303 

.CC 

-.11 

-.91 

.11 

-.68 

-1.03 

. 350 

-.03 

-.14 

-1.04 

.13 

-.33 

-.79 

.400 

-.01 

-.13 

-.36 

.12 

.11 

-.46 

.450 

.08 

-.03 


.10 

.92 

-.03 

. 490 

.C3 

-.43 

1.27 

.20 



.515 

.03 

-.04 

1.13 

.24 



. 5 50 

.42 

.3C 

.67 

.27 



.600 

.44 

.38 

.56 

.31 



. 7CC 

.45 

.43 

.45 

.33 



. 840 

.66 

.37 

.41 




. 850 




.28 




RON lOe ALPHA -4,9 

PCINT 2195 beta 180.0 


X/L 

80CY 

BODY 

TCP 

8QTT 

PYLON 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.45 

-45 

.45 

.45 



.020 

.50 

.48 

.62 

.53 



.050 



.56 




.061 

.34 

.39 





. 100 

.41 

.35 

.45 

. 39 



. 160 

.33 

.26 

.04 

.31 



. 200 

.24 

.16 

-.10 

• 23 



.240 



-.32 




.250 

.19 

.03 


.24 



. 257 



-.29 




. 267 





-.98 

-1.04 

.277 



-.62 




.287 





-1.02 

-1.21 

.303 

.15 

-.03 

-.78 

.25 

-.64 

-.96 

.350 

.14 

-.05 

-.93 

.24 

-.22 

-.69 

.400 

.17 

-.04 

-.34 

.21 

.18 

-.39 

.450 

.29 

.04 


.19 

.77 

-.06 

.490 

-.04 

-.43 

.67 

.30 



.515 

.37 

• 12 

.96 

.32 



. 550 

.47 

.31 

.64 

.34 



.600 

.46 

.36 

.56 

.36 



.700 

.47 

• 41 

.43 

.40 



.840 

• 41 

.32 

.43 




. 850 




.35 




RUN 

107 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2184 

BETA 

90.0 



X/L 

BQCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PVLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.62 

-.62 

-.62 

-.62 



• 020 

-.65 

-.19 

-1.82 

-.72 



.050 



-2.97 




• 061 

-.46 

.39 





.100 

-.48 

.84 

-2.56 

-.74 



• 160 

-.42 

1.04 

-1.82 

-.75 



• 200 

-.36 

1.17 

-1.60 

-1.05 



• 240 



-1.64 




.250 

-.35 

1.20 


-.95 



.257 



-1.61 




.267 





-1.74 

-.71 

• 277 



-1.35 




• 287 





-.85 

1.00 

• 303 

-.56 

1.43 

-1.06 

-1.08 

-.83 

1.32 

• 350 

-.77 

1.41 

-.91 

-1.24 

-.73 

1.43 

• 400 

-I.C8 

1.44 

-l.Ol 

-1.27 

-.75 

1.41 

• 450 

-1.24 

1.43 


-1.26 

-.65 

.71 

• 490 

-1.05 

1.59 

-1.15 

-1.32 



.515 

-1.73 

2.02 

-4.65 

-1.40 



.5 50 

-.73 

2.04 

-3.52 

-1.46 



.600 

-1.40 

2.06 

-3.20 

-1.96 



• 7C0 

-1.38 

1.29 

-3.62 

-2.36 



.840 

-.39 

.22 

-2.59 




• 850 




-2.30 




RUN 1C8 ALPHA -10.0 

PCINT 2194 BETA 180.0 


X/L 

0CCV 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.53 

.53 

.53 

.53 



.020 

.52 

.54 

.56 

.51 



.050 
• 061 

.38 

.53 

.54 




.100 

.46 

.47 

.42 

.39 



• 160 

• 38 

.36 

.12 

.29 



.200 

.29 

.25 

-.02 

.20 



.240 



.30 




.250 

.257 

.19 

.16 

.30 

.20 



.267 





-.68 

-.59 

.277 

.287 



-.45 


-.70 

-.77 

.303 

.15 

• 12 

-.64 

.20 

-.48 

-.61 

. 350 

• 16 

.08 

-.86 

.23 

-.16 

-.50 

• 400 

.19 

• 11 

-.37 

.21 

• 12 

-.29 

.450 

.23 

. 15 


.17 

• 62 

-.13 

.490 

.05 

-.24 

.47 

.28 



.515 

.35 

.23 

• 88 

.30 



.550 

-.16 

.36 

.58 

.33 



.600 

.44 

.39 

.50 

.34 



.700 

.50 

.47 

.35 

.35 



• 840 
.850 

.33 

.31 

.35 

.32 




RUN 108 ALPHA -.0 

PCINT 2196 BETA 180.0 


X/L 

800V 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 46 

• 46 

• 46 

.46 



.020 

.48 

• 41 

• 64 

.51 



.050 



.46 




.061 

.36 

.27 





• 100 

• 31 

• 19 

.33 

.25 



• 160 

• 21 

. 10 

-.11 

• 16 



• 200 

.09 

-.02 

-.29 

.10 



• 240 



-.30 




.250 

.05 

-. 10 


.14 



.257 



-.37 




.267 





-1.15 

-1.08 

.277 



-.76 




.287 





-1.16 

-1.30 

.303 

• 00 

-.21 

-.92 

.14 

-.73 

-i.oa 

.350 

-.02 

-.24 

-.99 

.13 

-.38 

-.83 

• 400 

-.01 

-.26 

-.38 

• 13 

.07 

-.47 

.4 50 

• 00 

-.10 


.14 

• 90 

-.01 

.490 

-.00 

-.41 

1.23 

• 23 



.515 

• 12 

-.06 

1.09 

• 25 



.550 

-.38 

.25 

.62 

.27 



• 600 

.39 

• 30 

• 53 

• 29 



.700 

.44 

.39 

.51 

• 31 



• 640 

• 26 

.31 

.35 




.850 




• 24 




56 


RUN 

108 

ALPHA 

5.0 



POINT 

2197 

BETA 1 

L80.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

80TT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.52 

.52 

.52 

.52 



.020 

.41 

.49 

.51 

.47 



.050 



.35 




.061 

.37 

.31 





• 100 

• 15 

.27 

.19 

• 12 



.160 

• 08 

• 1 6 

-.15 

-.00 



.200 

-.02 

.05 

-.29 

-.15 



.240 



-.47 




.250 

-.09 

-.09 


-.08 



.257 



-.44 




• 2bl 





-1.12 

-1.04 

• 217 



-.73 




.287 





-1.12 

-1.23 

.303 

-.t9 

-. 15 

-.90 

-.04 

-.73 

-1.09 

-350 

-. 14 

-.30 

-1.03 

.00 

-.33 

-.92 

.400 

-.17 

-.47 

-.49 

.01 

.14 

-.52 

-450 

-.19 

-.47 


.04 

.92 

.00 

.490 

-.92 

-1.60 

1.27 

.18 



.515 

-.88 

-1.21 

2.61 

.21 



.550 

.27 

.09 

.57 

.23 



.600 

.35 

.25 

.48 

.23 



.700 

.38 

.31 

.45 

.25 



.840 

.43 

.27 

.34 




.850 




.21 




RUN 

109 

ALPHA 

5.1 



PCINT 

2210 

BETA 

L60.0 



X/L 

BODY 

bCOY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.29 

.29 

.29 

.29 



.020 

.33 

.21 

.32 

.29 



.050 



.16 




.061 

.31 

. 13 





.ICO 

.15 

.17 

.04 

.13 



. 160 

.01 

.16 

-.26 

.01 



.200 

-.13 

.12 

-.38 

-.13 



.240 



-.25 




.250 

-.28 

.08 


-.19 



. 257 



-.23 




.267 





o 

0 

1 

-I.C6 

.277 



-.72 




.287 





-1.08 

-1.07 

. 303 

-.32 

.07 

-.86 

-.21 

-.92 

-.73 

.350 

-.34 

.09 

-.94 

-.17 

-.82 

-.29 

.400 

-.42 

.05 

-.56 

-.19 

-.56 

.21 

.450 

-.57 

-.06 


-.22 

-1.33 

1.12 

.490 

-2.24 

-.44 

.86 

-.03 



.515 

-I.IO 

-.74 

2.60 

.03 



.550 

-.18 

.50 

-.18 

.05 



. 600 

-.C2 

.59 

.09 

.08 



. 700 

.13 

.57 

.14 

.11 



. 840 

.94 

.45 

.C4 




.850 




-.01 




RUN 

110 

ALPHA 

.0 



POINT 

2219 

BETA 200.0 



X/L 

8CCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.45 

.45 

.45 

.45 



.020 

.30 

.45 

.43 

.46 



.050 



.29 




• 061 

.59 

.33 





.100 

.47 

.24 

.17 

.23 



. 160 

.46 

.05 

-.23 

.10 



.200 

.42 

-.09 

-.39 

-.16 



.240 



-.50 




.250 

.41 

-.36 


-.41 



.257 



-.47 




.267 





-.99 

-1.30 

.277 



-.91 




.287 





-.72 

-1.54 

.303 

.33 

-.42 

-1.17 

-.57 

-.29 

-1.59 

.350 

• 21 

-.49 

-2.68 

-.25 

.17 

-1.71 

.400 

.27 

-.60 

-3.38 

.00 

.74 

-1.47 

.450 

.32 

-.59 


-.11 

1.35 

-2.66 

.490 

.49 

-1.36 

.11 

-.13 



.515 

.73 

-.52 

-.23 

-.10 



.550 

.67 

-.27 

-.20 

-.02 



.600 

.59 

-•ll 

-.09 

• 04 



.700 

• 54 

.10 

• • 16 

• 11 



.840 

1.94 

.12 

.04 




.850 




-.03 




RUN 

108 

ALPHA 

10. 0 



POINT 

2198 

BETA 

180.0 



X/L 

BOCY 

BOGY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.41 

.41 

• 41 

.41 



.020 

.33 

.39 

.34 

.38 



.C50 



.24 




• C61 

.15 

.22 





.100 

.09 

.17 

.11 

.09 



• 160 

-.05 

.04 

-.24 

-.10 



.200 

-.13 

-.09 

-.34 

-.25 



.240 



-.15 




.250 

-.18 

-.21 


-.15 



.257 



-.14 




.267 





-1.05 

-.98 

.277 



-.67 




. 287 





-1.04 

-1.14 

.303 

-.28 

-.35 

-.83 

-.16 

-.69 

-1.04 

.350 

-.30 

-.54 

-.99 

-.08 

-.38 

-.93 

.400 

-.30 

-.54 

-.44 

-.17 

.05 

-.62 

.450 

-.15 

-.47 


-.15 

.82 

-.11 

.490 

-1.26 

-2.C5 

1.38 

.03 



.515 

-1.09 

-1.90 

3.C2 

.10 



• 550 

-.38 

-.26 

. 53 

.16 



• 600 

.21 

.26 

.48 

.19 



.700 

.24 

.20 

.40 

.21 



.840 

.79 

.20 

.33 




. 650 




.19 




RUN 

109 

ALPHA 

10.0 



PCINT 

2211 

BETA 

160. 0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.25 

.25 

.25 

.25 



.020 

.17 

.16 

.02 

.18 



.C50 



.03 




.061 

.03 

.13 





• ICO 

• C3 

.20 

-.06 

.03 



.160 

-.16 

.23 

-.35 

-.02 



. 200 

-.30 

.17 

-.47 

-.27 



.240 



-.30 




.250 

-.37 

.13 


-.39 



.257 



-.28 




.267 





-.95 

-1.02 

.277 



-.75 




.287 





-.99 

-1.03 

.303 

-.39 

.05 

-. 86 

-.53 

-.88 

-.71 

. 350 

-.44 

-.C7 

-.89 

-.44 

-.74 

-.30 

.400 

-.56 

-.04 

-.65 

-.42 

-.50 

.23 

-450 

-.52 

-.01 


-.32 

-1.19 

1.12 

.490 

-2.91 

-.74 

.77 

-.15 



-515 

-1.41 

-.94 

2.79 

-.12 



.550 

-.74 

.19 

.78 

-.09 



.600 

-.15 

.62 

-.02 

-.02 



. 700 

.03 

.59 

-.14 

-.00 



• 840 

1.13 

.50 

-.05 




. B50 




-.06 




RUN 

110 

ALPHA 

-9.9 



POINT 

2220 

BETA 200.0 



X/L 

eCDv 

BODY 

TOP 

0QTT 

PYLCN 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.coo 

.48 

• 48 

.48 

.48 



• 020 

.50 

.45 

.65 

.50 



.050 



.50 




.061 

.29 

.45 





• 100 

.53 

.45 

.48 

.31 



.160 

.40 

.34 

• 12 

.20 



.200 

.35 

.22 

-.08 

-.00 



.240 



-.32 




.250 

.29 

.10 


-.09 



.257 



-.31 




.267 





-.75 

-.52 

.277 



-.53 




.287 





-.48 

-.80 

.203 

.27 

-.00 

-.72 

-.06 

-.15 

-.91 

.350 

.25 

-.09 

-1.61 

• 0 6 

.24 

-1.27 

• 400 

• 38 

-.11 

-1. 80 

• 08 

.53 

-1.20 

.450 

.49 

-.49 


-.10 

• 69 

-2.14 

.490 

.59 

-1.00 

-.23 

.01 



.515 

.75 

-.42 

.07 

.06 



.550 

.24 

-.13 

-.03 

.C9 



• 600 

.55 

• 15 

• 05 

.12 



.700 

.52 

• 26 

-.11 

• 06 



• 640 

1.06 

.17 

• 26 




.850 




-.11 




57 


RUN 

no 

ALPHA 

-4.9 



RUN 

110 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2221 

BETA 200.0 



POINT 

2222 

BETA 200.0 



X/L 

8CCT 

800V 

TOP 

BOTT 

PVLUN 

PYLON 

X/L 

BCDY 

BOCY 

TOP 

eOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 

0.000 

.53 

.53 

.53 

.53 



0.000 

.47 

.47 

.47 

.47 



.020 

.43 

.56 

.62 

.51 



• C20 

.32 

.47 

.47 

.‘*7 



.050 



.57 




• CSO 



.35 




• 061 

.80 

.47 





.C6l 

• 64 

.37 





• 100 

.46 

.45 

• 44 

• 30 



• 100 

.51 

• 26 

.24 

.28 



• 160 

• 42 

• 3C 

.01 

• 13 



• 160 

• 51 

• 08 

-.18 

.14 



• 200 

.34 

.17 

-.20 

-.10 



.200 

• 43 

-.19 

-.34 

-.16 



.2^0 



-.41 




.240 



-.31 




.250 

.26 

-.01 


-.32 



.250 

• 43 

-.33 


-.44 



.257 



-.39 




.257 



-.29 




.267 





-.94 

-.82 

.267 





-.97 

-1.21 

.277 



— . 66 




.277 



-.89 




• 287 





-.53 

-1.20 

.287 





-.64 

-1.40 

.303 

.27 

-.07 

-.97 

-.37 

-.12 

-1.26 

.303 

.38 

-.38 

-1.19 

-.52 

-.22 

-1.47 

.350 

.24 

-.17 

-2.21 

-.Ob 

.37 

-1.53 

.350 

.25 

-.48 

-2.80 

-.31 

• 26 

-1,66 

.400 

.39 

-.31 

-2.40 

• 10 

.61 

-1.54 

• 400 

.32 

-.51 

-3.50 

-.02 

.76 

-1.39 

.450 

.50 

-.53 


-.04 

1.19 

-2.51 

.450 

.35 

-.59 


-.09 

1.37 

-2.69 

.490 

.61 

-1.06 

-.17 

• CC 



• 490 

.57 

-1.27 

• 10 

-.10 



.515 

.79 

-.34 

.C9 

• 05 



.515 

.77 

-.61 

-.10 

-.05 



.550 

.70 

-. lu 

*.C2 

• oe 



.550 

• 26 

-.27 

-.16 

.02 



• 600 

.63 

.06 

.06 

.16 



• 6 CO 

.63 

-.09 

-.C9 

• 09 



. 700 

.57 

.25 

• 02 

. 16 



.700 

.59 

• 08 

-.19 

.14 



• 840 

.84 

.24 

.24 




• 640 

.65 

. 15 

.10 




. 850 




-.03 



.650 




-.01 




RUN 

1C9 

ALPHA 

-.0 



RUN 

ICS 

ALPHA 

-9.8 



POINT 

2206 

6FTA 

160.0 



PCINT 

220 7 

BETA 160.0 



X/L 

BOCY 

BCJY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

600V 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


Ll-S 


C/L 

C/L 

LMS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. COO 

.34 

. ':<* 

.34 

.34 



0.000 

• 46 

• 46 

• 46 

• 46 



.020 

.39 

.2 7 

• 41 

.39 



• C20 

• 52 

.47 

.56 

.50 



. C50 



.20 




.050 



.49 




. 061 

.76 

.18 





• C61 

• 24 

.37 





. 100 

.17 

.20 

• 09 

.15 



• 100 

• 44 

.34 

• 38 

.34 



. 160 

.Cl 

.15 

-.28 

.07 



• 160 

.35 

.29 

• 08 

• 26 



.200 

-.C9 

. 10 

-.38 

04 



.200 

.23 

.24 

-.00 

.10 



.240 



-.54 




• 240 



• 16 




.250 

-.17 

.06 


-.07 



.250 

.12 

• 19 


.02 



.257 



-.50 




.257 



. 16 




. 267 





-1.13 

-1. 16 

.267 





-.66 

-.57 

.277 



-.00 




.277 



-.49 




.26 7 





-1.19 

-l.ll 

• 267 





-.88 

-.65 

.30? 

-.27 

.06 

-.96 

-.12 

-.97 

-.79 

.303 

.07 

.17 

-.65 

.02 

-.70 

-.47 

. ?50 

-.32 

.05 

-1 .01 

-.09 

-• ttb 

-. 29 

.3 50 

• C2 

• 20 

-.92 

.13 

-.60 

-.17 

,400 

-.29 

.03 

-.79 

-.06 

-.60 

• 23 

• 400 

• 05 

.27 

-.44 

• 14 

-.43 

• 14 

,450 

-.29 

.13 


-.10 

-1.5b 

l.ll 

.450 

-.25 

.38 


• 05 

-.95 

.52 

. 490 

- 1.00 

.25 

.86 

.02 



♦ 490 

-.62 

.51 

.16 

.17 



. 515 

-.55 

.32 

,74 

.04 



.515 

-.17 

.67 

.33 

• 22 



, 550 

-.01 

.50 

.24 

. 07 



.550 

-.60 

.58 

,13 

.25 



. 600 

,10 

.53 

.12 

.12 



• 600 

.12 

.53 

• 14 

.28 



. 7C0 

.20 

, 51 

.15 

.12 



.700 

.27 

.51 

.07 

.20 



. B40 

1.42 

, 37 

.10 




• 640 

.77 

.35 

.32 




. b50 




-.07 



• 850 




-.13 




kuN 

;.C9 

ALPHA 

-5.0 



PUN 

1C9 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2208 

HFTA 

160.0 



PCINT 

22C9 

BE lA 

L60.0 



X/L 

«GL y 

BODY 

TOP 

6CTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.44 

.44 

.44 

.44 



o.cco 

.47 

.47 

-47 

.47 



.C2C 

.43 

.41 

.90 

,39 



• 020 

.40 

.35 

.45 

• 42 



.050 



. 29 




• C50 



• 26 




. Q61 

.27 

, 32 





• 061 

• 65 

,29 





.100 

.28 

. 20 

.30 

.26 



• 100 

• 20 

. 29 

• 13 

.18 



. 160 

.16 

.24 

-.08 

.20 



• 160 

• 03 

.25 

-.22 

.12 



. 200 

.C3 

.20 

-.21 

.01 



• 200 

-.08 

. 18 

-.38 

• 01 



. 240 



.C5 




.240 



-.30 



.250 

-.05 

.17 


-.09 



.250 

-.15 

.10 

.00 



. 257 



.C6 




• 257 



-.27 




.267 





-. 09 

-. 89 

.267 





-.96 

-1.12 

.277 



-.68 




.277 



-. 79 


. 2B7 





-l.Ob 

-.09 

.207 





-1.16 

-1.09 

. 303 

-.15 

.16 

-.64 

-.16 

-•bo 

-.61 

• 303 

-.15 

• 16 

-.95 

-.08 

-.91 

-.72 

. 350 

-.16 

.19 

-l.Ol 

.01 

-.79 

-.22 

.350 

-.19 

.13 

-.97 

-.05 

-. 82 

-.26 

.400 

-.20 

.23 

-.68 

• 04 

-.52 

• 26 

• 400 

-.26 

• 09 

-.76 

-.03 

-.55 

.29 

. 450 

-.24 

.36 


-.05 

-uu 

• 89 

.450 

-.20 

.27 

-.09 

-1.39 

1.10 

.490 

-.79 

.45 

.20 

.06 



.490 

-. 84 

• 38 

• 89 

• 06 


. 515 

-.26 

• 6 6 

.38 

.12 



.515 

-.27 

• 48 

1. 16 

.10 



.550 

-.05 

.63 

.16 

.15 



.550 

-.02 

• 61 

.27 

• 14 



• 600 

05 

• 61 

.12 

.Iti 



• 6C0 

• 14 

• 56 

.12 

• 14 



.700 

.31 

.57 

.21 

.15 



.700 

• 26 

.54 

.11 

.12 



• 840 

.53 

.40 

.26 




• 840 

.76 

.41 

.10 



. 850 




-.Ob 



.050 



-.08 




58 



RUN 

110 

4LPH4 

5.1 



POINT 

2223 

BETA 200.0 



X/L 

BOCV 

BOOT 

TOP 

BQTT 

PTLUN 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.29 

• 39 

.39 

.39 



.020 

.19 

• 36 

*32 

.38 



• 050 



• 22 




.061 

• 58 

.24 





• 100 

.37 

• 14 

*C7 

• 16 



.160 

.38 

.02 

-.31 

.04 



.200 

.36 

-.14 

-.44 

-.19 



.240 



-.36 




.250 

• 36 

-.26 


-.45 



.257 



-.34 




.267 





-1.03 

-.96 

.277 



-.90 




.287 





-.70 

-1.00 

.302 

.26 

-.26 

-1.12 

-.67 

-.28 

-1.20 

.350 

.25 

-.35 

-2.56 

-.61 

.13 

-l.TC 

.400 

.43 

-.43 

-3.59 

-.35 

.70 

-1.35 

.450 

.55 

-.75 


-.27 

1. 38 

-2.64 

.49C 

.22 

-2.93 

.22 

-.21 



.515 

• 15 

-.92 

1.37 

-.11 



. 550 

.76 

-.34 

-.49 

-.01 



.600 

.66 

-.21 

-.10 

.06 



.700 

.58 

-.04 

-.12 

-09 



.040 

.57 

.01 

.01 




.850 




.01 




RUN 

112 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2314 

BETA 180.0 



X/L 

eauv 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

.75 

,75 

.75 

.75 



.020 

.71 

1.02 

.32 

• 66 



. 050 



.11 




.061 

• 14 

.75 





.100 

-.14 

.49 

.04 

• 30 



. 160 

-.23 

.07 

-.53 

• 15 



.200 

.15 

-.23 

-.77 

-.15 



.240 



-.88 




.250 

.23 

-.51 


-.48 



.257 



-.94 




.267 





-1.98 

-1.65 

.277 



-1.44 




.287 





-1.90 

-1.88 

.303 

.07 

-.83 

-1.62 

-.91 

-1.44 

-1.91 

.350 

-.17 

-.97 

-2.67 

-I.IO 

-1.16 

-2.16 

.400 

-.43 

-1.14 

-3.04 

-1.25 

-.37 

-2.38 

.450 

-.48 

-1.00 


-1.55 

1.26 

-3.04 

.490 

-3.48 

-4.99 

2.31 

-1.16 



.515 

-1.53 

-4.41 

5.14 

-.97 



.550 

-.42 

-2.22 

3.44 

-1.12 



.600 

-.27 

-2.42 

3.91 

-.17 



.700 

.39 

.22 

3.42 

.64 



.840 

.45 

-19,22 

-19.01 




. 850 




.51 




PUN 

112 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2316 

beta 200*0 



X/L 

BODY 

8CDY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LKS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c.ooo 

.58 

.58 

.58 

.58 



.C20 

.54 

.56 

.11 

.69 



.050 



-.27 




.061 

.C4 

.59 





• 100 

.27 

• 12 

-.04 

.52 



• 160 

.59 

-.4C 

-.59 

-.02 



.200 

.69 

-.98 

-l.ll 

-.34 



.240 



-1.96 




.250 

.69 

-1.45 


-.60 



.257 



-1.91 




.267 





-3.62 

-1.98 

.277 



-1.62 




.207 





-2.15 

-1.70 

.303 

.56 

-1.47 

-1.54 

-1.03 

-1.29 

-1.32 

.350 

.30 

-1.57 

-2.24 

-1.89 

-.45 

-1.24 

.400 

.50 

-1.35 

-2.33 

-2.37 

.51 

-1.37 

• 450 

.7C 

-3.23 


-2.53 

1.88 

-2.98 

.490 

.06 

-5.48 

1.13 

-1.99 



. 515 

1. 1C 

-6.66 

2.79 

-1.85 



.550 

1.90 

-6.18 

1.50 

-1.51 



. 600 

1.66 

-5.24 

2.52 

-1.27 



.700 

.50 

-.46 

2.46 

-.08 



. 840 

• 46 

-13.02 

-10.70 




.850 




.14 




RUN 

110 

ALPHA 

10.1 



PCINT 

2224 

BETA 

200.0 



X/L 

BOCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 


.26 

• 26 

• 20 



.020 

.07 

. 24 

.05 

.27 



• C50 



• 04 




• C61 

• 23 

• 13 





• 100 

.29 

.03 

-.07 

• 04 



• 160 

• 26 

-.07 

-.39 

-.07 



• 200 

.21 

-.17 

-.49 

-.18 



.240 



-.81 




. .250 

• 21 

-.32 


-.39 



.257 



-.77 




• 267 





-I.IO 

-.90 

.277 



-.86 




.287 





-.74 

-.79 

• 303 

• 29 

-.39 

-1.09 

-.69 

-.34 

-1.10 

.350 

• 29 

-.51 

-2.37 

-.98 

.11 

-1.50 

.400 

.52 

-.67 

-3.39 

-.51 

.62 

- 1.34 

.450 

.64 

-.96 


-.42 

1.33 

-2.73 

• 490 

.40 

-3. 52 

• 24 

-.27 



.515 

.13 

-1.53 

1.59 

-.18 



.550 

• 11 

-.47 

-.44 

-.15 



• 600 

.63 

-.41 

-.12 

-.01 



• 7C0 

• 56 

-. 15 

-.06 

• 01 



.840 

• 4b 

-.04 

-.10 




• 650 




-.07 




RLN 

112 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2315 

BETA 

190.0 



X/L 

8C0V 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 84 

• 84 

• 84 

• 84 



.020 

• 61 

1.06 

.75 

• 87 



• C50 



• 16 




• 061 

• 62 

• 44 





.100 

.05 

• 06 

• 06 

.36 



• 160 

.24 

-.18 

-.38 

-.03 



• 200 

.41 

-.46 

-.94 

-.21 



• 240 



-.77 




.250 

.41 

-.62 


-.09 



.257 



-.77 




• 267 





— 1 . 66 

-1.34 

.277 



-1.24 




• 287 





-1.77 

-1.29 

.303 

.27 

-.48 

-1.37 

-.78 

-1.21 

-1.42 

.3 50 

• C6 

-1.05 

-2. 83 

-1.46 

-.85 

-2.02 

• 400 

• 01 

-1.17 

-3.34 

-1.61 

• 20 

-2.72 

• 450 

. 12 

-2.06 


-1.71 

1.57 

-5.00 

• 490 

-2.26 

—6 .16 

1.62 

-1.52 



.515 

-.23 

-5.58 

4.41 

-1.24 



.550 

-.85 

-4.27 

2.61 

-l.Ol 



• 6C0 

• 63 

-3.41 

3.56 

-.54 



.700 

.67 

-.07 

3.36 

• 51 



• 840 

• 49 

-16.62 

-14.67 




• 850 




• 38 




RLN 

112 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2317 

BETA 

210.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RhS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 45 

.45 

.45 

.45 



• 020 

• 35 

-.06 

-.27 

• 35 



.050 



-.79 




• 061 

1.02 

.09 





• ICO 

• 40 

• 14 

-.51 

.32 



.160 

• 84 

-.32 

-1.10 

-.03 



• 200 

• 84 

-1.00 

-1.42 

-1.51 



.240 



-1.34 




.250 

• 85 

-1.37 


-1.39 



.257 



-1.29 




• 267 





-3.03 

-1.15 

.277 



-1.39 




.287 





-1.28 

-1.62 

• 303 

• 84 

-1.51 

-1.52 

-1.49 

-.84 

-1.02 

• 350 

• 89 

-1.39 

-1.75 

-1.83 

• 02 

-1.13 

• 400 

1.07 

-1.15 

-1.85 

-2.27 

• 89 

-.95 

• 450 

1.40 

-1.99 


-2.59 

2.09 

-l.ll 

• 490 

1.68 

-4.65 

.59 

-2.27 



.515 

2.40 

-6.38 

.06 

-2.41 



.550 

• 02 

-7.67 

-.60 

-2.17 



• 600 

2.83 

-7.17 

1.C6 

-1.75 



.700 

.52 

-1.71 

• 48 

-1.17 



• 840 

• 62 

-9.99 

-0.21 




• 850 




-.22 




59 


RUN 

U2 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2316 

BETA 220.0 



X/L 

eccv 

aooY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.15 

-.15 

-.15 

-.15 



• 020 

• 2C 

-.77 

.60 

-.14 



• 050 

• 061 

.92 

-.56 

-1.36 




• 100 

.71 

-.72 

-2.04 

-1.07 



• 160 

.65 

-.61 

-1.96 

-1.49 



• 200 

.92 

-.85 

-2.07 

- 1.39 



• 240 

• 250 

1.15 

-.98 

-2.93 

-1.91 



• 257 



-2.60 




• 267 

• 277 



-1.96 


-2.19 

-1.60 

• 267 





-1.19 

-1.16 

• 303 

1.29 

-1.41 

-1.75 

-1.83 

-.72 

-1.29 

• 350 

1.37 

-1.25 

-1.93 

-1.65 

.25 

-1.24 

• 400 

1.72 

-1.29 

-2.43 

-1.39 

1.44 

-I.IC 

• 450 

1.94 

-1.23 


-1.77 

2.07 

-.79 

.490 

2.46 

-1.27 

-.20 

-1.71 



. 515 

3.45 

-4.04 

-1.09 

-1.79 



.550 

3.09 

-7.41 

-2.25 

-2.49 



• 60C 

3.65 

-7. 79 

-.91 

-2.65 



. 700 

. 76 

-3.63 

-.58 

-2.61 



• 640 
.850 

• 56 

-8.01 

-7.33 

-.79 




RUN 

112 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2320 

BETA 240.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

aoTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-1.55 

-1.55 

-1.55 

-1.55 



• 020 

-1.01 

-2.85 

.03 

-1.63 



.050 

.061 

1.31 

-1.66 

-l.Ol 




.100 

.66 

-1.45 

-3.01 

-1.02 



.160 

1.56 

-1.55 

-3.42 

-1.64 



• 200 

1.69 

-1.63 

-3.13 

-3.25 



.240 



-4.36 




. 250 
.257 
.267 

2.C2 

-2.02 

-4.19 

-2.43 

-4.01 

-2.52 

.277 
. 207 



-2.75 


-.B4 

-2.25 

.303 

2.40 

-1.60 

-2.35 

-1.98 

-.46 

-2.12 

.350 

2.43 

-1.68 

-1.66 

-1.58 

• 49 

-1.53 

.400 

2.74 

-1.40 

-1.63 

-1.36 

1.48 

-1.55 

.450 

2.91 

-1.28 


-1.42 

1.46 

-1.25 

.490 

3.52 

-1.42 

-1.63 

-1.80 



.515 

4.57 

-3.84 

-5.35 

-2.06 



.550 

4.89 

-7.10 

-5.55 

-2.31 



.600 

4.89 

-7.07 

-4.44 

-2.63 



. 700 

3.60 

-6.78 

-3.35 

-4.36 



. 840 
.850 

.25 

-7.65 

-7.26 

-2.21 




RUN 

112 

ALPHA 

0.0 



POINT 

2322 

BETA 260.0 



X/L 

eocv 

BUOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

Klon 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-2.76 

-2.76 

-2.76 

-2.76 



• 020 

-1.53 

-4.59 

-1.11 

-2.72 



.050 



-2.21 




• 061 

1.49 

-2.99 





.100 

1.53 

-2.26 

-3.62 

-1.65 



. 160 

2.07 

-1.86 

-4.32 

-1.21 



. 200 

2.40 

-1.77 

-4.32 

-2.42 



.240 



-4.41 




. 250 

2.73 

-2.64 


-2.52 



.257 



-4.35 




. 267 





-3.13 

-3.59 

. 277 



-4.12 




. 207 





• 22 

-3.33 

.303 

2.95 

-2.29 

-3.54 

-2.19 

.10 

-3.74 

. 350 

2.95 

-1.90 

-2.54 

-2.00 

• B1 

-2.60 

.400 

3.16 

-1.88 

-1.96 

-1.73 

1.29 

- 2 .oe 

.450 

3.38 

-1.54 


-1.54 

• 64 

-1.43 

.490 

4.C0 

-1.23 

-2.47 

-1.79 



. 515 

4.84 

-3.44 

-8.84 

-2.36 



.550 

5.19 

-6.69 

-7.84 

-3.23 



.600 

5.52 

-6.27 

-5.04 

-3.77 



.700 

4.36 

-9.55 

-4.61 

-4.40 



• 840 

.58 

-11.72 

-7.82 




. 650 




-8.36 




RUN 

112 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2319 

BETA 230.0 



X/L 

BCOV 

BOCY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-1.08 

-1.08 

-1.C8 

-l.OB 



•020 

-.59 

-1.80 

• 64 

-.89 



• C50 



-.89 




• 061 

• 98 

-1.21 





• ICO 

.92 

-1.18 

-2.50 

-.99 



• 160 

1.24 

-1.37 

-3.08 

-2.45 



• 200 

1.54 

-1.54 

-2.74 

-3.03 



• 240 



-1.91 




• 250 

1.72 

-1.26 


-1.89 



.257 



-1.85 




.267 





-3.03 

-2.43 

.277 



-2.28 




• 287 





-l.OO 

-2.02 

• 303 

1.81 

-1.49 

-1.96 

-1.47 

-.56 

-1.52 

• 350 

1.88 

-1.61 

-2.02 

-1.27 

• 53 

-1.42 

.400 

2.28 

-1.45 

-1.89 

-1.47 

1.44 

-1.45 

• 450 

2.62 

-1.21 


-1.53 

1.89 

-1.02 

.490 

3.11 

-1.21 

-.85 

-1.69 



• 515 

4.21 

-4.08 

-3.05 

-1.59 



.550 

• 53 

-8.25 

-3.59 

-2.15 



• 600 

4.47 

-8.65 

-2.63 

-2.89 



• 700 

2.20 

-4.64 

-4.16 

-4.16 



• 640 

• 46 

-7.19 

-7.13 




• 850 




-1.29 




RUN 

112 

ALPHA 

0.0 



POINT 

2321 

BETA 250.0 



X/L 

BCCY 

BOCY 

TOP 

8CTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-2.39 

-2.39 

-2.39 

-2.39 



.020 

-1.29 

-3.85 

-.73 

-2.34 



• 050 



-1.83 




• 061 

1.63 

-2.49 





.100 

1.15 

-1.83 

-3.29 

-1.26 



• 160 

1.78 

-1.69 

-4.32 

-1.16 



• 200 

2.16 

-1.93 

-4.12 

-2.93 



• 240 



-4.12 




.250 

2.51 

-2.12 


-3.18 



.257 



1 

Q 




• 267 





-3.92 

-3.10 

.277 



-3.50 




• 287 





-.26 

-3.14 

• 303 

2.63 

-1.73 

-3.02 

-1.79 

-.21 

-2.54 

.350 

2.70 

-1.05 

-2.01 

-1.71 

.70 

-1.84 

• 400 

2.99 

-1.73 

-1.63 

-1.61 

1.30 

-1.69 

• 450 

3.43 

-1.61 


-1.55 

1.20 

-1.48 

.490 

3.85 

-1.06 

-2.51 

-2.12 



.515 

4.65 

-3.83 

-7.05 

-2.28 



• 550 

.78 

-6.99 

-6.03 

-2.77 



.600 

5.30 

-7.85 

-4.52 

-3.42 



.700 

4.12 

-11.86 

-5.56 

-4.16 



• 840 

.45 

-10.03 

-7.80 




• 850 




-4.71 




RUN 

112 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2323 

BETA 270.0 



X/L 

BOCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-3.09 

-3.09 

-3.09 

-3.09 



• 020 

-1.43 

-4.98 

-.04 

-2.86 



.050 
• 061 

1.24 

-4.03 

-2.66 




• 100 

1.49 

-3.14 

-3.42 

-2.67 



• 160 

2.10 

-2.60 

-4.84 

-2.07 



• 200 

2.67 

-2.60 

-4.81 

-1.96 



.240 
• 250 

2.81 

-2.32 

-5.78 

-2.37 



.257 



-5.60 




• 267 
.277 



-4.65 


-2.22 

1 

o 

.287 





.39 

-4.61 

• 303 

2.74 

-2.00 

-5.31 

-2.09 

•06 

-4.53 

.350 

2.63 

-2.48 

-3.73 

-1.82 

• 51 

-3.94 

• 400 

2.88 

-2.37 

-2.69 

-1.94 

.79 

-2.84 

• 450 

2.94 

-2.C9 


-1.82 

-.03 

-1.75 

• 490 

3.43 

-1.45 

-2.63 

-1.73 



.515 

4.01 

-3.01 

-9.69 

-2.52 



• 550 

• 51 

-5.36 

-8.13 

-3.22 



.600 

4.99 

-6.02 

-5.38 

-4.06 



• 700 

3.94 

-9.41 

-6.00 

-4.95 



• 840 
.850 

1.73 

-12.03 

-8.13 

-9.62 




60 


RLN 

PCINT 

X/L 

0.000 
.020 
.050 
.061 
. 100 
. 160 
. 200 
. 240 
. 250 
.257 
.267 
.277 
.267 
. 303 
.350 
.400 
.450 
.490 
.515 
.550 
.600 
. 790 
. B40 
. 850 


RUN 

POINT 

X/t 

0 . 000 
.020 
.050 
.061 
. 100 
• 160 
• 200 
.240 
.250 
.257 
.267 
.277 
.287 
. 303 
.350 

• 400 
.450 

• 490 
.515 
. 550 
.600 
.700 

• 840 
. 050 


RUN 

PCINT 

X/L 

C.OOO 
• 020 
.050 
.061 
.100 
. 160 
.200 
.240 
.250 
.257 
.267 
.277 
.287 
.303 
. 350 
.400 
.450 
.490 
-515 
.550 
• 600 
.700 
. 640 
.850 


112 

ALPHA 

-.0 


2324 

BETA 180.0 


BOOT 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

.56 

.56 

.56 

.56 


.64 

.82 

.45 

.59 




.14 



.50 

.59 




-.24 

.36 

.11 

.26 


-.14 

-.01 

-.67 

.26 


-.C2 

-.37 

-.89 

-1.16 

.04 


.12 

-.59 

-1.13 

-.50 

-2.19 



-1.50 


-2.19 

.C7 

-1.01 

-1.76 

-.67 

-1.54 

-.4 3 

-1.13 

-2.80 

-1.07 

-1.24 

-.46 

-1.27 

-2.90 

-1.09 

-.35 

-.42 

-1.35 


-1.35 

1.31 

-3.49 

-5.4C 

2.51 

-1.07 


-1.61 

-4.68 

5.37 

-.91 


-.42 

-3.55 

3.55 

-.75 


-.38 

-3.39 

4.03 

.00 


.44 

-.04 

2.56 

.74 


.46 

-6, 98 

-4.20 

.50 



112 

ALPHA 

-.1 


2326 

BETA 160.0 


BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

.28 

• 28 

• 26 

.28 


.35 

.33 

• 12 

.59 




-.07 



• 80 

.43 




• 06 

.45 

-.15 

-.02 


-.33 

.32 

-.61 

.10 


-.41 

.27 

-.95 

-1.08 

-.06 


-.33 

.04 

-.97 

.02 

-1.63 



-1.47 


-2.02 

-.59 

-.12 

-1.75 

-.30 

-1.65 

-.87 

-.26 

-2.24 

-.69 

-1.73 

-.98 

-.40 

-1.32 

-1.21 

-1.19 

-1.17 

-.52 


-1.43 

-. 11 

-5. 1C 

-3.51 

2.43 

-1.09 


-4.4C 

-2.01 

5.27 

-1.05 


-2.97 

-1.23 

3.71 

-.77 


-2.23 

-2.01 

4.17 

.02 


-.30 

.20 

3.27 

.32 


• 12 

-4.32 

-.06 

• 06 



112 

AL PH A 

-.1 


2328 

BETA 140.0 


eCOY 

0COY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

-.17 

-.17 

-.17 

-.17 


-.28 

.07 

-l.ll 

-1.76 

-.36 


.50 

.50 




-.64 

.69 

-1.68 

-.73 


-.93 

.98 

-1.47 

-.79 


-1.18 

.92 

-1.60 

-1.21 

-.75 


-1.24 

.92 

-1.13 

-.75 

-2.07 



-2;0l 


-2.01 

-1.29 

1.16 

-2.06 

-1.01 

-1.96 

-1.34 

1.24 

-2.98 

-1.73 

-2.12 

-1.68 

1.12 

-2.92 

-2.95 

-2. 14 

-3.03 

1.14 


-3.41 

-3. 83 

-5.80 

.66 

.35 

-2.87 


-7.02 

1.20 

1.24 

-2.55 


-7,02 

1.60 

.78 

-1.89 


-6.92 

.44 

1.66 

-1.27 


-3.43 

-1.43 

2.89 

-.48 


-.91 

-3.75 

2.40 




RLN 112 

PCINT 2325 


PYLCN 

X/L 

BOCY 

RHS 


LHS 


0.000 

.64 


.020 
• 050 

.74 


• C6l 

.19 


• 100 

-.01 


.160 

-.37 


• 200 
• 240 

— • C6 


.250 

.257 

-.02 

-1.89 

.267 

.277 


-2. 11 

.287 


-2.11 

• 303 

-.22 

-2.64 

• 350 

-.54 

-2.61 

.400 

-.72 

-2.64 

.450 

-.71 


.490 

-3.96 


.515 

-2.65 


.550 

-1.37 


• 600 

-1.33 


.700 

• 26 


.840 

.850 

.50 



RUN 

112 


PCINT 

2327 

PYLCN 

X/L 

BOCY 

RHS 


LHS 


0.000 

• 20 


.020 

.050 

-.22 


• 061 

-.22 


• 100 

-.45 


.160 

-.61 


• 200 
.240 

-.77 


.250 

.257 

-.82 

-2.C6 

.267 

.277 


-2.27 

.207 


-1.91 

• 303 

-l.OO 

-1.76 

.350 

-1.24 

-l.ll 

• 400 

-1.36 

.45 

.450 

-2.07 


.490 

-5.96 


.515 

-6.C8 


.550 

-1.98 


• 600 

-4.30 


• 7C0 

-1.43 


• 840 
. 850 

-.26 


RUN 112 

POINT 2329 


PVLCN 

X/L 

BODY 

RHS 


LHS 


o.coo 

-.50 


• 020 

-.51 


.C50 



• 061 

-.60 


.100 

-.93 


• 160 

-1.09 


• 200 

-1.34 


.240 



.250 

-1.43 


.257 


-2.43 

.267 



.277 


-2.02 

.287 


-1.36 

.303 

-1.49 

-.09 

.350 

-1.88 

-.11 

• 400 

-2.07 

1.10 

.450 

-3.93 


.490 

-5.24 


.515 

-8.42 


.550 

-2.16 


.600 

-9.35 


.700 

-6.50 


• 840 

-1.49 


.850 



ALPHA -.0 
BETA 170.0 


800V 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

• 64 

• 64 

• 64 



.59 

• 4 8 

• 80 




.01 




.64 





• 56 

.01 

.36 



• 30 

-.53 

.16 



• 02 

82 

-.98 

-.14 



-.22 

-.90 

-.10 

-2.04 

-1.91 


-1.59 


-2.09 

-2.11 

-.42 

-1.81 

-.40 

-1.65 

-2.07 

-.65 

-2.61 

-.58 

-1.37 

-2.12 

-.85 

-1.88 

-.65 

-.64 

-1.63 

-.97 


-l.Ol 

.76 

-.71 

•4.24 

2.69 

-.63 



•3.23 

5.81 

-.44 



•2.35 

4.05 

-.06 



•2.19 

4.69 

.28 



• 68 

4.37 

• 64 



•5.28 

-1.53 

• 36 




ALPHA 

-.1 



BETA 150.0 



BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.20 

• 20 

• 20 



• 30 

-.61 

-.67 

.04 



.43 





.59 

-.63 

-.63 



.69 

-l.ll 

-.56 



.67 

-1.28 

-1.36 

-.56 



. 51 

-1. 20 

-.58 

-2.11 

-1.99 


-1.73 


-2.04 

-2.09 

.56 

-1.91 

-.73 

-1.76 

-1.67 

. 50 

-2.53 

-1.61 

-1.98 

-1.26 

.44 

-1.60 

-2.21 

-1.49 

-.54 

. 34 


-2.31 

-1.01 

• 89 

•1.31 

1.33 

-1.71 



-. 10 

3.63 

-1.35 



.36 

2.46 

-1.25 



-.75 

3.37 

-1.01 



-.71 

2.87 

-.32 



•3.94 

.76 





-.46 


ALPHA -.1 
BETA 130.0 


BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

-.50 

-.50 

-.50 



• 10 

-2.01 

-2.06 

-.73 



.72 





1.20 

-2.54 

-1.02 



1.52 

-2.12 

-1.06 



1.63 

-2.24 

-2.24 

-1.08 



1,58 

-2.12 

-1.00 

-2.U 

-2. 84 


-2.34 


-2.07 

-1.76 

1.77 

-2.47 

-1.12 

-2.07 

-1.04 

1.64 

-3.62 

-1.14 

-2.16 

-.33 

1.88 

-4.37 

-1.01 

-2.49 

.20 

1*96 


-2.65 

-4.70 

.87 

1.94 

-.86 

-2.79 



2.65 

-1.28 

-3.16 



2.92 

-1.32 

-2.67 



1.68 

-.59 

-2.79 



-2.00 

-1.40 

-1.53 



-3.63 

1.82 





93 


1.65 



RUN 

112 

ALPH^ 

-.1 



POINT 

2330 

BI:TA 120.0 



X/L 

BODY 

eCDY 

TCP 

6CTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

BHS 

C/L 

C /L 

LHS 

RHS 

C.CCC 

-1.07 

-1.07 

-1.07 

-1.07 



.020 

-1.C2 

.ce 

-2.24 

-1. 13 



.050 

.061 

-.11 

.95 

-4.06 




. 100 

-.97 

1.66 

-4.C3 

-1.25 



. 16C 

-1. 32 

1.99 

-2.87 

-1.25 



.200 

-1.^4 

2.13 

-2.85 

-1.23 



. 240 



-2.80 




.250 

.257 

.267 

-1.60 

1.94 

-2.68 

-1.14 

-2.48 

-3.84 

.277 
. 287 



-2.60 


-2.28 

-1.59 

.303 

-1.84 

2.32 

-2.60 

-1.31 

-2. 19 

-.66 

.350 

-1.97 

2.34 

-3.94 

-1.54 

-2.36 

-.03 

.400 

-2.55 

2.42 

-5.27 

-1.89 

-2.66 

.50 

.450 

-3.18 

2.55 


-3. 16 

”4 . o7 

.63 

.490 

-3.55 

2.79 

-1.64 

-3.06 



.515 

-7.43 

3.47 

-3.93 

-3.18 



. 550 

-IC.64 

3.76 

-3.45 

-2.94 



.600 

-1 1.80 

3. 12 

-2.65 

-3.25 



. 7CC 

-IC.dC 

-1.66 

-4.52 

-2.44 



. H40 
. 850 

-2.57 

-2.63 

-.22 

-2.71 




RUN 

113 

ALPHA 

-.0 



RUN 

113 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2331 

BETA ] 

L80.0 



PCINT 

2332 

BETA 

190.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLCN 

PYLON 

X/L 

eocY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.COO 

.72 

.72 

.72 

.72 



0.000 

.86 

• 66 

. 66 

• 86 



.020 

.76 

.71 

.89 

.80 



• 020 

.72 

.77 

.72 

.83 



.050 



• 64 




• 050 



.53 




• 061 

• 11 

.59 





• C61 

1.29 

• 61 





. 100 

.39 

• 48 

.34 

.36 



.100 

.55 

.54 

.28 

• 52 



.160 

.36 

.26 

-.19 

.21 



.160 

.61 

.27 

-.27 

.29 



• 200 

.27 

• 04 

-.48 

.04 



• 200 

.44 

-.04 

-.42 

• 12 



.240 



-.35 




• 240 



-.28 




.250 

.15 

-.12 


♦ 03 



.250 

• 33 

-.26 


-.16 



.257 



-.29 




.257 



-.25 




.267 





-1.48 

-1.29 

.267 





-1.13 

-1.29 

.277 



-1.02 




.277 



-.95 




.287 





-1. 51 

-1.58 

.287 





-1.39 

-1.43 

.303 

-.03 

-.28 

-1.25 

-.05 

-1.03 

-1.61 

.303 

.20 

-.46 

-1.21 

-.44 

-.78 

-1.43 

.350 

-.16 

-.34 

-1.93 

-.03 

-.64 

-1.65 

.350 

.14 

-.58 

-2.72 

-.55 

-.36 

-2.02 

.400 

-.12 

-.46 

-1.43 

-.08 

• 08 

-1.25 

• 400 

. 19 

-.76 

-2.89 

-.59 

.39 

-2.03 

.450 

-.01 

-.42 


.01 

1.28 

-.70 

.<•50 

.43 

-1. 16 


-.44 

1.54 

-3.79 

.490 

-1.37 

-2.71 

2.05 

• 12 



.490 

-.13 

-3.60 

1.28 

-.06 



.515 

-. 36 

-2.08 

3.63 

.26 



.515 

.45 

-2.91 

2.95 

.05 



. 550 

.26 

-.96 

2.46 

• 41 



.550 

-.36 

-1.50 

1.99 

.28 



.600 

.18 

-.07 

1.63 

• 50 



.6CC 

.38 

-.32 

1.18 

.47 



.700 

• 68 

.61 

2.11 

• 60 



.700 

.61 

• 56 

2.92 

. 50 



.840 

.52 

-.52 

-.24 




• 840 

.50 

-.25 

.31 




. 650 




• 48 



.050 




.28 




RUN 

113 

ALPHA 

-.0 



PUN 

113 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2333 

BETA 200.0 



PCINT 

2334 

BETA 210.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCDY 

BOCY 

TOP 

0CTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

.65 

.65 

.65 

.65 



0.000 

• 64 

• 64 

• 64 

• 64 



.020 

.44 

.74 

.59 

.56 



.020 

.43 

.56 

.57 

.53 



.050 



.39 




.C50 



.25 




• 061 

.70 

.47 





• 061 

• 64 

.45 





• 100 

.61 

. 29 

.18 

.27 



• 100 

.74 

.36 

-.14 

-.05 



.160 

• 68 

-.05 

-.35 

-.21 



• 160 

.79 

-.02 

-. 52 

-.27 



• 200 

.52 

-.36 

-.56 

-.65 



• 200 

.79 

-.35 

-.7C 

-1.25 



.240 



-.65 




.240 



-. 55 




.250 

.47 

-.50 


-1.34 



.250 

.79 

-.68 


-1.41 



. 257 



-.60 




.257 



-.48 




.267 





-1.23 

-.93 

.267 





-1.27 

-.85 

.277 



-.99 




.277 



-1.00 




.287 





-1.06 

-I.IO 

.207 





-.82 

-.76 

.303 

.38 

- .60 

-1.23 

-1.92 

-.50 

-l.Ol 

. 303 

.86 

-.05 

-1.08 

-2.26 

-.34 

-.84 

.350 

.27 

-.65 

-2.89 

- 1.68 

-.03 

-1.75 

.350 

.79 

-1.C9 

-2.36 

-3.10 

.28 

-1.30 

.400 

.55 

-.87 

-3.66 

-1.57 

.87 

-2.34 

• 400 

.96 

-1.32 

-2.68 

-2.52 

1.03 

-1.76 

.450 

.87 

-2.10 


-1.21 

1.67 

-4.26 

.450 

1.24 

-1.42 


-1.86 

1.09 

-1.04 

.490 

.91 

-3.56 

• 52 

-.75 



.490 

1.51 

-2.68 

.35 

-1.46 



.515 

1.25 

-3.61 

1.48 

-.70 



.515 

2.C2 

-3.25 

.08 

-1.32 



.550 

1.21 

-2.41 

.78 

-.24 



.550 

• 2 

-2.37 

-.42 

-.85 



• 600 

• 60 

-1.09 

.74 

.06 



• 600 

.79 

-.86 

-.16 

-.48 



. 700 

. 64 

-.02 

.20 

.20 



.700 

.87 

-.12 

. 35 

• 01 



.840 

.42 

-.01 

• 42 




. 840 

.60 

.29 

. 35 




. 850 




-.05 



.050 




-. 13 




62 


RUN 

113 

ALPH« 

.0 



RLN 

113 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2335 

BETA 220.0 



POINT 

2336 

BETA ; 

230.0 



X/L 

BODY 

6Q0Y 

TCP 

60TT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 



O.COO 

-.71 

-.71 

-.71 

-.71 



.020 

.04 

-.55 

-.99 

-.14 



,020 

0 

« 

1 

-1.43 

-1.63 

-.65 



.050 



-1.62 




.050 



-2.93 




.061 

-71 

-.82 





.061 

• 88 

-1.56 





. 100 

.68 

-.99 

-1.48 

-.79 



.100 

.89 

-1,91 

-3.03 

-1.38 



. 160 

.85 

-.71 

-1.33 

-.83 



.160 

1.11 

-1.73 

-2.0C 

-1.55 



.200 

.58 

-.64 

-1.17 

-1.16 



.200 

1.43 

-.93 

-1.68 

-1.03 



.2^0 



-.63 




.240 



-2.25 




.250 

1.01 

-.79 


-1.45 



.250 

1.53 

-.71 


-.88 



. 257 



-.59 




.257 



-2.16 




-267 





-1.09 

-.87 

.267 





-2,09 

-.99 

.277 



-.86 




.277 



-1.50 




.287 





-.43 

-.73 

.287 





-.37 

-.89 

.302 

1.24 

-.97 

-1.04 

-1.29 

-.07 

-.78 

.303 

1.65 

-.73 

-1. 53 

-.69 

.02 

-.92 

.350 

1.27 

-.88 

-1.80 

-1.06 

.65 

-.64 

.350 

1.66 

-.87 

-1.18 

-.66 

.74 

-.81 

-^00 

1.46 

-.93 

-1.10 

-.78 

1.28 

-.46 

.400 

1.66 

-.52 

-.90 

-.71 

1.54 

-.71 

.^50 

1.76 

-l.CO 


-2.11 

1.95 

-.50 

.450 

2.10 

-.42 


-.80 

i.eo 

-.31 

.490 

2.05 

-l.ll 

.16 

-1.77 



. 490 

2.51 

-.38 

-.40 

-.93 



.515 

2.76 

-1.78 

-1,33 

-1.72 



.515 

3.21 

-1.69 

-2.18 

-1.22 



.550 

2.69 

-1.86 

-1.32 

-1.61 



.550 

.74 

-1.99 

-2.18 

-1.51 



. too 

1.69 

-1.66 

-.53 

-1.16 



.600 

2.33 

-1.64 

-1.42 

-2.24 



.700 

.89 

-.46 

-1.22 

-.26 



.7C0 

.83 

-I.C5 

-1.31 

-1.41 



.840 

-70 

,12 

-.36 




.640 

.70 

-.79 

-1.41 




-850 




-.32 



.850 




-.76 




RUN 

113 

ALPHA 

• 0 



RUN 

113 

ALPHA 

0.0 



POINT 

2337 

BETA 240.0 



PCINT 

2338 

BETA 250.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCCY 

BOCV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-1.06 

-1.06 

-1.06 

-1.06 



0.000 

-1.35 

-1.35 

-1.35 

-1.35 



.020 

-.40 

-2.14 

-2.02 

-1.07 



.020 

-.33 

-2.44 

-2.34 

-1.35 



.050 



-3.45 




.050 



-3.76 




.061 

1.39 

-1.77 





• 061 

1.46 

-2.31 





. 100 

1.13 

-1.95 

-3.85 

-1.85 



.100 

1.36 

-2.17 

-4.14 

-2.06 



.160 

1.54 

-i.ai 

-2.52 

-1.60 



.160 

1.83 

-1.96 

-3.11 

-1.83 



.200 

1.86 

-1.45 

-2.17 

-1.31 



.200 

2.17 

-1.71 

-2.64 

-1.51 



.240 



-2.06 




.240 



-3.11 




.250 

2.03 

-.94 


-.95 



. 2 50 

2.34 

-1.34 


-1.32 



.257 



-1.99 




.257 



-3.02 




.267 





-2.42 

-1.45 

.267 





-2.74 

-1.65 

.277 



-1.69 




.277 



-1.97 




.287 





.04 

-1.22 

.287 





.42 

-1.39 

.303 

2.22 

-.72 

-1.52 

-. 76 

.31 

-i.oa 

.303 

2.39 

-.90 

-1.73 

-1.03 

.40 

-1.29 

.350 

2.17 

-.65 

-.96 

^ • 67 

1.16 

-.85 

.2 50 

2.40 

-.85 

-1.14 

-.85 

1.23 

-1.18 

.400 

2.38 

-.62 

-.85 

-.54 

1.73 

-.81 

.400 

2.52 

-.81 

-.80 

-.70 

1.59 

-l.Ol 

.450 

2.56 

-.55 


-.60 

1.61 

-.50 

.450 

2.64 

-.76 


-.74 

1.21 

-.75 

.490 

2.98 

-.44 

-.97 

-.81 



.490 

3.02 

-.59 

-1.40 

-.90 



.515 

3.69 

-1.90 

-3.50 

-1.04 



.515 

3.66 

-1.71 

-5.48 

-.85 



.550 

2.81 

-2.49 

-3.40 

-1.34 



.550 

1.23 

-2.25 

-4.64 

-1.37 



.600 

3.53 

-1.81 

-2.48 

-l.Bl 



.6G0 

3.86 

-2.36 

-3.51 

-1.72 



.700 

.97 

-1.25 

-1.76 

-2.53 



.700 

2.04 

-2.20 

-1.86 

-3.11 



.840 

.73 

-1.67 

-L.96 




.840 

.48 

-2.27 

-2.2t 




.850 




-1.04 



.850 




-1.96 




RUN 

113 

ALPHA 

-.0 



RUN 

113 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2329 

beta 260.0 



PCINT 

2340 

BETA 270.0 



X/L 

eocY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BQTT 

PYLON 

PYLON 


u-s 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

-1.52 

-1. 53 

-1.53 

-1.53 



O.QOO 

-1.59 

-1.59 

-1.59 

-1.59 



.020 

-.16 

-2.57 

-2.56 

-1.48 



.020 

.01 

-3.11 

-2.06 

-1.64 



.050 



-4.02 




.050 



-3.55 




.061 

1.53 

-2.^4 





.061 

1.94 

-2.92 





.100 

1.69 

-2.39 

-4.61 

-2.42 



.100 

1.81 

-2.68 

-4.23 

-2.84 



. 160 

2.16 

-2.47 

-3.84 

-2.19 



.160 

2.23 

-2.42 

-3.92 

-2.39 



.200 

2-45 

-2.45 

-3.48 

-1.63 



• 200 

2.46 

-2.65 

-3.46 

-2.27 



. 240 



-3.39 




• 240 



-2.83 




.250 

2.61 

-1.96 


-1.48 



.250 

2.63 

-2.37 


-1.54 



.257 



-3.32 




• 257 



-2.80 




.267 





-2.10 

-1.54 

.267 





-1.27 

-1.94 

.277 



-2.29 




.277 



-2.58 




.287 





.77 

-1.58 

.287 





1.16 

-1.70 

. 303 

2.64 

-1.21 

-2.02 

-1.35 

• 68 

-1.56 

.303 

2.7C 

-1.74 

-2.25 

-1.33 

• 84 

-1.81 

.350 

2.53 

-.85 

-1.38 

-1. 15 

1.26 

-1.4C 

.350 

2.54 

-1.45 

-1.57 

-1.26 

1.18 

-1.47 

.400 

2.74 

-.85 

-.90 

-.89 

1.57 

-I.IO 

.400 

2.69 

-1.03 

-1.20 

-.95 

1.35 

-1.18 

.450 

2.81 

-.89 


70 

.87 

-.62 

• 450 

2.71 

-.90 


-.91 

.58 

-.05 

.490 

3.C9 

-.72 

-1.54 

-.73 



.490 

2.93 

-.77 

-1.65 

-.85 



.515 

3.64 

-1.69 

-5.24 

-.90 



.515 

3.31 

-.80 

-2.99 

-.97 



.550 

3.94 

-3.38 

-4.51 

-1.80 



.550 

1.18 

-1.60 

-3.50 

-1.56 



• 600 

A. 08 

-3.15 

-3.87 

-2.32 



• 600 

3.93 

-2.43 

-3.82 

-1.40 



.700 

2,14 

-2.87 

-4.42 

-2.34 



.TOO 

3.60 

-2.87 

-2.94 

-2.61 



• 840 

.77 

-2.98 

-3.C7 




• 840 

2.11 

-3.07 

-3.12 




• 850 




-4.54 



• 850 




-5.24 




63 



RUN 

113 

ALPHA 

-.0 



RLN 

113 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2341 

BETA 180.0 



PCINT 

2342 

BETA 17C.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.83 

.83 

.83 

.83 



o.coo 

.68 

.68 

.66 

.66 



.020 

.59 

.80 

• 66 

• 64 



• 020 

.75 

• 63 

.72 

.72 



.050 



.55 




.050 



.57 




.061 

.05 

.66 





• 061 

.24 

.43 





. 100 

.24 

.51 

.34 

.16 



• 100 

.28 

.38 

.34 

.32 



.160 

.30 

.36 

-.21 

.02 



• 160 

.19 

.30 

-.22 

• 15 



.200 

• 11 

.18 

-.45 

-.11 



• 200 

-.01 

.15 

-.42 

-.07 



.2<»0 



-.42 




.240 



-.26 




.250 

-.07 

.05 


-.11 



.250 

-.13 

-.02 


• 04 



.257 



-.30 




.257 



-.24 




. 267 





-1.49 

-1.27 

.267 





-1.31 

-1.37 

.277 



-.ss 




.277 



-.88 




.287 





-1.60 

-1.54 

.287 





-1.50 

-1.61 

. 303 

-.12 

-.13 

-1.31 

l6 

-1.05 

-1.40 

.303 

-.26 

-.14 

-1.08 

.07 

-l.ll 

-1.41 

.350 

-.20 

-.22 

-1.71 

-.19 

-.62 

-1.40 

.350 

-.38 

-.22 

-1.34 

.09 

-.90 

-1.20 

.^00 

-.20 

-.31 

-1.38 

-.11 

.07 

-l.ll 

• 4C0 

-.37 

-.27 

-.75 

.14 

-.21 

-.65 

.450 

-.04 

-.34 


-.10 

1.26 

-.72 

.450 

-.16 

-.28 


.10 

.52 

.49 

.490 

-1.30 

-2.53 

1.99 

.u 



.490 

-2.16 

-1.95 

2,03 

.24 



.515 

-.34 

-1.84 

2.35 

.23 



.515 

-1.08 

-1.46 

3.74 

.33 



. 550 

.16 

-.66 

2.32 

• 38 



.550 

-.90 

-.63 

2.59 

.41 



.600 

.21 

.03 

1.48 

.53 



• 600 

-.23 

.11 

1.70 

.49 



. 700 

.63 

.68 

.67 

.57 



.700 

.59 

.77 

1.46 

.52 



. 840 

.55 

-1.44 

-1.85 




• 640 

.61 

-1.02 

-.83 




.850 




.40 



.€50 




.29 




RUN 

113 

ALPHA 

-.1 



RLN 

113 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2343 

BETA 160.0 



PCINT 

2344 

BETA 150.0 



X/L 

BODY 

8CDY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

800Y 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

pylon 


U-S 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

.57 

.57 

.57 

.57 



0.000 

.46 

.46 

.46 

• 46 



.020 

.56 

.46 

.46 

.61 



.020 

• 36 

.27 

• 01 

.37 



.050 



.27 




• QSO 



-.19 




.061 

.58 

.46 





• 061 

• 01 

.48 





. 100 

.26 

.52 

.08 

.33 



.100 

• C4 

.61 

-.15 

-.05 



. 160 

.06 

.56 

-.35 

• I6 



.160 

-.17 

.74 

-.74 

-.20 



.200 

-.08 

.46 

-.53 

-.08 



.200 

-.40 

.74 

-.84 

-.49 



. 24C 



-.66 




.240 



-.26 




.250 

-.23 

.32 


-.21 



.250 

-.43 

.71 


-.99 



.257 



-.60 




.257 



-.23 




.267 





-1.13 

-1.38 

.267 





-1.29 

-1.38 

.277 



-.93 




.277 



-1.29 




.287 





-1.44 

-1.53 

.287 





-1,35 

-1.45 

. 303 

-.34 

• 26 

-I.IO 

-.33 

-1.21 

-1. 17 

.303 

-.66 

.74 

-1.45 

-l.ia 

-1.21 

-l.Ol 

.350 

-.43 

.10 

-1.26 

-.24 

-1.13 

-.77 

.350 

-.67 

• 68 

-1.89 

-1.18 

-1.37 

-.41 

.400 

-.49 

.14 

-.60 

-.11 

-.76 

-.13 

.400 

-.78 

• 60 

-1.53 

-.95 

-1.12 

.21 

.450 

-.62 

.15 


-.15 

-.52 

1. 10 

.450 

-1.96 

.55 


-.73 

-2.41 

1.37 

.490 

-3.22 

-1.12 

1.59 

• 08 



.490 

-3.56 

. 13 

.62 

-.38 



.515 

-2.C3 

-.65 

3.36 

.17 



.515 

-3.12 

-.07 

2.31 

-.27 



. 550 

-.88 

16 

2.29 

.26 



.550 

-1.37 

.35 

1.67 

-.00 



.600 

-.44 

.25 

1.86 

.37 



.600 

-.86 

.50 

1.47 

.07 



.700 

.17 

.87 

3.54 

.41 



.7CC 

-.12 

.87 

1.36 

-.01 



.840 

.19 

-.64 

.31 




.640 

-.10 

-.26 

.46 




. 850 




.01 



.850 




-.20 




RUN 

113 

ALPHA 

-.1 



RUN 

113 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2345 

BETA 140.0 



PCINT 

2346 

BETA 130.0 



X/L 

bOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.16 

.18 

.16 

.18 



0.000 

-.19 

-.19 

-.19 

-.19 



.020 

• 16 

• 06 

-.24 

• 08 



.020 

-.14 

• 04 

-1.07 

-.29 



.050 



-.41 




.050 



-1.46 




.061 

.74 

• 46 





• C61 

-.53 

.62 





. 100 

-.12 

.71 

-.55 

-.39 



.100 

-.33 

1.11 

-1.21 

-.49 



• 160 

-.35 

.69 

-.82 

-.91 



.160 

-.55 

1.32 

-1.03 

-.83 



.200 

-.58 

.95 

-.89 

-1.68 



.200 

-.69 

1.36 

-1.23 

-1.42 



.240 



-1.02 




.240 



-1.12 




. 250 

-.8C 

.87 


-2.86 



.250 

-.57 

1.35 


-2.11 



.257 



-.95 




.257 



-1.09 




.267 





-1.22 

-1.54 

.267 





-1.16 

-1.89 

.277 



-1.58 




.277 



-1.48 




.287 





-1.40 

-1.24 

• 267 





-1.21 

-.96 

.303 

-.82 

1.04 

-1.60 

-3.23 

-1.31 

-.70 

.303 

-.98 

1.48 

-1.59 

-2.94 

-1.16 

-.20 

.350 

-.«8 

.91 

-2.45 

-2.5B 

-l.Stt 

-.14 

.350 

-I.C9 

1.43 

-3.25 

-4.48 

-1.43 

.39 

• 400 

-1.04 

.90 

-2.92 

-1.83 

-1.66 

• 8 

• 400 

-l.ia 

1.38 

-4.18 

-4.18 

-1.71 

.88 

.450 

-2.26 

.83 


-1.67 

-3.41 

1.24 

• 450 

-2.08 

1.49 


-3.25 

-3.30 

1.31 

.490 

-3.32 

• 81 

-.22 

-1.33 



.490 

-2.93 

1.60 

-1.26 

-2.61 



.515 

-3.95 

1.11 

.60 

-1.00 



. 515 

-3.81 

2.12 

-1.81 

-2.09 



.550 

-2.06 

1.03 

.45 

••61 



.550 

’1.43 

2.10 

-1.48 

-1.53 



.600 

-2.04 

• 46 

.82 

-.40 



• 600 

-3.20 

1.19 

-.54 

-1.05 



• 700 

-.79 

.79 

.41 

-.36 



.700 

-U3l 

.76 

-1.38 

-.99 



.840 

-.55 

-.50 

.75 




.840 

-.89 

-.63 

-.01 




• 650 




-.53 



• 850 




0 

1 
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KUN 112 

PUNT 23<.7 


ALPH^ 

bETA 


-.1 

120.0 


X/L 

bCDY 

bCDV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


L6S 

RHS 

C/L 

C /L 

LrtS 

RHS 

c.cco 

-. 44 

-.44 

-.44 

-.44 



.020 

-.44 

.19 

-1.89 

-.37 



.050 



-2.68 




.C61 

-.42 

1.05 





. 100 

-.50 

1.60 

-2.68 

-.85 



. UO 

-.48 

1.97 

-2.CC 

-.99 



.200 

-.63 

2. 1C 

-2.04 

-.98 



.2<.0 



-1.30 




.250 

-. 84 

2 .01 


-1.05 



.25 7 



-1 .24 




.267 





-1.60 

-2.63 

.277 



-1.76 




.2B7 





-1.42 

-.63 

. 303 

- 1.C6 

2.10 

-1.65 

-1.58 

-1.46 

• C2 

, 3 50 

-1. 32 

2.06 

-2.63 

-2.5b 

-1.72 

.75 

.400 

-1.60 

2.06 

-3.23 

- 2.84 

-1.96 

1.C5 

.450 

-2.31 

2.11 


-4.62 

-2.58 

1.11 

.4Si0 

-3.14 

2.42 

-1.65 

-3. 82 



.515 

-4.12 

3.06 

-3.81 

-3.90 



.550 

-4.50 

3.12 

-3.27 

- 2.V4 



.600 

-4.4C 

2. 38 

-2.49 

-2.24 



. 7CC 

-2.67 

.63 

-3.56 

-1.45 



.840 

-1.59 

-l.OC 

-.77 




.850 




-1.40 




RUN 

114 

AL PH A 

-.0 



RON 

114 

ALPHA 

0.0 



POINT 

2355 

BETA 180.0 



PCINT 

2356 

BETA 190.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


Ll-S 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. COO 

.69 

.69 

.69 

.69 



0.000 

• 66 

• 66 

• 66 

• 66 



.020 

.61 

.67 

.76 

.64 



.C20 

.52 

.59 

.73 

.66 



.050 



.62 




.050 



• 48 




.061 

.23 

.51 





.061 

.67 

.44 





.100 

.34 

.43 

.40 

.31 



. 100 

.51 

. 32 

.34 

.42 



. 160 

.26 

.28 

-.08 

.17 



• 160 

• 43 

• 13 

-.13 

.29 



.200 

. 12 

.11 

-.32 

.03 



.200 

.32 

- .02 

-.33 

.11 



. 240 



.02 




.240 



-.32 




.250 

-.Cl 

-.02 


.01 



.250 

.28 

-.14 


-.07 



. 257 



.01 




.257 



-.29 




.267 





-1.26 

-1.21 

.267 





-1.44 

-1.44 

.277 



-.84 




.277 



-l.OO 




. 287 





-1. 29 

-1.42 

.287 





-1.20 

-1.59 

.303 

-.Cl 

-.12 

-1.C4 

.04 

-.80 

-1.28 

.303 

.24 

-.26 

-1.32 

-.21 

— . 68 

-1.45 

.350 

-.C4 

-.14 

-1.32 

.08 

-.41 

-1. 13 

.350 

.21 

-.29 

-2.02 

-.19 

-.16 

-1.58 

.400 

.03 

-.12 

-.84 

. 11 

. 14 

-.71 

. 400 

• 24 

- .35 

-2.27 

-.11 

.46 

-1.28 

.450 

.22 

- .12 


.15 

1.13 

-.07 

.450 

.40 

-.41 


-.06 

1.44 

-2.45 

. 490 

-.36 

-1.32 

1.66 

.26 



.490 

.21 

-2.23 

1.16 

.15 



.515 

-.26 

-1.25 

2.56 

. 30 



.515 

.06 

-1.69 

1.69 

.20 



,550 

. 19 

-.20 

1.21 

.35 



.550 

-.16 

-.09 

.34 

.24 



.600 

.50 

. 32 

.63 

,39 



.600 

.68 

.26 

.49 

.31 



. 700 

.51 

.55 

.56 

.44 



.700 

.64 

.49 

.10 

• 36 



, 840 

.41 

-. 33 

-.97 




.640 

• 41 

-.11 

-.69 




.850 




.32 



.850 




.19 




RUN 

114 

ALPHA 

.0 



RUN 

114 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2357 

beta 200.0 



PCINT 

2358 

BETA 210.0 



X/L 

8C0Y 

BUOY 

TCP 

bCTT 

PYLCN 

PYLCN 

X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LhS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1.000 

• 63 

.63 

.63 

.63 



0.000 

.45 

.45 

• 45 

.45 



.020 

.28 

.52 

.36 

.45 



.020 

.32 

.46 

• 34 

.45 



.050 



.33 




.C50 



.25 




.061 

• 64 

.45 





.061 

.77 

.41 





. 100 

.53 

.29 

.22 

.22 



.100 

• 68 

• 32 

. 10 

-.16 



.160 

.47 

.08 

-.37 

.05 



.160 

.73 

.02 

-.43 

-.49 



.200 

• 40 

-.10 

-.5 8 

-.18 



.200 

.72 

-.19 

-.53 

-1.31 



. 240 



-.64 




.240 



-.60 




.250 

.43 

-.37 


-.51 



.250 

.73 

-.35 


-1.97 



.257 



-.61 




.257 



-.56 




.267 





-1. 19 

-1.07 

.267 





-.94 

— • 68 

.277 



-1.05 




.277 



-.84 




.287 





-.77 

-1.33 

.287 





-.56 

-.82 

.303 

• 46 

-.39 

-1.26 

-.90 

-.31 

-1.3C 

.303 

.71 

-.53 

-l.Cl 

-2.56 

-.08 

-.85 

.350 

.35 

-.53 

-3.10 

-. 83 

.14 

-1.95 

.350 

.71 

-.75 

-1.99 

-1.3B 

.45 

-1.18 

.400 

.50 

— . 60 

-4.29 

-.51 

.75 

-1.72 

• 400 

.87 

-.93 

-2.48 

-.94 

1.19 

-1.55 

.450 

.71 

-l.Ol 


-. 2d 

1.56 

-3.46 

.450 

.96 

-1.21 


-.94 

1.79 

-1.53 

.490 

.65 

-3.19 

.28 

-.18 



.490 

.98 

-2.86 

• 13 

-.71 



. 515 

.59 

-1.77 

.82 

-.13 



.515 

1.00 

-1.57 

-.07 

-.64 



. 550 

.81 

-.68 

-.38 

-.05 



.550 

.45 

-.49 

-.44 

-.39 



.600 

.73 

-.36 

-.18 

• 06 



.600 

.87 

-.58 

-.56 

-.20 



.700 

• 61 

.00 

-.46 

.17 



.700 

.75 

-.63 

-.16 

• 06 



. 840 

.23 

-.20 

-.68 




. 840 

.46 

-.17 

-.66 




.850 




-.08 



.650 




-.17 




65 



RUN lU ALPHA .0 

POINT 2359 BETA 220*0 


X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 21 

.21 

.21 

.21 



• C20 

• 15 

• 05 

-.24 

.15 



.050 
• 061 

. 72 

.10 

-.24 




.100 

.79 

.20 

-.20 

-.40 



.160 

.95 

■” .08 

-.63 

-.61 



.200 

1.06 

-.31 

-.78 

-.75 



• 240 
.250 

I.C6 

-.48 

-.99 

-1.01 



.257 

.267 



-.93 


-.96 

-.78 

.277 

.287 



-1.03 


-.24 

-.84 

• 303 

1.12 

-.67 

-1.20 

-1.62 

• 21 

-.79 

.350 

1.02 

-l.Ol 

-2.04 

-1.79 

• 83 

-1.17 

.400 

1.23 

-1.27 

-1.74 

-1.81 

1.40 

-1.31 

.450 

1.31 

-1.47 


-1.50 

1.85 

-.83 

.490 

1.46 

-1.46 

-.27 

-1.49 



.515 

1.57 

-1.81 

-1.51 

-1.13 



.550 

1.12 

-.94 

-I.IC 

-.62 



.600 

.96 

-.53 

-.66 

-.43 



. 700 

.87 

-.42 

-.32 

-.39 



. 840 
. 850 

.70 

-.38 

-.81 

-.44 




RUN 

ll<t 

ALPHA 

.0 



POINT 

2361 

BETA 240.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.74 

-.74 

-.74 

-.74 



.020 

.02 

-1.03 

-2.27 

-.71 



• 050 

• 061 

1.40 

-1.14 

-3.10 




. 100 

1.29 

-l.ll 

-2.52 

-1.34 



• 160 

1.56 

-.98 

-1.89 

-.91 



• 200 

1.68 

-.68 

-1.78 

-.48 



. 240 



-1.72 




.250 

.257 

1.75 

-.50 

-1.66 

-.53 



.267 

.277 



-1.30 


-1.55 

-U14 

.287 





.35 

-.85 

.303 

1.72 

-.48 

-1.24 

-.40 

• 61 

-.85 

. 350 

1.6A 

-. 83 

-.96 

-. 52 

1.25 

-.74 

• 400 

1.78 

-.48 

-.58 

-.80 

1.70 

-.61 

. 450 

1. 77 

-.51 


-.40 

1.56 

-. 18 

.490 

2.04 

-.27 

- .68 

-.80 



. 515 

2.63 

-1.21 

-2.91 

-.76 



.550 

2.22 

-1.57 

-2.89 

-1.02 



.600 

1.41 

-.8 7 

-1.99 

-1.57 



.700 

.92 

-.95 

-1.59 

-.89 



. 840 

• 86 

-1. 39 

-1.93 




.850 




-. 96 




RLN 

114 

ALPHA 

.0 



POINT 

2363 

beta 260.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-l.CC 

-l.OO 

-1.00 

-l.CO 



.020 

.38 

-1.79 

-2.44 

-1.01 



.050 



-3.66 




.061 

1.41 

-1.78 





. 100 

1.59 

-1. 74 

-3.36 

-1.95 



. 160 

1.86 

-1.62 

-2.90 

-1.66 



.200 

1.S9 

-1.40 

-2.44 

-1.50 



.240 



-1.85 




.250 

2.03 

-1.32 


-1.29 



. 257 



-1.84 




. 267 





-1.59 

-1.24 

. 277 



-1.78 




.287 





l.ll 

-1. ll 

. 303 

1.S2 

-l.OC 

-1.48 

-1.32 

• 90 

-1.05 

.350 

1.86 

- .72 

-.96 

-1.02 

1.48 

-.88 

.400 

1.92 

-.54 

-.79 

-.74 

1.64 

-.77 

.450 

2.06 

-.46 


-.7b 

• 98 

-.32 

.490 

2.34 

-.25 

-l.ll 

-.57 



.515 

2.91 

-1. 36 

-5.20 

-.61 



. 550 

3.07 

-2.35 

-4.80 

-.82 



.600 

2.75 

-1. 72 

-3.74 

-1.50 



.700 

1.35 

-1.37 

-4.15 

-2.83 



. 840 
.850 

.70 

-1.87 

-3.12 

-2.00 




RUN 

114 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2360 

BETA 230.0 



X/L 

BODY 

BOCY 

TCP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.22 

-.32 

-.32 

-.32 



• 020 

-.08 

-.83 

-1.04 

-.44 



• C50 



-1.50 




• 061 

.73 

-.62 





• 100 

.97 

-.44 

-1.26 

-.73 



.160 

1.24 

-.44 

-.96 

-.63 



.200 

1.37 

-.27 

-1. 13 

-.82 



• 240 



-.53 




.250 

1.40 

-.73 


-.93 



.257 



-.51 




.267 





-1.31 

-.69 

.277 



-l.ll 




.287 





.03 

-.79 

.303 

1.45 

-1.16 

-1.04 

-1.23 

.36 

-.77 

.350 

1.40 

-I.C9 

-1.06 

-1.33 

1.00 

-.94 

• 400 

1.52 

-.90 

-1. 10 

-1.07 

1.51 

-.84 

.450 

1.56 

-.83 


-1.41 

1.70 

-.47 

.490 

1.81 

-.68 

-.40 

-1.26 



.515 

2.26 

-1.47 

-2. 12 

-1.26 



• 550 

1.00 

-1.18 

-2.18 

-1.40 



.600 

.90 

-.70 

-1.51 

-.71 



.700 

.86 

-.73 

-1.33 

-.54 



• 840 

.75 

-.94 

-1.32 




.850 




-.60 




RUN 

114 

ALPHA 

• 0 



POINT 

2362 

BETA 250.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

8QTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0.000 

-.98 

-.98 

-.98 

-.98 



• 020 

.16 

-1.45 

-2.47 

-.82 



.C50 

.061 

1.47 

-1.52 

-3.58 




• 100 

1.48 

-1.40 

-3.58 

-1.59 



• 160 

1.80 

-1.42 

-2.65 

-1.33 



• 200 

1.91 

-1.31 

-2.22 

-1.23 



• 240 
.250 

1.95 

-.85 

-2.63 

-.84 



.257 

.267 



-2.56 


1 

• 

o 

-1.31 

.277 

.287 



-1.65 


• 66 

-1.12 

.303 

1.92 

— • 6 8 

-1.42 

-.74 

• 62 

-1.06 

• 350 

1.77 

-.60 

-.98 

-.67 

1.27 

-.94 

• 400 

1.88 

-.68 

-.59 

-.60 

1.61 

-.75 

.450 

1.94 

-.56 


-.63 

1.26 

-.43 

.490 

2. 25 

-.48 

-.86 

-.60 



.515 

2.89 

-1.54 

-4.40 

-.55 



.550 

1.27 

-2.13 

-4.02 

-.78 



• 600 

2. OB 

-1.36 

-2.92 

-1.98 



.700 

.78 

-1.39 

-2.97 

-1.76 



• 840 
.850 

.72 

-1.89 

-2.49 

-1.22 




RUN 

114 

ALPHA 

0.0 



POINT 

2364 

BETA 270.0 



X/L 

BOCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-1.16 

-1.16 

-1.16 

-1.16 



• C20 

.27 

-2.27 

-2.39 

-1.17 



.050 



-3.20 




• C61 

1.33 

-2.02 





• 100 

1.47 

-1.96 

-3.34 

-2.63 



• 160 

1.77 

-1.84 

-2.82 

-1.94 



• 2C0 

1.92 

-1.78 

-2.47 

-1.66 



• 240 



-1.84 




.250 

1.98 

-1.56 


-1.50 



.257 



-1.79 




.267 





-.84 

-1.39 

.277 



-1.64 




.287 





1.39 

-1.26 

.303 

2.04 

-1.32 

-1.57 

-1.41 

1.08 

-1.15 

.350 

1.92 

-1.13 

-1.23 

-1.17 

1.36 

-.94 

• 400 

1.98 

-.91 

71 

-I.IO 

1.47 

-.77 

• 450 

2.07 

-.50 


-1.14 

.78 

-.44 

• 490 

2.30 

-.51 

-.83 

-.84 



.515 

2.72 

-1.05 

-4.72 

-.78 



.550 

1.36 

-2.15 

-4.00 

-.72 



• 600 

3.08 

-3.40 

-5.22 

-1.02 



.700 

2.42 

-2.05 

-5.40 

-3.42 



• 840 

UOI 

-1. 72 

-3. 00 




.850 




-3.59 




66 


RUN 

114 

ALPHA 

-.0 



PCI NT 

2365 

beta 180.0 



X/L 

Bocy 

body 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.57 

.57 

.57 

.57 



.C2D 

.54 

.56 

• 66 

.58 



.050 



.56 




.061 

.90 

.42 





.100 

.29 

.36 

.40 

.24 



. 160 

.18 

.22 

-.15 

.21 



.200 

.C4 

.09 

-.37 

.03 






-.18 




.250 

-.C3 

-.05 


• 04 



.257 



-.17 




.267 





-1.32 

-1.26 

.277 



-.03 




. 287 





-1.33 

-1.47 

.305 

-.C7 

-.18 

-.95 

.01 

-.86 

-1.25 

. 350 

-.06 

-.18 

-1.29 

.05 

-.44 

-1.15 

.400 

.01 

-.22 

-. 63 

.06 

.19 

-.75 

.450 

.13 

-.24 


.13 

l.U 

-.15 

.490 

-.15 

-1.14 

1.64 

• 22 



.515 

-.29 

-1.12 

2.19 

.29 



. 550 

.42 

.00 

.59 

.37 



• too 

.50 

.33 

.62 

.43 



. 700 

.50 

.48 

.64 

.48 



. 840 

.38 

-.86 

-2.49 




.850 




.37 




RUN 

114 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2366 

BETA 17C.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


CHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.69 

.69 

.69 

.69 



.020 

• 60 

.59 

.63 

.59 



.C50 



.47 




.061 

.28 

• 40 





.100 

.29 

.37 

.32 

.27 



• 160 

.20 

• 31 

-.14 

• 15 



.200 

.05 

• IB 

-.33 

.05 



• 240 



-.46 




.250 

-.05 

.02 


.11 



.257 



-.41 




.267 





-I.IO 

-1.13 

.277 



-.73 




.287 





-1.25 

-1.36 

.303 

16 

.03 

-.04 

.15 

-.91 

-1.11 

.350 

-.22 

.02 

-.97 

.18 

-.61 

-.80 

.400 

-.12 

-.04 

-.32 

.19 

-.20 

-.26 

.450 

-.04 

-.03 


.15 

.37 

.72 

.490 

-.77 

-.50 

1.66 

.22 



.515 

-.70 

-.79 

2.67 

.22 



.550 

-.61 

.24 

.86 

.29 



.600 

.35 

.57 

.60 

.37 



.700 

.43 

.60 

.46 

.40 



.840 

.33 

-.59 

-1.63 




.650 




.22 




RUN 

U4 

ALPHA 

-.0 



RUN 

114 

ALPHA 

-.1 



POINT 

2367 

BETA 160.0 



POINT 

2368 

BETA 

150.0 



X/L 

BCOY 

BODY 

TCP 

eOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

aOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.47 

.47 

.47 

.47 



0.000 

.36 

.36 

.36 

.36 



.020 

.45 

.35 

.42 

.45 



.C20 

.34 

.25 

• 28 

.39 



.050 



• 24 




• 050 



.18 




.C61 

.45 

.31 





• C61 

.79 

.45 





.100 

.22 

.35 

.15 

.19 



.100 

.12 

.58 

-.05 

.09 



.160 

.03 

.35 

-.27 

.OB 



.160 

-.02 

• 62 

-.46 

-.06 



.200 

-.09 

.27 

-.46 

-.08 



.200 

-.20 

.57 

-.59 

-.29 



.240 



-.48 




.240 



-.55 




.250 

-.23 

• 13 


-.08 



.250 

-.30 

.50 


-.50 



.257 



-.45 




.257 



-.50 




.267 





-1.06 

-1.17 

.267 





-1.17 

-1.08 

.277 



-.09 




.277 



-1.06 




.287 





-1.26 

-1.33 

.287 





-1.16 

-.98 

.303 

-.31 

.14 

-1.02 

-.17 

-1.02 

-.95 

.303 

-.41 

.45 

-1.34 

-.49 

-1.05 

-.60 

.350 

-.33 

.10 

-1.14 

-.11 

-.95 

-.52 

.350 

-.51 

.38 

-1.68 

-.40 

-1.10 

-.06 

.400 

-.31 

.10 

-.68 

-.09 

-.73 

.11 

.400 

-.40 

.38 

-1.70 

-.25 

-.97 

.49 

.450 

-.38 

.14 


-.11 

-1.19 

1.13 

.450 

-.79 

.43 


-.17 

-2.36 

1.42 

.490 

-2.25 

-.30 

1.17 

.05 



.490 

-2.68 

.27 

.46 

-.13 



.515 

-1.26 

-.51 

2.20 

.14 



.515 

-1.52 

.06 

1.46 

-.12 



.550 

-.55 

.48 

.59 

.12 



.550 

-I.IO 

.77 

.49 

-.06 



.600 

-.15 

.69 

.23 

.18 



• 600 

-.12 

.62 

.14 

-.03 



.700 

.00 

.63 

.23 

.21 



.700 

-.17 

.70 

.33 

• 06 



.640 

.C3 

-.32 

-l.lO 




.840 

-.13 

.06 

-.60 




.850 




-.15 



.650 




-.24 




RON 

114 

ALPHA 

-.1 



RUN 

114 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2369 

BETA 140.0 



PCINT 

2370 

BETA 130.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RPS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OCO 

.26 

.26 

.26 

• 26 



0.000 

-.04 

-.04 

-.C4 

-.04 



.020 

.20 

.22 

.09 

.23 



.020 

-.07 

.25 

-.48 

-.07 



.050 



-.12 




.050 



-.65 




• 061 

.37 

.54 





• 061 

• 00 

.77 





.100 

.02 

.82 

-.32 

-.15 



.100 

-.16 

1.C9 

-.78 

-.62 



• 160 

10 

.93 

-.66 

-.50 



• 160 

-.26 

1.24 

-.96 

-1.09 



.200 

-.33 

.86 

-.78 

-1.04 



• 200 

-.41 

1.26 

-.93 

-1.89 



.240 



-.99 




• 240 



-.96 




.250 

-.46 

.78 


-1.80 



.250 

-.61 

1.13 


-2.23 



.257 



-.93 




.257 



-.92 




.267 





-1.15 

-.98 

.267 





-.88 

-1.16 

.277 



-1.17 




.277 



-1.08 




*287 




-1.22 

-.68 

.287 





-.99 

-.39 

.303 

-.52 

.75 

-1.46 

-1.62 

-1.10 

-.22 

.303 

-.65 

1.18 

-1.18 

-3.14 

-.94 

.16 

.350 

-.67 

.68 

-2.84 

-1.24 

-1.34 

.25 

.350 

-.83 

1.08 

-2.42 

-2.35 

-1.27 

.72 

• 400 

-.71 

.66 

-3.59 

-.73 

-1.16 

.82 

.400 

-1.07 

1.05 

-3.10 

-1.80 

-1.65 

1.14 

.450 

-1.31 

.69 


-.69 

-2.65 

1.39 

.450 

-1.71 

1.08 


-1.43 

-1.93 

1.42 

.490 

-2.83 

.66 

-.38 

-.46 



• 490 

-2.67 

1.13 

-1.05 

-1.27 



.515 

-2.11 

.56 

.43 

-.41 



.515 

-2.43 

1.33 

-1.05 

-1.11 



.550 

-.88 

• 82 

.16 

-.39 



.550 

-1.27 

.99 

-.81 

-.81 



• 600 

-.60 

.85 

-.49 

-.22 



• 600 

-.88 

.90 

-.03 

-.69 



.700 

-.41 

• 81 

-.19 

-.23 



.700 

-.78 

.90 

-.76 

-.44 



• 840 

-.35 

-.09 

-.36 




• 840 

-.61 

-.28 

-.62 




.850 




-. 32 



• 850 




-.61 




67 



RUN 

114 

ALPHA 

-.1 



POINT 

2371 

BETA 120.0 



X/L 

BODY 

BCDY 

TCP 

BCTT 

PVLUN 

PVLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. CCO 

-.26 

-.26 

-.26 

-.26 



.020 

-.22 

.33 

-1.25 

-.21 



.050 



-1.46 




.Ofcl 

-.23 

.95 





. 100 

-.31 

1.37 

-1.63 

-.54 



. 16C 

-.44 

1.54 

-1.34 

-.89 



.200 

-.52 

1.62 

-1.23 

-1.40 



. 2A0 



-1.48 




.250 

-.73 

1.47 


-1.59 



.257 



-1.43 




.26 7 





-.98 

-1.72 

.277 
. 287 



-1.27 


-.92 

-.10 

. 303 

-.94 

1.5b 

-1.19 

-2.67 

-.98 

.45 

.350 

-1.08 

1.56 

-1.87 

-3.25 

-1.16 

l.Ol 

.<.00 

-1.42 

1.52 

-2.47 

-4.06 

-1.51 

1.39 

.450 

-1.92 

1.53 


-2.81 

-1.37 

1.32 

.4S0 

-2.4t 

1.66 

-1.59 

-3,03 



.515 

-2.50 

2.15 

-3.05 

-2.48 



. 55C 

-2.C4 

1.81 

-2.42 

-2.09 



.600 

-1.50 

1.18 

-1.70 

-1.31 



. 700 

-1.06 

.85 

-2.19 

-.93 



. 840 
. 850 

-1.12 

-.01 

-1.12 

-.99 




RUN 

115 

ALPHA 

.0 



RUN 

115 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2379 

BETA 

180. 0 



PCINT 

2380 

BETA 

190-0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BQTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

eocY 

eocv 

TOP 

80TT 

PVLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1.000 

.56 

.56 

.56 

.56 



0.000 

.54 

.54 

.54 

.54 



.020 

.49 

.54 

• 63 

.54 



.020 

.42 

.53 

.62 

.54 



.050 



.50 




.050 



.50 




• 061 

.35 

.39 





.061 

.37 

.40 





• 100 

.33 

.32 

• 3B 

.25 



.100 

.40 

.34 

.38 

.33 



. 160 

.24 

.20 

-.09 

.17 



.160 

.36 

• Id 

-.09 

.19 



.200 

.11 

.09 

-.27 

.12 



.200 

.26 

.07 

-.28 

-.04 



. 240 



-.36 




.240 



-.26 




.250 

.08 

.01 


.17 



.250 

.22 

- .04 


-.11 



.257 



-.34 




.257 



-.26 




.267 





-I.IO 

-1.07 

.267 





-1.32 

-1.19 

.277 



-.71 




.277 



-.88 




.287 





-1.16 

-1.27 

.287 





-1.01 

-1.43 

.303 

.C5 

-.06 

— .86 

.16 

-.73 

-1.05 

.303 

.17 

-.15 

-1.16 

-.04 

-.49 

-1.27 

.350 

.04 

-.10 

-.97 

• 14 

-.28 

-.81 

.350 

.12 

-.18 

-1.68 

.07 

-.06 

-1.07 

.400 

.05 

-.13 

-.35 

.15 

.11 

-.43 

.400 

.16 

-.19 

-1.60 

.09 

.46 

-.80 

.450 

.10 

-.09 


.14 

• 98 

.02 

.450 

.19 

-. 15 


.01 

1.22 

-1.73 

.490 

.07 

-.51 

1.34 

.25 



.490 

.27 

-1.07 

1.02 

.13 



. 515 

.C9 

-.36 

1.54 

.30 



.515 

.46 

-.42 

.74 

.16 



.550 

.47 

.23 

.66 

.31 



.5 50 

-.06 

-12 

.46 

.21 



.600 

.46 

.33 

.59 

.36 



.too 

.54 

.24 

.41 

.25 



, 700 

.46 

.45 

.57 

. 38 



.700 

.51 

.37 

.28 

.27 



. 840 

.32 

.51 

-.93 




.840 

.29 

-.22 

-1.37 




. 850 




.29 



.850 




.12 




RUN 115 ALPHA .0 

POINT 2381 BETA 200.0 


X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BCTT 

pylon 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.51 

.51 

.51 

.51 



.020 

• 24 

.5C 

.51 

.49 



.050 

.061 

.91 

.41 

• 34 




. 100 

.51 

.31 

.27 

.27 



. 160 

.47 

.13 

-.17 

.15 



.200 

-44 

-.03 

-.34 

-.09 



.240 



-.62 




.250 
.257 
.26 7 

.43 

-.16 

-.59 

-.44 

-.95 

-1.C6 

.277 

.287 



-.89 


-.66 

-1.45 

.303 

.40 

-.21 

-1.26 

-.47 

-.25 

-1.40 

.350 

.21 

-.27 

-2.82 

-.26 

.22 

-1.69 

.400 

• 33 

-.38 

-3,47 

-.08 

.79 

-1.41 

.450 

.41 

-.55 


-.03 

1.37 

-2.71 

.490 

.50 

-1.63 

.19 

-.05 



.515 

.73 

-.91 

-.13 

• 04 



.550 

.72 

-.38 

-.15 

• 08 



.600 

.65 

-.18 

-.02 

.14 



.700 

.59 

• 12 

-.06 

.18 



.840 
. 850 

. 22 

-.90 

-1.32 

-.06 




RUN 115 ALPHA .0 

POINT 2382 BETA 210.0 


X/L 

BOCY 

BOCY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


CHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

O.CCO 

.39 

.39 

.39 

.39 



,020 

.22 

.40 

.39 

.37 



.C50 



.26 




.061 

.83 

.23 





• 100 

.60 

.22 

.05 

-.02 



.160 

.63 

.02 

-.27 

-.31 



.2C0 

.61 

-.14 

-.39 

••63 



.240 



.03 




• 250 

• 62 

-.32 


-1.30 



.257 



.02 




.267 





-.00 

-.63 

.277 



-.75 




.207 





-.25 

-.67 

.303 

• 61 

-.48 

-. 79 

-1.40 

.09 

-.79 

.350 

.50 

-.63 

-1.84 

-1.09 

• 61 

-I.IO 

• 400 

.52 

-.92 

-2.42 

-.57 

1.09 

-1.77 

.450 

.56 

-.97 


-.57 

1.57 

-1.83 

• 490 

.73 

-1.71 

-.20 

-.30 



.515 

.93 

-1.05 

-.05 

-.30 



.550 

• 61 

-.91 

-.83 

-.17 



• 600 

.75 

-.78 

-.66 

.01 



.7C0 

.66 

-.54 

-.84 

• 06 



.840 

• 48 

-1.31 

-1.55 




.850 




-.16 




68 


ALPHA ,I 

BETA 230.0 


RUN 

115 

ALPHA 

.1 



POINT 

2383 

86TA 220.0 



X/L 

BOOT 

BOOT 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RH$ 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0. 000 

• 16 

.16 

• 16 

. 16 



.020 

. 15 

.07 

-.13 

.14 



.C5C 



-.31 




.061 

.88 

.04 





. 100 

.77 

.07 

-.23 

-.18 



.160 

.84 

-.01 

-.57 

-.39 



.200 

.83 

-. 15 

-.63 

-.67 



.240 

.250 

. 86 

-.35 

-.51 

86 



.257 

.267 



-.49 


-. 77 

-.66 

.277 
. 287 



-.90 


-.09 

-.71 

.303 

.87 

-.52 

-1.04 

-.94 

• 26 

-.77 

.350 

.78 

-.5^ 

-1.52 

- 1. 73 

.81 

-.97 

.400 

.fcC 

-.92 

-1.67 

-1.07 

1.31 

-1.31 

.450 

.83 

-1.03 


-.89 

1.60 

-1. 19 

.4SC 

.95 

-1.45 

-.37 

-.71 



.515 

.92 

-. 79 

-1.02 

-.72 



.550 

.94 

-.56 

-.70 

-.74 



.600 

.85 

-.51 

-.65 

-.59 



. 700 

.77 

-.63 

-.85 

-.30 



. 840 

.65 

-1.37 

-1.5C 




. 850 




-.38 




run 

115 

ALPHA 

• 1 



PCINT 

2385 

86TA 240.0 



X/L 

60CY 

bUDY 

TOP 

60TT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.44 

-.44 

-.44 

-.44 



.020 

.12 

-.83 

-1.71 

-.44 



.050 



-1.70 




.061 

.88 

-.63 





. 100 

1.13 

-.58 

-1.72 

-. 82 



. 160 

1.29 

-.34 

-1.52 

-.53 



.200 

1.26 

-.48 

-1.24 

-.77 



. 240 



-1.65 




.250 

1.20 

-.46 


It 



.257 



-1.61 




.267 





-1.14 

-.67 

.277 



-l.ll 




.287 





.52 

-.65 

.303 

1.15 

-.59 

- .99 

-1.00 

,66 

-.66 

. 360 

1.C5 

76 

-1.00 

-.90 

1.23 

-.74 

.400 

1.19 

-.79 

-.63 

-.92 

1. 56 

-. 72 

.450 

1.14 

-.68 


-.62 

1.41 

-.42 

,490 

1.16 

-.61 

-.63 

-.95 



. 515 

1.44 

-1,19 

-2.20 

-1.24 



.550 

1.00 

- 1.29 

-1,86 

-1.00 



.600 

.94 

-.74 

-.95 

-.65 



. 700 

.91 

-.72 

-.84 

-.64 



. 840 

. 86 

- 1.90 

-2.18 




. 85C 




-.77 




RUN 

115 


AL PH A 

• 0 



POINT 

2387 

BETA 260.0 



X/L 

BODY 

BCOY 

TCP 

aOTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C.OOO 

-.81 

-.81 

-.81 

-.81 



.020 

.37 

-1.36 

-2.22 

-.73 



.050 



-2.78 




• 061 

1.07 

-1.31 





.100 

1.20 

-1.30 

-3.07 

-1.69 



. 160 

1.30 

-1.27 

-2.43 

-1.43 



.200 

1.34 

-1.16 

-1.98 

-1.23 



.240 



-2.69 




.250 

1.39 

-1.02 


-1.07 



.257 



-2.64 




.267 





-.95 

-1.01 

.277 



-1.30 




. 287 





1. 26 

-. 79 

• 303 

1.36 

-.74 

-1.13 

-1.04 

1.03 

-.74 

- 350 

1.29 

-.52 

-.79 

-.82 

1.39 

-.59 

• 400 

1.31 

-.46 

-.57 

-.82 

1.55 

-.58 

.450 

1.21 

-.49 


-.83 

.97 

-.25 

• 490 

1.26 

-.49 

-.65 

-.91 



.515 

1.87 

-1.08 

-3.07 

-.76 



.550 

1.62 

-2.34 

-3.55 

-.75 



• 600 

I.C2 

-1.79 

-3.27 

-1.22 



.700 

.79 

-1.26 

-3.25 

-1.97 



• 640 

.83 

-2.4C 

-3.34 




.650 




-1.17 




RLK 115 

POINT 2384 


X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

I.COO 

-.11 

-.11 

-.11 

-.11 



• 020 

.15 

-.20 

-.72 

-.00 



.050 
• C61 

1.17 

-.04 

-.87 




• 100 

.95 

-.C2 

-1.04 

-.35 



• 160 

1.05 

-.13 

-.98 

-.72 



.200 

1.05 

-.46 

-.65 

-1.07 



• 240 
.250 

1.C8 

-.58 

-.80 

-1.06 



.257 



-.78 




.267 





-.97 

-.55 

.277 



-1.00 




• 287 





.26 

-.69 

.303 

.97 

-.79 

-.99 

-1.05 

.50 

-.76 

.350 

• 89 

-.73 

-1.21 

-.92 

1.07 

-.86 

• 400 

1.00 

-1.14 

-.97 

-1.18 

1.47 

-.76 

.450 

1.01 

-1.30 


-1.40 

1.57 

-.48 

.490 

• 96 

-1.07 

-.53 

-.94 



.515 

1.11 

-1.07 

-1.47 

-.90 



.550 

1.07 

-.75 

-1.29 

-.74 



.6C0 

.92 

-. 76 

-.88 

-.70 



.700 

.84 

-.63 

-1.30 

-.63 



.840 

.850 

.78 

-1.62 

-1.93 

-.59 




RUN 

115 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2386 

BETA 

250,0 



X/L 

0QCY 

BOGY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

1.000 

-.65 

-.65 

-.65 

-.65 



.020 

.31 

-I.C7 

-2.08 

— • 6 0 



.050 



-2.42 




.061 

1.05 

-1. 12 





.100 

1.23 

-1.07 

-2.66 

-1.A9 



• 160 

1.38 

-.96 

-2.04 

-1.15 



.200 

1.35 

-.80 

-1.67 

-.75 



.240 



-1.43 




.250 

1.34 

-.31 


-.67 



.257 



-1.42 




.267 





-1.32 

87 

.277 



-1.16 




.287 





.85 

-.68 

. 303 

1.39 

-.46 

-.92 

-.70 

.86 

-.64 

.350 

1.25 

-.59 

-.69 

-.A2 

1.36 

-.57 

.400 

1.34 

-.52 

-.48 

-.54 

1.61 

-.46 

.450 

1.20 

-.47 


-.69 

1.24 

-.22 

.490 

1.22 

-.29 

-.68 

-.63 



.515 

1.57 

-l.CO 

-2.9C 

-.67 



.550 

1.36 

-1.83 

-2.93 

-1.01 



.600 

.96 

-1.44 

-2.31 

-l.U 



.700 

.92 

-1.03 

-2.37 

-.92 



.040 

.89 

-2.10 

-2.74 




. 850 




-.92 




RUN 

115 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2366 

BETA 

270.3 



X/L 

BODY 

aOCY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

o.coo 

-.80 

-.80 

-.80 

-.80 



.C20 

.26 

-1.66 

-2.02 

-.84 



.050 



-2.78 




.061 

.99 

-1.31 





• 100 

1. 14 

-1.24 

-2. 78 

-2.35 



. 160 

1.28 

-1.24 

-2.36 

-1.66 



.200 

1.32 

-1.11 

-1.97 

-1.23 



.240 



-1.81 




.250 

1.44 

-1.19 


-1.16 



.257 



-1.81 




.267 





-.61 

-1.05 

.277 



-1.46 




.207 





1.42 

-.96 

.303 

1.47 

-1.C8 

-1.25 

-1.22 

1.15 

-.90 

.350 

1.36 

-.96 

-.95 

-1.04 

l.AO 

-.79 

.400 

1.29 

-.64 

-.58 

-1.04 

1.44 

-.62 

.450 

1.50 

-.58 


-1.07 

. 79 

-.33 

• 4 90 

1.52 

-.36 

-.65 

-.71 



.515 

2.08 

-.74 

-2.76 

-.79 



. 550 

1.40 

-1.86 

-3.88 

-.57 



• 600 

1.76 

-2.32 

-3.97 

-.91 



.700 

1.16 

-1.09 

-4.46 

-2.72 



• 640 

• 80 

-2.44 

-3.90 




.850 




-2,09 





RUN 

115 

ALPHA 

0.0 



RUN 

115 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2384 

bPTA 180,0 



PCINT 

2390 

BETA 170.0 



X/L 

BODY 

BUOY 

TCP 

aOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

eocY 

BODY 

TOP 

80TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

t/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.56 

.56 

.56 

• 56 



0.000 

• SI 

.51 

.51 

.51 



.020 

.51 

.55 

.67 

.58 



.020 

.50 

.50 

• 60 

• 51 



. C50 



.53 




• 050 



.43 




.061 

.23 

,4C 





• C61 

• 80 

.34 





.100 

. 27 

.31 

.38 

• 29 



• 100 

• 28 

• 29 

• 28 

• 22 



.160 

.24 

.20 

-.05 

.21 



.160 

• 16 

• 23 

-.12 

.17 



.200 

.15 

.13 

-.26 

.14 



• 2C0 

• C5 

• 14 

-.25 

• 10 



.240 



-.52 




.240 



-.19 




.250 

• 10 

.01 


• lb 



• 250 

1 

o 

VJI 

• 06 


• 13 



.257 



-.51 




.257 



-.10 




.267 





-1.12 

^0 

0 

• 

1 

.267 





-.98 

-.98 

.277 



-.73 




.277 



-.69 




.287 





-1.15 

-1.23 

.207 





-1.17 

-1.22 

. 303 

• C6 

-.06 

-.87 

• 18 

-.66 

-1.03 

• 303 

-.10 

• 01 

-.76 

• 11 

-.81 

-.93 

.350 

.02 

-.10 

-.95 

.18 

-.29 

-.77 

• 350 

-.C9 

-.02 

-.76 

.13 

-.55 

-.58 

.400 

.05 

-.14 

-.41 

.17 

.16 

-.42 

• 400 

-.08 

-.05 

-.15 

.13 

-.16 

-.09 

.450 

.12 

-.05 


.15 

.95 

-.03 

• 450 

-.02 

• 03 


.09 

.23 

.76 

.<.90 

.04 

-.44 

1.41 

.25 



• 490 

-.47 

-.10 

1.40 

.19 



.515 

.06 

-.34 

1.55 

.21 



• 515 

-.45 

-.20 

1.60 

.24 



. 550 

.44 

.25 

.69 

• 33 



.550 

-.55 

.52 

• 65 

• 26 



.600 

.45 

.34 

.59 

.35 



• 600 

.29 

.53 

.52 

.29 



. 700 

.45 

.45 

.60 




• 700 

.34 

• 49 

• 49 

• 28 



. 840 

.32 

-1.7C 

-3.04 




• 840 

• 24 

-1.17 

-2.16 




, 650 




«30 



• 850 




• ll 




Pun 

115 

ALPHA 

-.1 



POINT 

2295 

dETA 120.0 



X/L 

eocY 

BCDY 

TCP 

BOTT 

PYLCN 

FYLCN 


L6S 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 3C3 

-.27 

-.27 

-.27 

-.27 



.020 

-.36 

.22 

-1.35 

-.35 



.050 



-1.71 




,C61 

.C5 

.67 





. ICC 

-.4C 

l.Ol 

-1.88 

-.60 



. 160 

-.45 

1.08 

-1.22 

-.75 



.200 

-.43 

1.04 

-l.ll 

-1.43 



.240 

.2*0 

-.65 

l.CO 

-1.00 

-1.60 



. 257 



-.97 




.267 





-.78 

-1.02 

.277 

.2b7 



-.98 


-.75 

.22 

. 303 

-. 79 

1.12 

-.97 

-2.29 

-. ttO 

• 63 

. 350 

-I.C5 

I.IC 

-1.51 

-2.51 

-I.J8 

1.14 

. 403 

-1.30 

1.07 

-1.94 

-2.37 

-1.39 

1.43 

. 45C 

-1. 79 

1.06 


-1.97 

-1.04 

1.32 

. 490 

-2.00 

1.12 

-1.35 

-1.69 



. 515 

-2.05 

1.29 

-2.57 

-1.64 



.550 

-1.56 

.98 

-1.91 

- i.io 



.6C0 

-1.27 

.92 

-1.82 

-1.17 



. 700 

-1.26 

.86 

-2.17 

-.9C 



. 640 

-.95 

-.39 

-U7b 




. 850 




-.91 




RUN 

115 

ALPHA 

-.0 



RUN 

115 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2391 

beta 160.0 



POINT 

2392 

BETA 150.0 



X/L 

eocY 

BCDY 

TCP 

bctt 

PYLON 

PYLON 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

• 44 

• 44 

.44 

.44 



o.coo 

• 29 

• 29 

• 29 

.29 



.020 

.43 

.35 

.48 

.43 



.020 

• 29 

.17 

• 34 

• 33 



. C50 



.31 




• 050 



• 20 




.06 1 

• 2C 

.23 





• 061 

-•02 

• 23 

• 12 

.04 



. 100 

• 23 

.27 

• 16 

.17 



• 100 

.15 

.34 



. 160 

.09 

.27 

-.18 

.09 



• 160 

-.01 

.35 

-.3C 

-.10 



.200 

-.C3 

• 21 

-.32 

-.03 



• 200 

16 

• 30 

-.47 

-.38 



. 240 



-.11 




• 240 



-•44 




.250 

-.11 

• 16 


-.10 



• 250 

-.22 

• 26 

-.40 

-.63 



• 257 



-.09 




.257 




1 

b 

97 

.267 





1 

b 

o 

-I.C6 

.267 





• 277 



-.71 




.277 



-•90 



-.80 

.287 





-1.12 

-l.Ol 

.207 





-1.05 

• 303 

-.15 

.13 

-.86 

-.12 

-.06 

-.66 

.303 

-•33 

• 30 

-1.15 

-.58 

-.89 

-.38 

• 350 

-.14 

• 13 

-1.02 

-.00 

-.77 

-.21 

• 350 

-.39 

.27 

-1.58 

-.56 

-.87 

.09 

• 400 

-. 19 

.13 

-.77 

-.01 

-.59 

.32 

.400 

-.33 

.29 

-1.79 

-.52 

-.73 

• 65 

.450 

-.23 

.25 


-.10 

-1.43 

1.10 

• 450 

-•40 

.37 


-.37 

-2.23 

1.34 

.490 

-1.17 

• 40 

.90 

.07 



• 490 

-1.41 

• 56 

♦ 27 

-.33 



. 515 

-.61 

• 41 

l.CO 

.13 



.515 

-.57 

.77 

• 36 

-.24 



.550 

-.20 

.69 

,29 

.15 



.550 

-.87 

.77 

— . 06 

-.20 



. 630 

-.C4 

• 64 

.13 

.17 



• 600 

-•21 

.74 

-. 27 

-.05 



. 700 

.09 

• 60 

.26 

.21 



.700 

-.46 

• 67 

-.25 

.04 



• B40 

• 06 

-.92 

-1.43 




.840 

-.18 

-•90 

— .98 

-.21 



.850 




-.05 



• 850 







70 


hUN 

115 

ALPHA 

-.1 



POINT 

2393 

beta uo.o 



X/L 

BOOT 

bCDY 

TOP 

BCTT 

PTLGN 

PYLON 


LhS 

PHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c.ooo 

.17 

. 17 

.17 

.17 



.020 

.16 

.12 

.09 

.19 



.050 



-.18 




.061 

.^0 

.36 





. 100 

.05 

.55 

-.31 

-.03 



. 160 

-.C3 

.63 

-.50 

-.21 



.200 

-.23 

.60 

-.50 

-.38 



. 2^0 



— . 66 




.250 

-.35 

.56 


-.75 



.257 



-.69 




.267 





-.99 

-.70 

.277 



-.96 




. 2a7 





-1.15 

-.37 

. 303 

-.93 

.56 

-1.20 

-. 85 

-1.06 

-.03 

.350 

-.55 

.52 

-2.61 

-1.05 

-1.22 

.50 

.^00 

-.62 

.56 

-3.29 

86 

-1.19 

.93 

.^50 

-.77 

.57 


-.59 

-2.36 

1.93 

. A90 

-1.93 

.65 

-.32 

-.97 



.515 

-1.39 

.78 

-.21 

-.93 



. 550 

-.65 

.90 

-.57 

-.35 



. 600 

-.93 

.85 

-.59 

29 



.700 

-.91 

.78 

-.37 

-.2a 



. e<.o 

-.37 

-.75 

-.91 




.850 




-.37 




RUN 

116 

ALPHA 

-.0 



PCINT 

2903 

beta 180.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BQTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.37 

.37 

.37 

.37 



.020 

.30 

.38 

.90 

.39 



.050 

.061 

.99 

• 26 

.29 




. 100 

. 17 

.19 

.21 

.21 



.160 

.10 

*12 

-.09 

.15 



. 200 

.Cl 

.05 

-.19 

.06 



.290 

.250 

-.C2 

-.02 

-.12 

.07 



.257 

.267 



-.12 


-.76 

-. 80 

.277 
. 287 



-.53 


-.88 

-.93 

.303 

-.09 

-.05 

-.61 

.07 

-.59 

-.72 

. 350 

-.03 

-.03 

-.57 

.08 

-.23 

-.99 

.900 

.01 

-.02 

-.08 

• 06 

• 10 

-.22 

.950 

.11 

.09 


.03 

• 63 

-.07 

.990 

-.20 

-.50 

.50 

.15 



. 515 

.19 

.02 

.09 

.19 



.550 

.33 

.29 

.53 

.19 



.600 

.33 

• 26 

.90 

.20 



.7CC 

.32 

.29 

.99 

.22 



.890 
. 850 

.19 

-1.91 

-1.92 

.18 




RUN 

116 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2905 

BETA 

200.0 



X/L 

BOCY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.30 

.30 

.30 

.30 



.020 

. 29 

.31 

.36 

.30 



.050 



.27 




.061 

.1-5 

.20 





. 100 

.17 

.16 

.19 

.10 



. 160 

. 12 

.09 

-.11 

-.01 



.200 

.08 

.01 

-.25 

-.31 



.290 



-.29 




.250 

.07 

-.08 


-.56 



.257 



-.28 




. 26 7 





-.92 

-.88 

.277 



-.66 




.287 





-.53 

-1. 17 

.303 

• C9 

-.17 

-.89 

-.18 

-.19 

-1. 16 

.350 

.09 

-.22 

-1.50 

-.05 

.20 

-1.23 

.900 

.23 

-.20 

-1.91 

-.09 

• 59 

-1. 15 

.950 

.37 

-.68 


-.20 

.82 

-1.96 

.990 

• 96 

-1.22 

-.12 

-.19 



.515 

.67 

-.62 

.15 

-.10 



.550 

.57 

-.27 

-.12 

-.09 



. 600 

.97 

-.13 

-.10 

-.01 



.700 

.95 

.10 

-.02 

-.03 



.B9C 

.11 

-1.15 

-1.99 




.850 




-.37 




RUN 

115 

ALPHA 

-.1 



PCINT 

2399 

BETA 130.0 



X/L 

BCOY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

-.09 

-.C9 

-.09 

-.09 



.020 

-.09 

.15 

-.31 

-.06 



• C50 



-.67 




.061 

-.10 

.59 





. 100 

-.09 

. 78 

-1.06 

-.93 



.160 

-.19 

.03 

-.08 

-.59 



. ?co 

-.32 

.05 

-.05 

-1.02 



.290 



-.73 




.250 

■“ « 40 

. 77 


-1.81 



.257 



-.71 




.267 





-.80 

-.89 

.277 



-.92 




.287 





-.88 

-.12 

.303 

-.63 

.81 

-1.C8 

-1.83 

-.80 

.35 

.350 

-.78 

.77 

-1.85 

-1.36 

-1.06 

.86 

.900 

-.82 

.77 

-2.39 

-1.05 

-1.96 

1.19 

,950 

-1.33 

.79 


-1.05 

-1.58 

1.92 

.990 

-2.39 

.83 

-.96 

-.97 



.515 

-1.53 

.92 

-1.17 

-.90 



.550 

-1.06 

.96 

-1.92 

-.70 



.600 

-.90 

.89 

-1.31 

-.69 



.700 

-.79 

.83 

-.85 

-.61 



*890 

-.65 

-.73 

-1.08 




. £50 




-.65 




RUN 

116 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2909 

BETA 

190.0 



X/L 

eocY 

bOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.39 

.39 

.39 

.39 



.020 

.29 

.35 

.92 

.35 



.050 

.061 

.23 

.25 

.30 




.100 

.16 

.20 

.23 

.17 



.160 

.12 

.12 

-.0? 

.10 



.200 

.05 

.05 

-. 17 

-.12 



.290 



-.00 




.250 

.257 

.03 

-.09 

-.01 

-.09 



.267 

.277 



-.58 


-.92 

-.96 

.287 





-. 79 

-1.06 

.303 

• 01 

-.09 

-.71 

.01 

-.37 

-.85 

.350 

.03 

--C8 

-.92 

.01 

-.06 

-.68 

.900 

.06 

-.08 

-.76 

-.00 

.29 

-.56 

.950 

.19 

-.20 


-.07 

.61 

-1.29 

.990 

.02 

-.76 

.27 

.05 



.515 

.95 

-.03 

.70 

.08 



.550 

-.06 

.16 

.92 

.11 



. 600 

.38 

.21 

.30 

.11 



.700 

.36 

.27 

.38 

.09 



.890 

.850 

. 16 

-1.29 

-1.7C 

.02 




RUN 

116 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2906 

BETA 

210.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0.000 

.22 

.22 

.22 

.22 



.020 

.10 

.21 

.27 

.22 



.050 



.20 




• 061 

.25 

.11 





• ICO 

.16 

.09 

.08 

-.06 



.160 

.15 

-.09 

-.22 

-.19 



.200 

.12 

-. 19 

-.33 

-.51 



.290 



-.50 




.250 

.15 

-.26 


-.97 



.257 



-.99 




.267 





-1.01 

-.57 

.277 



-. 59 




.287 





-.28 

-.58 

.303 

• 15 

-.37 

-.72 

-1.20 

-.01 

-.68 

.350 

.22 

-.51 

-1.91 

-.59 

.97 

-1.03 

• 900 

• 36 

-.80 

-1.09 

-.18 

.79 

-1.31 

.950 

.55 

-1.15 


-.29 

.80 

-1.39 

.990 

.69 

-1.56 

-.51 

-.35 



.515 

• 82 

-1.29 

-.91 

-.29 



.550 

.97 

-i.ca 

-.92 

-.20 



• 600 

.59 

-.96 

-.81 

-.16 



.700 

.97 

-.90 

-.89 

-.07 



.890 

• 96 

-U09 

-1.69 




.850 




-.95 
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RUN 

lib 

ALPHA 

.0 



RUN 

116 

ALPHA 

• 0 



PCINT 

2407 

8^TA 220.0 



POINT 

2408 

BETA 

230.0 



X/L 

BQCV 

booy 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

K/L 

BOCV 

BOOT 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.00 

.00 

.00 

.00 



0.000 

-.17 

-.17 

-.17 

-.17 



.020 

-.C2 

-.06 

-.10 

.00 



• 020 

-.16 

-.25 

-.45 

-.20 



.0?0 



-.16 




.050 



-.86 




.061 

.23 

-.12 





• 061 

• 28 

-.24 





.100 

.17 

-.15 

-.27 

-.29 



• 100 

• 18 

-.24 

-.92 

-.29 



. 160 

.20 

-.20 

-.40 

-.46 



.160 

.31 

-.23 

-.06 

-.46 



.200 

.20 

-.30 

-.42 

-.76 



• 200 

.35 

-.32 

-.77 

-.67 



.240 



-.45 




• 240 



-.51 




.250 

.26 

-.39 


-1.03 



• 250 

.37 

-.50 


-.80 



.257 



-.45 




.257 



-.51 




.267 





-.70 

-.45 

• 267 





o 

0 

1 

-.77 

.277 



-.52 




.277 



-.76 




.2B7 





-.02 

-.44 

.287 





• 15 

-.56 

.303 

.29 

-.47 

-.59 

-1.47 

• 22 

-.44 

• 303 

• 46 

-.63 

-.76 

-.62 

.33 

-.61 

.350 

.29 

-.60 

-.97 

-1.72 

.67 

-.62 

• 350 

• 54 

-.62 

-.94 

-.58 

• 80 

-.63 

.400 

.52 

-.74 

-1.19 

-.85 

.95 

-.96 

• 4C0 

.69 

-.61 

-.67 

-.69 

1.08 

-.59 

.450 

.67 

-.91 


-1.12 

.83 

-.89 

• 450 

• 80 

-.02 


-.71 

.87 

-.40 

.490 

.83 

-1.17 

-.56 

-.76 



.490 

.95 

-.74 

-.32 

-.94 



. 515 

.91 

-l.Ol 

-1.04 

-.81 



.515 

.96 

-.73 

-.02 

-.81 



. 550 

.73 

-.89 

-.97 

-.59 



.550 

• 80 

— • 86 

-.79 

-.77 



. 600 

.64 

-. 89 

-.96 

-.49 



.600 

• 76 

-.76 

-.78 

-.81 



. 7C0 

.54 

-.38 

-.76 

-.26 



.7C0 

.69 

— • 88 

-.75 

-.62 



. 840 

.65 

-1.32 

-1.58 




• 840 

.71 

-1.73 

-1.63 




.850 




-.57 



.850 




-.76 




RUN 

116 

ALPHA 

-.0 



RUN 

116 

ALPHA 

-1.6 



point 

24C9 

BETA i 

240.0 



PCINT 

2410 

BETA ; 

250.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLUN 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

c. coo 

-.42 

-.42 

-.42 

-.42 



0.000 

-.56 

-.56 

-.56 

-.56 



.320 

-.26 

-.55 

-.96 

-.31 



• 020 

-.22 

-.75 

-1.51 

-.51 



.C50 



-1.08 




.050 



-1.86 




.061 

• 28 

- .46 





• 061 

• 19 

-.84 





. 100 

.31 

-.33 

-1.20 

-.61 



• 100 

• 34 

-.77 

-1.86 

-1.15 



.160 

• 36 

-.34 

-.96 

-.44 



.160 

• 52 

-.67 

-1.19 

-.87 



.200 

.43 

-.25 

-.82 

-. 70 



• 200 

• 60 

-.51 

-l.Ol 

-.79 



.240 



-.79 




• 240 



-.93 




.250 

.51 

-.35 


-.77 



.250 

• 68 

-.39 


-.59 



.257 



-.78 




.257 



-.92 




. 267 





-1.05 

-.52 

.267 





-1.19 

-.48 

.277 



-.76 




.277 



-.77 




.287 





.41 

-.43 

.287 





• 63 

-.54 

.30 3 

.59 

-.57 

-.70 

-.90 

• 60 

^•48 

.303 

.74 

-.45 

-.74 

-.64 

.61 

-.46 

. 350 

.65 

-.67 

-.62 

-.87 

.89 

-.52 

.350 

• 74 

-.50 

-.57 

-.60 

• 88 

* • 46 

.400 

. 75 

-.76 

-.52 

-. 74 

1.08 

-.50 

.400 

• 84 

-.58 

-.37 

-.09 

.93 

-.39 

.450 

.90 

-.65 


-.71 

.66 

-.35 

• 4 50 

.92 

-.58 


-.82 

.62 

-.29 

.490 

1.00 

-.61 

-.35 

-.61 



• 490 

• 98 

-.55 

-.42 

-.61 



.515 

.97 

-.66 

-.75 

-.61 



.515 

.92 

-.92 

-1.45 

-.71 



. 550 

. 69 

-.60 

-.65 

-.63 



.5 50 

• 88 

-1.06 

-1.16 

-.74 



.600 

.84 

-.64 

-.64 

-.60 



• 600 

• 86 

-.87 

-.92 

-.70 



. 700 

.80 

-.79 

-.78 

-.65 



.700 

• 86 

-.70 

-1.34 

-.79 



. 84C 

• 80 

-1.71 

-1.59 




• 840 

.07 

-1.75 

-1.81 




. 850 




-. 79 



• 850 




-.79 




RUN 

116 

ALPHA 

-.0 



RUN 

116 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2411 

BETA 180.0 



PCINT 

2412 

SETA 170.0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCDV 

BOOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

0.000 

.35 

• 35 

.35 

• 35 



0.000 

.31 

• 31 

.31 

.31 



• 020 

.29 

.35 

.40 

.33 



.020 

.29 

.30 

• 36 

.32 



.050 



• 28 




.050 



.22 




.061 

• 20 

.22 





.061 

.09 

• 16 





• 100 

.16 

.15 

.19 

.19 



• 100 

.16 

.12 

• 13 

.17 



. 160 

.C9 

.09 

-.09 

• 14 



• 160 

.09 

.05 

-.12 

• 10 



.200 

• CC 

-.01 

-.18 

• 05 



.200 

• 01 

-.01 

-.21 

-.04 



.240 



-.28 




• 240 



-.23 




.250 

-.C5 

-.05 


• 06 



• 250 

-.03 

-.04 


• 01 



.257 



-.28 




.257 



-.22 




.267 





-.74 

-.79 

.267 





-.77 

-.79 

.277 



-.52 




.277 



-.51 




.287 





-.91 

-.95 

.207 





-.95 

-.90 

.303 

-.06 

— .08 

-.61 

• 05 

-.54 

-.75 

• 303 

-.12 

-.05 

-.60 

• 03 

-.63 

-.63 

.350 

-.05 

-.07 

-.58 

.06 

-.26 

-.49 

• 350 

-.10 

-.02 

-.55 

.05 

-.44 

-.31 

.400 

.02 

-.07 

-.10 

.05 

.07 

-. 23 

• 400 

-.04 

• 06 

-.09 

.03 

-.22 

.03 

.450 

.10 

-.01 


• 02 

.57 

• 00 

.450 

-.12 

.12 


-.02 

-.13 

.57 

• 490 

-.24 

-.51 

.54 

.13 



• 490 

-.73 

-.01 

• 40 

• 09 



.515 

.20 

-.02 

.89 

• 16 



.515 

-.04 

• 39 

.79 

• 11 



. 550 

• 31 

.21 

.52 

.17 



.550 

-.44 

• 38 

• 42 

• 12 



.600 

.29 

.24 

.39 

.20 



.600 

.15 

• 36 

.23 

. 14 



.700 

• 28 

. 26 

.38 

.22 



.700 

• 18 

• 34 

.20 

• 12 



.840 

.17 

-1.15 

-1.36 




• 840 

• 12 

-.79 

-l.Ol 




• 050 




.16 



.050 




-.03 
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RUN 

116 

ALPHA 

-.0 



RUN 

116 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2413 

beta 160.0 



PCINT 

2414 

BETA 150.0 



X/L 

BCCV 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

800V 

TOP 

8CTT 

PYLCN 

PYLUN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

0.000 

.23 

.23 

.23 

.23 



0. 000 

.12 

.12 

.12 

.12 



.020 

.23 

.22 

.30 

.24 



.020 

.12 

.09 

.14 

.13 



.050 



.18 




.050 



.05 




.061 

.28 

.12 





.061 

.24 

.07 





.100 

.11 

.12 

.09 

.07 



*100 

.02 

.11 

.01 

-.02 



. 160 

.CC 

.10 

-.14 

-.00 



• 160 

-.06 

.13 

-. 29 

-.16 



.200 

-.06 

.07 

-.25 

-.27 



• 200 

-.17 

.14 

-.37 

-.42 



.240 



-.23 




.240 



-.38 




.250 

-.17 

.04 


-.35 



.250 

-.22 

• 14 


-.56 



.257 



-.23 




• 257 



-.37 




.267 





-.87 

-.86 

.267 





-.82 

-.99 

.277 



-.60 




.277 



-.78 




.287 





-.87 

-.77 

.287 





-.97 

-.65 

. 303 

-.20 

.07 

-.75 

-.28 

-.69 

-.44 

.303 

-.34 

.20 

-.90 

-.86 

-.86 

-.27 

.350 

-.24 

.11 

-.85 

-.07 

-.57 

-.05 

.350 

-.44 

.29 

-1.59 

-.82 

-1.03 

.14 

.400 

-.28 

.19 

-.75 

-.05 

-.51 

.27 

.400 

-.56 

.35 

-2.02 

-.54 

-.86 

.46 

.450 

-.51 

.33 


-.14 

-1.29 

.73 

.450 

-.86 

.51 


-.48 

-1.85 

.79 

. 490 

-.95 

.40 

-.02 

-.13 



.490 

-1.13 

.66 

-.53 

-.33 



,515 

-.40 

.62 

.23 

-.08 



.515 

-.83 

.80 

-.73 

-.24 



. 55C 

-.25 

.53 

-.10 

-.05 



.550 

-1.03 

.60 

-.72 

-.2C 



.600 

-.14 

.47 

-.18 

.00 



.600 

-.81 

.52 

-.75 

-.14 



.700 

-.00 

.43 

-.44 

.02 



. 7C0 

-.44 

.44 

-.66 

-.09 



. 840 

-.01 

-.70 

-.89 




.840 

-.20 

-.51 

-.88 




.850 




-.19 



.850 




-.33 




RUN 

116 

ALPHA 

-.1 



RUN 

116 

ALPHA 

-.1 



POINT 

2415 

beta 140.0 



PCINT 

2416 

BETA 130.0 



X/L 

BQUY 

BODY 

TCP 

BCTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

800Y 

BODY 

TOP 

60TT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

C. 000 

-.06 

-.06 

-.06 

-.06 



0.000 

-.18 

-.18 

-.18 

-.18 



.020 

-.07 

-.07 

-.01 

-.03 



.020 

-.23 

-. 19 

-.28 

-.22 



. 050 



-.04 




.050 



-.59 




.061 

-.15 

.04 





.061 

-.30 

.05 





. 100 

-. 10 

.15 

-.09 

-.28 



.100 

-.22 

• 12 

-.80 

-.44 



.160 

-.20 

.18 

-.32 

-.47 



• 160 

-.33 

.35 

-.68 

-.51 



. 200 

-.30 

.21 

-.43 

-.76 



.200 

-.39 

.38 

-.68 

-.52 



.240 



-.30 




.240 



-.60 




.250 

-.38 

.24 


-1.00 



.250 

-.46 

.42 


-.57 



.257 



-.29 




.257 



-.58 




. 267 





-.58 

-.92 

.267 





-.66 

-.98 

.277 



-.59 




.277 



-.82 




.287 





-.64 

-.36 

.287 





-.67 

-.16 

.3C3 

-.41 

.32 

-.68 

-1. 44 

-.66 

.06 

.303 

-.58 

.54 

-.77 

-.71 

-.65 

.23 

.350 

-.48 

.41 

-1.49 

-1.74 

-.95 

.43 

. 350 

— .60 

• 60 

-1.20 

-.90 

-.79 

.66 

.400 

— .60 

.54 

-1.75 

-1.46 

-1.12 

.71 

.400 

-.79 

.68 

-1.46 

-1.04 

-l.CO 

.85 

.450 

-.77 

.69 


-1.15 

-1.38 

.84 

.450 

-.93 

• 80 


-1.25 

-.97 

.98 

.490 

- 1.03 

. 83 

-.00 

-.09 



.490 

-l.ll 

.96 

-.98 

-1.43 



.515 

-.90 

.91 

-.95 

-.87 



.515 

-1.02 

1.00 

-1.12 

-1.30 



. 550 

-.79 

.74 

-.04 

-.55 



.550 

-.79 

.83 

-1.08 

-.94 



.600 

-1.00 

.63 

-.99 

-.39 



. 600 

-.93 

.76 

-.88 

-.92 



. 700 

-1.27 

.50 

-1.75 

-.29 



.700 

-1.39 

.64 

-.58 

-.74 



.840 

-.35 

-.22 

-1,16 




.640 

-.48 

.07 

-I.IO 




.850 




-.53 



.050 




-.67 




RUN 

PCINT 

X/L 

0.000 
.020 
.050 
. C61 
. 100 
. 160 
.200 
.240 
.250 
.257 
.267 
.277 
. 2B7 
.303 
.350 
.400 
.450 
.490 
.515 
.550 
.600 
.700 
.840 
.850 


116 

ALPHA 

-.1 

2417 

QFTA 120.0 

BOCY 

BODY 

TCP 

BOTT 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

-.24 

-.24 

-.24 

-.24 

-.40 

-.15 

-.45 

-.24 



-.90 


-. 16 

.14 



-.31 

.33 

-.69 

-.51 

-.30 

.47 

-.05 

-.64 

-.42 

.50 

-.83 

-.01 



-.66 


-.52 

.53 


-.76 



-.65 




-.74 


-.71 

.63 

-.76 

-.74 

-.81 

.71 

-1.06 

-.77 

-.81 

.81 

-1.02 

-.72 

-.95 

.93 


-.77 

-.81 

1.05 

-.70 

-.82 

— .06 

.96 

-.90 

-.84 

-.93 

• 86 

-.99 

-.88 

-.99 

.79 

-.95 

-.91 

1.42 

• 69 

-l.OO 

-1.03 

-.61 

• 09 

-1.13 



PYLON PVLCK 
LHS RHS 


-.66 -I.IO 

-.61 .02 

-.62 .'<3 

-.73 .70 

-.73 .95 

-.54 .94 


RUN 116 ALPHA -.4 


PCINT 2418 BE 


X/L 

BODY 

BOCY 


LHS 

RHS 

0.000 

-.40 

-.48 

.C20 

-.58 

-.08 

.050 



.061 

-.52 

• 26 

.100 

-.46 

• 48 

.160 

-.40 

.59 

.200 

-.37 

.64 

.240 



.250 

-.55 

• 64 

.257 



.267 



.277 



.287 



.303 

-.65 

.77 

.350 

-.79 

.83 

.400 

-.80 

.88 

.450 


• 95 

.490 

-.81 

.98 

.515 

-.95 

.92 

.550 

-.64 

• 66 

.600 

-.84 

• 86 

.700 

-.91 

.62 

• 840 

-.89 

.27 

.850 




TA 110.0 


TOP 

BCTT 

PYLON 

PYLON 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

-.48 

-.48 



-.94 

-1.37 

-.40 



-1.30 

-.59 



-1.02 

-.61 



-.96 

-.76 



-1.05 

-.99 



-1.04 


-.76 

-.91 

-.77 


-.52 

.25 

-.76 

-1.04 

-.56 

• 68 

-.87 

-.96 

-.64 

.95 

-.96 

-.06 

-.71 

.99 


-.82 

-.52 

.64 

-.68 

-.84 



-1.40 

-.84 



-.90 

-.86 



-.83 

-.83 



-.91 

-1.16 

-.87 




71 


1.07 



RUN 

130 

ALPHA 

-.0 





RUN 

130 


alpha 

-.0 





PCINT 

2699 

BETA 

0.0 





POINT 

2700 


BETA 

10.0 





X/L 

eOOY 

BCCY 

TCP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLUN 

UB 

dCTTCM 

X/L 

BCCY 

ecoY 

TOP 

0CTTOM 

PYLCN 

PYLUf^ 

Ufl 

ecrroM 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KhS 

FLAKK 

FLANK 


LFS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

MHS 

FLANK 

flank 








LHS 

RHS 








LHS 

RMS 

c.ooo 

.09 

.89 

.09 

.09 





0.000 

.65 

.85 

. 05 

.85 





.020 

.11 

.10 

.61 

-.64 





.020 

-.25 

.47 

.55 

-.61 





.050 

-.57 

-.60 

-.20 

-.71 





.050 

-.87 

-.26 

-.22 

-.70 





.100 

-.31 

-.31 

-.49 

-.32 





• 100 

-.41 

-.15 

-.51 

-.41 





.150 

-.31 

-. IB 

-.44 






.150 

-.41 

-.10 

-.41 






.170 

-.03 

-.03 







.170 

-.04 

.00 







• 200 

-.16 

-.20 

-.27 

-.19 





.200 

-.21 

-.13 

-.20 

-.19 





.220 

-.63 

- .60 







.220 

-.65 

-.53 







.250 

-.66 

-.62 

.34 






.25C 

-.63 

-.60 

.31 






.265 





.91 

-.40 



.265 





.07 

-.49 

-.48 

-. 30 

.270 

-.61 

-.54 



• 12 

• 14 

-.36 

-. 30 

.27C 

-.54 

-.59 



-.55 

• 64 

.303 

-.43 

-.40 

-.43 

-.23 

-.76 

-. 79 

-.45 

-.49 

.303 

-.34 

-.49 

-.42 

-.23 

-.03 

-.53 

-.56 

-. 35 

.350 

-.19 

-.15 

-.19 

-.29 

— .16 

-.22 

-.32 

-.27 

.350 

-.15 

-.29 

-.27 

-.29 

-.25 

-.15 

-.45 

-.10 

.^00 

.04 

.C4 

-. C6 

-.11 

-.12 

-.14 

-.C2 

-.00 

.400 

-.02 

-.03 

-.23 

-.17 

-.26 

.00 

.00 

-.02 

.450 

.09 

.06 

-.04 


-.05 

-.04 



.450 

.07 

.16 

-.23 


-.15 

.03 



.475 

. 16 

.20 







.475 

.36 

.20 







.500 

.16 

.17 

-.15 

• 11 

-.20 

-.22 



.500 

.21 

.12 

-.27 

.01 

-.26 

-.20 



.515 





-. 11 

-.11 



.515 





-.21 

-.21 



.550 



.15 






.550 



. 12 






.COO 

.05 

.05 

. 13 

• C4 





.600 

.00 

.03 

.05 

-.04 





.700 

.01 

-.02 

-.01 

.03 





.700 

-.05 

-.02 

-.05 

-.02 





. H50 

.05 

-.21 

-.06 

-.02 





.050 

-.50 

-.82 

-. 14 

-.04 






RUN 

13C 

ALPHA 

-.0 





RUN 

130 


ALPHA 

-.1 





FCINT 

2701 

BE 

TA 

20.0 





POINT 

27C2 


beta 

30.0 





X/L 

BODY 

BCCY 

TCP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 

X/L 

0CDY 

BCOY 

TOP 

0CTTOM 

PYLCN 

PYLON 

UB 

ecttoh 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

Flank 

FL ANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

C.OOO 

.64 

.64 

.64 

.64 





0.000 

.29 

.29 

.29 

.29 





.020 

-.66 

.75 

.30 

-.66 





.020 - 

1.C6 

.89 

.13 

-.76 





.050 

-1.14 

.C9 

-.24 

-.73 





.050 - 

1.30 

.43 

-.37 

-. 79 





.100 

-.44 

.01 

-.53 

-.43 





.100 

-.44 

.23 

-.58 

-.45 





.150 

-.45 

• C2 

-.46 






.150 

-.45 

. 16 

-.51 






.170 

-.06 

.13 







.170 

-.07 

.25 







.200 

-.21 

.02 

-.33 

-.25 





• 200 

-.19 

.16 

-.42 

-.35 





.220 

-.60 

-.36 







.220 

-.55 

-.14 







.250 

-.54 

-.50 

.26 






.250 

-.51 

-.34 

-.01 






.265 





. 51 

-.47 



.265 





.01 

-.41 



.270 

-.45 

-.51 



-1.32 

.91 

-.65 

-.21 

.270 

-.44 

-.30 



-1.97 

. 02 

-.75 

-.21 

.30 3 

-.26 

-.47 

-.55 

-.30 

-1.00 

-.25 

-.70 

-.21 

.303 

-.34 

-.41 

-.73 

-.41 

-1.4S 

-.01 

-.77 

-. n 

.350 

-.10 

-.35 

-.60 

-.36 

-.59 

-.00 

-.45 

-.06 

.350 

-.45 

-.35 

-1.03 

-.51 

-1.02 

-.03 

-.42 

-,0i 

• 400 

-.21 

-.13 

-.76 

-.27 

-.36 

• 04 

-.02 

.03 

.400 

-.02 

-.20 

-1.20 

-.51 

- .bO 

.01 

-.13 

.Ort 

.450 

-.16 

.10 

-.65 


-.36 

-.00 



.450 

-.57 

.15 

-l.ll 


-.42 

-.09 



.475 

.07 

.25 







.475 

-.52 

.25 







.500 

.10 

.12 

-.35 

-.26 

-.34 

-.39 



.500 

- • 46 

.15 

-.61 

-.04 

-.26 

-. 72 



.515 





-.30 

-.30 



.515 





-.39 

-. 39 



.550 



.06 






.550 



-.03 






.600 

.03 

• C0 

.01 

-.21 





.600 

-.35 

.17 

-.10 

-.59 





.700 

-.13 

.06 

-.16 

-.10 





.700 

-.33 

.17 

-.31 

-. 39 





.050 

-.76 

-1.14 

-.29 

-.10 





.050 

-.92 - 

■1.28 

-.64 

-.23 






PUN 

1 30 

AL 

PHA 

-.1 





RUN 

13C 


ALPHA 

-.1 





PUINT 

2703 

BE 

TA 

40. C 





PCINT 2704 


beta 

50.0 





X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UB 

BOTTOM 

X/L 

BCOY 

BCOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BCTTOM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

C.OOO 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 





C.OOO 

-.56 

-.56 

-.56 

-.56 





.020 

-1.34 

• 06 

-.16 

-.06 





• 020 

-1.49 

.72 

-.55 

-1.03 





.050 

-1.39 

.68 

-.47 

-.82 





.050 

-1.37 

.82 

-.53 

-.91 





.100 

-.41 

.43 

-.60 

-.56 





.100 

-.40 

• 61 

-.65 

-.70 





.150 

-.44 

.31 

-.56 






.150 

-.36 

.47 

-.60 






.170 

-.08 

.33 







.170 

-.19 

.47 







.200 

-.19 

.31 

-.51 

-.50 





.200 

-.32 

.47 

-.56 

-.66 





.220 

-.53 

. 12 







• 220 

-.61 

• 34 







.250 

-.58 

-.07 

-.33 






.250 

-.96 

• 16 

-.77 






.265 





-.41 

-.24 



• 265 





-1.02 

-.03 



. 270 

-.61 

-.10 



-2.26 

.14 

-.72 

53 

.270 

-.95 

• 06 



-1.54 

-.34 

-.63 

-.92 

. 303 

-.63 

-.24 

-.86 

-.55 

-1.06 

• 03 

-.62 

'.33 

• 303 

-.96 

-.03 

-l.Ol 

-.72 

-.99 

.59 

-.42 


.350 

-.89 

-.27 

-1.40 

-.65 

-1.00 

-.01 

-.36 

'.16 

• 350 

-1.02 

-.10 

-1.99 

-.79 

-1.34 

-.00 

-.59 

-.12 

.400 

-.97 

-.18 

-1.82 

-.69 

-.09 

-.10 

-.44 

. 14 

• 400 

-1.03 

-.03 

-2.74 

-.02 

-1.37 

-.49 

-.90 

.24 

.450 

-.61 

• 16 

-1.73 


-.75 

-.42 



•450 

-.00 

• 25 

-2. 60 


-1.43 

-.79 



.475 

-.77 

.32 







.475 

-.80 

• 44 







.500 

-.77 

. 30 

-1.09 

-1.14 

-.55 

-.97 



.500 

-.70 

• 46 

-1.07 

-.63 

-1.14 

-1.20 



.515 





-.75 

-.75 



.515 





-1.63 

-1.63 



. 550 



-.34 






• 550 



-1. 17 






.600 

-.40 

.37 

-.58 

-.47 





• 600 

-.71 

.53 

-1.23 

-.21 





. 730 

-.50 

. 37 

-.03 

-.23 





.700 

-.94 

• 51 

-.73 

-.46 





.050 

-l.OO 

-1.33 

-.54 

-.34 





.850 

-1.36 -1.44 

-.64 

-1.33 






74 


RUN 

no 

ALPHA 

-.1 





POINT 

2705 

BETA 

60.0 





X/L 

BODY 

8CDY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

06 

BOTTOM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-.99 

-.99 

-.99 

-.99 





.020 

-1.55 

.41 

-.89 

-1.16 





.050 

-1.17 

. 79 

-.59 

-l.Ol 





.100 

-.36 

.72 

-.68 

-.85 





.150 

-.44 

.58 

-.65 






.170 

-.57 

.54 







.200 

-.92 

.59 

-.63 

-.82 





.220 

-1. 53 

.51 







-250 

-1.29 

.40 

-.88 






.265 





-1.21 

. l8 



.270 

-1.13 

.28 



-1.75 

-.36 

-.45 

-.71 

.303 

-1.11 

. 18 

-1.19 

-.87 

-1.09 

-.35 

-.40 

-.76 

.350 

-1.24 

.08 

-2.56 

88 

-1.47 

-.01 

-.91 

-.34 

.400 

-1.13 

. 10 

-3.92 

-.85 

-1.96 

-.84 

-1.52 

.30 

.450 

-.87 

-30 

-3.08 


-2.33 

-1.13 



.475 

-.77 

.52 







.500 

- l.OC 

. 63 

-2. 15 

-.64 

-1.45 

-1.26 



.515 





-1.82 

-1.82 



.550 



-1. 34 






.600 

-1.18 

.68 

-1. 19 

-.66 





.700 

-1.08 

.67 

-.90 

-1.54 





.H50 

-1.67 

-1.65 

-.82 

-.81 






RUN 

130 

ALPHA 

-.1 





POINT 

2707 

BETA 

80.0 





X/L 

BODY 

0OCV 

TCP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

C.OOO 

-1.58 

-1.58 

-1.58 

-1.58 





.020 

-1.30 

-.43 

-1.40 

-1.34 





.050 

-.67 

.36 

-.55 

-1.09 





.100 

-.15 

.66 

76 

-1.04 





.150 

-.16 

.60 

-.74 






.170 

-1.31 

.59 







.200 

-2.12 

.60 

-.64 

-1.03 





.220 

-2.41 

-65 







.250 

-1.77 

.67 

-1.09 






.265 





-2.12 

.52 



.270 

-1.42 

.62 



-2.07 

-1.48 

-.22 

-1.16 

.303 

-1.38 

• 52 

-1.28 

-.98 

-1.67 

• 42 

-.C9 

-.76 

.350 

-1.41 

.40 

-2.44 

-.94 

-1.23 

-.09 

-1.22 

-.11 

.400 

-1.29 

.36 

-1.32 

-.91 

-1.20 

-.53 

-1.00 

.52 

.450 

-1.07 

.37 

-1.15 


-1.09 

-.55 



.475 

-.92 

.66 







.500 

-.99 

.86 

-l.OO 

-.70 

-1.0 7 

-.50 



.515 





-1.21 

-1.21 



.550 



-.96 






-600 

-.81 

.93 

-.77 

-.77 





.700 

-.72 

.94 

-.71 

-.72 





.850 

-1.69 

-1.79 

-.69 

-.68 






RUN 

130 

ALPHA 

-.0 





POINT 

2709 

BETA 

0.0 





X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

.95 

.95 

.95 

.95 





.020 

.19 

.12 

.61 

-.59 





.050 

-.52 

-.63 

-.19 

-.70 





.100 

-.27 

-.29 

-.50 

-.28 





• 150 

-.29 

-.17 

-.43 






.170 

-.02 

-.02 







.200 

-.15 

-. 19 

-.29 

-•16 





.220 

-.6C 

-.59 







.250 

-.64 

-.63 

• 36 






.265 





.93 

-.39 



.270 

-.61 

-.54 



• 22 

.16 

-.34 

-.38 

.303 

-.41 

-.39 

-.39 

-.20 

-.77 

-.80 

-.44 

-.51 

.350 

-.18 

-.15 

-.17 

-.25 

-.16 

-.20 

-.30 

-.28 

.400 

.04 

• 02 

-.08 

-.11 

-.10 

-.11 

-.00 

-.03 

.450 

.09 

• 11 

-.05 


-.03 

-.04 



.475 

.20 

.21 







.500 

.17 

.18 

-.17 

.10 

-.20 

-.23 



.515 





-.12 

-.12 



.550 



.16 






• 600 

.04 

.07 

.16 

.04 





.700 

-.02 

-.01 

• 01 

.03 





• 650 

-1.12 

-1.86 

-.08 

-.01 






RUN no ALPHA -.1 

POINT 2706 beta 70.0 


X/L 

eccY 

BODY 

TOP 

BCTTCM 

PYLON 

PYLON 

UB 

bcttgm 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FL ANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-1.33 

-1.33 

-1.33 

-1.33 





• 020 

-1.51 

.02 

-1.16 

-1.26 





.050 

-.91 

.65 

-.54 

-1.05 





• 100 

-.27 

.73 

-.72 

-.95 





.150 

-.28 

.65 







.170 

-1.16 

.60 







.200 

-1.99 

.64 

-.71 

-.92 





.220 

-2.28 

.65 







.250 

-1.27 

.59 

-l.Ol 






.265 





-1.61 

.39 



.270 

-1.26 

.53 



-1.99 

-.95 

-.28 

-1.05 

.303 

-1.34 

.39 

-1.36 

-.94 

-1.15 

.43 

-.18 

-.77 

.350 

-1.39 

.29 

-2.78 

-.94 

-U55 

-.15 

-1.29 

-.22 

.400 

-1.38 

.26 

-2.74 

-.90 

-1.99 

-.84 

-1.48 

.45 

.450 

-1.00 

.32 

-1.95 


-1.53 

-.91 



.475 

-.96 

.62 







.500 

-1.16 

.75 

-1.31 

-.72 

-1.22 

-.79 



. 515 





-1.30 

-1.30 



.550 



-1.20 






.600 

-1.12 

.82 

-.94 

-1.09 





.700 

-.96 

.84 

-.83 

-l.OA 





.850 

-1.80 

-1.72 

-.74 

-.72 






RUN 130 ALPHA 1 

POINT 27C8 BETA SO.O 


X/L 

BCCV 

BODY 

TCP 

BCTTCM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-1.65 

-1.65 

-1.65 

-1.65 





• 020 

-.96 

-.83 

-1.40 

-1.38 





.050 

-.50 

-.01 

-.65 

-1.06 





.100 

-.24 

.54 

-.87 

-1.06 





.150 

-.23 

.58 

-.56 






.17C 

-1.32 

.55 







.200 

-1.31 

.54 

-.56 

-l.Ol 





.220 

-1.19 

.59 







.250 

-I.C5 

.66 

-.94 






.265 





-1.75 

.63 



.270 

-.92 

.66 



-.98 

-1.77 

-.36 

-1.34 

.303 

-.97 

.63 

-.95 

-.84 

-.90 

.49 

-.84 

-.52 

.350 

-.95 

.53 

-.91 

-.86 

-.79 

.06 

-. 78 

-.10 

.400 

-.84 

•48 

-.86 

-.88 

-.84 

-.36 

-.85 

.56 

• 450 

-.78 

.41 

-.77 


-.83 

-.47 



.475 

-.83 

.70 







.500 

-.77 

.93 

-.79 

-.77 

-1.04 

-.25 



.515 





-.97 

-.97 



.550 



-. 80 






.600 

-.64 

1.00 

-.64 

-.67 





.700 

-.59 

.99 

-.61 

-.62 





.850 

-1.53 

-1.77 

-.73 

-.80 






RUN 

130 


ALPHA 

-.0 





POINT 

2710 


BETA 

-10.0 





X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

8CTT0M 

PYLON 

PYLON 

U6 

BCTTGM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

.84 

.84 

.84 

.84 





• 020 

.51 

-.23 

.52 

-.56 





.050 

-.15 

-.94 

-.22 

-.71 





.100 

-.13 

-.36 

-.51 

-.26 





.150 

-.14 

-.19 

-.43 






.170 

.04 

-.05 







.200 

-.06 

-.23 

-.32 

-.18 





.220 

-.52 

-.60 







.250 

-.61 

-.57 

.38 






.265 





.78 

-.33 



.270 

-.61 

-.48 



.68 

-.50 

-.23 

-.52 

.303 

-.48 

-.33 

-.44 

-.24 

-.41 

-.85 

-.29 

-.67 

.350 

-.20 

-.14 

-.36 

-.31 

-.12 

-.35 

-.23 

-.39 

• 400 

-.06 

-.05 

-.32 

-.17 

-.00 

-.29 

-.00 

.01 

.450 

• 16 

.10 

-.26 


• 00 

-.14 



.475 

.16 

.36 







.500 

• 08 

.24 

-.29 

o 

o 

• 

-.27 

-.31 



.515 





-.24 

-.24 



.550 



.16 






.600 

.01 

.10 

.04 

-.04 





.700 

-.02 

-.04 

-.06 

-.01 





.850 

-.90 

-1.72 

-.15 

-.03 






75 



RUN 

13C 

ALPHA 

0.0 





RUN 

130 


ALPHA 

-.0 





POINT 

2711 

BETA 

20.0 





PC I NT 

2712 


BETA 

-30.0 





X/L 

BODY 

aaoY 

TOP 

BCTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 

X/L 

ecoY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTCM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

RMS 








LHS 

RHS 

c.ooo 

■.67 

.67 

.67 

.67 





0.000 

• 31 

.31 

• 31 

• 31 





.020 

.77 

-.59 

. 35 

-.65 





.020 

• 88 

-l.Ol 

.10 

-.77 





.050 

.20 

-1.17 

-.25 

-.76 





.050 

• 53 

-1,32 

-.35 

-.81 





. 100 

.06 

-.41 

-.52 

-.32 





.100 

.26 

-.41 

-.56 

-.45 





.150 

.04 

-.19 

-.47 






.150 

• 26 

-.16 

-.52 






.170 

.17 

-.05 







.170 

.29 

-.05 







.200 

.10 

-.20 

-.35 

-.25 





.200 

.25 

-.16 

-.42 

-.37 





.220 

-.35 

-.52 







• 220 

-.11 

-.50 







.250 

-.40 

-.50 

.24 






.250 

-.27 

-.48 

-.10 






.265 





.34 

-.27 



• 265 





-.23 

-.36 



.270 

-.54 

-.39 



.94 

-1.22 

-.15 

-.67 

.270 

-.36 

-.41 



.48 

-1.87 

-.11 

-.73 

.303 

-.46 

-.27 

-.58 

-.31 

-.12 

-1.27 

-.13 

-. 82 

.303 

-.36 

-.36 

-.80 

-.47 

• 14 

-1.42 

-.02 

-.78 

.350 

-.35 

-.20 

-.75 

-.39 

-.09 

-.81 

-.07 

-. 36 

.350 

-.32 

-.53 

-1.18 

-.50 

-.04 

-1.18 

-.10 

-.25 

.<»00 

-.15 

-.35 

-.82 

-.32 

.04 

-.43 

.06 

-.01 

.400 

-.18 

-.81 

-1.32 

-.58 

.03 

-.71 

.10 

-.10 

.450 

.16 

-.11 

-.70 


-.03 

-.31 



.450 

.14 

-.38 

-1.13 


-.15 

-.39 



.475 

.23 

-.03 







.475 

.24 

-.53 







.500 

.OS 

.07 

-.41 

-.26 

-.48 

-.33 



.500 

• 16 

-.55 

-.60 

-.74 

-.84 

-.28 



.515 





-.31 

-.31 



.515 





-.38 

-.38 



.550 



.08 






.550 



• 00 






.600 

.07 

.06 

-.02 

-.21 





• 600 

• 20 

-.33 

-.10 

-.55 





.700 

.05 

-. 10 

-.17 

-.15 





.700 

• 22 

-.32 

-.33 

-.32 





.850 

-.72 

-1.56 

-.31 

-.09 





• 650 

-.62 

-1.49 

-.63 

-.18 






RUN 

13C 

ALPHA 

.0 





RUN 

130 


ALPHA 

• 0 





POINT 

2713 

beta 

40.0 





POINT 

2714 


beta 

1 

o 

o 





X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BCTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BCTTOM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

c.oco 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 





0.000 

-.58 

-.58 

-. 58 

-.58 





.020 

.84 

-1.3C 

-.26 

-.09 





• 020 

• 63 

-1.49 

-.61 

-1.03 





.050 

.74 

-1.34 

-.54 

-.89 





.050 

• 82 

-1.25 

-.54 

-.98 





.100 

.49 

-. 34 

-.59 

-.59 





.100 

• 61 

-.32 

-.66 

-.71 





.150 

.44 

-.15 

-.57 






.150 

• 60 

-.22 

-.62 






. 170 

.41 

-.C7 







.170 

• 51 

-.21 







.230 

.39 

-.20 

-.52 

-.52 





.200 

.49 

-.36 

-.62 

-.68 





.220 

.16 

-.51 







.220 

.37 

-.76 







.250 

-.02 

-.57 

-.45 






.250 

• 21 

-.90 

-.76 






.265 





-.75 

-.57 



• 265 





-1.29 

-.91 



,270 

-.13 

-.61 



-.16 

-1. 83 

-.53 

-.69 

.270 

.10 

-.93 



-.04 

-1.93 

-.76 

-.61 

.303 

-.19 

-.57 

-.94 

-.61 

• 16 

-.99 

-.39 

-.64 

.303 

.02 

-.91 

-1. 14 

-.74 

• 28 

-.98 

-.50 

-.48 

.350 

-.25 

-.80 

-1.59 

-.72 

-.02 

-1.20 

-.24 

-.33 

.350 

-.06 

-.89 

-2.15 

-.83 

-. 16 

-1.52 

-.23 

-.48 

.400 

-.16 

-.76 

-1.96 

-.79 

-.26 

-.94 

• 18 

-.44 

• 400 

-.01 

-.79 

-3.07 

-.89 

-.72 

-1.47 

.31 

-.89 

.450 

.16 

-.41 

-1.94 


-.55 

-.80 



.450 

.19 

-.70 

-3.19 


-1.18 

-1.51 



.475 

.31 

-.56 







.475 

• 42 

-.56 







.500 

.31 

-.67 

-1.28 

-.87 

-1.29 

-.71 



.500 

.47 

-.57 

-2.11 

-.63 

-1.51 

-1.22 



.515 





-.77 

-. 77 



.515 





-1.60 

-1.60 



.550 



-.44 






.550 



-1.27 






.600 

.40 

-.43 

-.78 

-.32 





• 600 

.54 

-.92 

-1.05 

-.25 





.700 

.40 

-.77 

-. 04 

-.18 





.7CC 

.50 

-.96 

-.83 

-.83 





.850 

-.69 

-1.54 

-.45 

-.64 





.850 

-.90 

-1.51 

-.73 

-1.04 






RUN 

130 

ALPHA 

.0 





RLN 

130 


ALPHA 

-.0 





POINT 

2715 

BETA 

60.0 





POINT 

2716 


BETA 

1 

o 

o 





X/L 

BODY 

BOCY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTCM 

X/L 

8CCY 

BOCY 

TOP 

BCTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

eOTTCM 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.95 

-.95 

-.95 

-.95 





0.000 - 

1.32 

-1.32 

-1.32 

-1.32 





.020 

.37 

-1.53 

-.91 

-1.12 





.020 

-.C8 

-1.43 

-1.18 

-1.25 





.050 

.79 

-1.03 

-.51 

-1.03 





.050 

.59 

-.81 

-.52 

-1.09 





.100 

.71 

-. 24 

-.62 

-.82 





.100 

.73 

-.22 

-.69 

-.95 





.150 

.71 

-.30 

-.62 






.150 

.75 

-.63 

-.69 






.170 

• 58 

-.50 







• 17C 

• 62 

-1.16 







.200 

• 61 

-.68 

-.74 

-.77 





.200 

• 65 

-2.04 

-.78 

-.94 





• 220 

.54 

-1.47 







• 220 

• 65 

-2.32 







.250 

• 42 

-1.48 

-.86 






.250 

• 60 

-1.28 

-1.05 






.265 





-1.34 

-1.04 



• 265 





-1.95 

-1.26 



.270 

• 34 

-1.13 



-.65 

-1.61 

-.89 

-.44 

.270 

.53 

-1.18 



-1.05 

-2.06 

-1.09 

-.32 

• 303 

.23 

-1.04 

-1.25 

-.84 

• 20 

-1.12 

-.87 

-.40 

.303 

• 42 

-1.26 

-1.39 

-.96 

.40 

-1.26 

-.65 

-.22 

.350 

• 15 

-1.04 

-2.83 

-.89 

-.11 

-1.79 

-.03 

-.68 

.350 

• 32 

-1.41 

-2.85 

-1.03 

-.25 

-1.52 

-.01 

-1.21 

• 400 

• 14 

-1.07 

-4.08 

-.89 

-1.12 

-1.00 

• 41 

-1.27 

.400 

• 3C 

-1.29 

-2. 70 

-uoo 

-.95 

-1.43 

.51 

-1.34 

• 450 

• 19 

-.84 

-3.58 


-1.25 

-1.90 



.450 

• 26 

-.98 

-1.43 


-.95 

-1.42 



.475 

.51 

-.79 







.475 

.57 

-.68 







.500 

• 63 

-1.05 

-2.04 

-.55 

-1.22 

-1.30 



.500 

.74 

-1.06 

-1.24 

-.67 

-.80 

-1.20 



.515 





-U?7 

-1.37 



.515 





-1.38 

-1.38 



.550 



-1.13 






.550 



-1.08 






.600 

• 68 

-1. 12 

-l.ll 

-.64 





• 600 

• 82 

-1.05 

-.92 

-.92 





.700 

• 68 

-1.04 

-.87 

-1.49 





.700 

• 84 

-.93 

-.85 

-.86 





.850 

-.88 

-1.58 

-.79 

-.76 





.850 - 

l.OC 

-1.70 

-.72 

-.71 






76 


RUN 

130 

ALPHA 

-.0 





RUN 

130 


ALPHA 

-.0 





POINT 

2717 

beta 

80.0 





POINT 

2718 


beta 

-90.0 





X/L 

80DV 

BCOY 

TCP 

bcttom 

PYLON 

PYLON 

UB 

BOTTOM 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UB 

BCTTCM 


LHS 

RMS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

PHS 








LHS 

RHS 

C.OOO 

-1.54 

-1.54 

-1.54 

-1.54 





0.000 - 

1.60 

-1.60 

-1.60 

-1.60 





.020 

-.55 

-1.18 

-1.37 

-1.32 





.020 

-.57 

-.84 

-1.43 

-1.34 





.050 

.31 

-.60 

-.53 

-1.12 





.0 50 

-.C9 

-.42 

-.58 

-1.11 





.100 

.70 

-.21 

-.74 

-1.C2 





.100 

.53 

-.72 

-.66 

-1.03 





.150 

.70 

-1.42 

-.76 






.150 

.53 

-1.29 

-.56 






. 170 

.63 

-1.80 







.170 

.60 

-1.10 







.200 

.64 

-2.51 

-.60 

-1.02 





.200 

.57 

-1.19 

-.57 

-.98 





.220 

.65 

-2.33 







.220 

.62 

-.93 







.250 

.65 

-1.41 

-i.oa 






.250 

.72 

-.88 

-.82 






.265 





-2.18 

-1.23 



.265 





-1.76 

-.90 



.270 

.69 

-1,17 



-1.64 

-1.62 

-1.02 

-.25 

.270 

.70 

-.95 



-1.84 

-.94 

- .65 

-.47 

.303 

.56 

-1.23 

-1,21 

-.98 

.34 

-1.47 

-.24 

-.40 

.303 

.68 

-.90 

-1.19 

-.79 

.51 

-.87 

-.52 

-.79 

.350 

.47 

-1.16 

-1.41 

-.97 

-.16 

-1.17 

-.01 

-1. 12 

.350 

.61 

-.81 

-.78 

-.78 

-.10 

-.76 

.01 

-.76 

.400 

.40 

-1.13 

-1.02 

-1.04 

-.64 

-1.05 

.58 

-1.02 

.400 

.57 

-.79 

-.79 

-.72 

-.50 

-.77 

.60 

-.64 

.450 

.35 

-l.Ol 

-.96 


-.63 

-1.06 



.450 

.46 

-.74 

-.73 


-.53 

-.77 



.475 

.61 

-.87 







.475 

.69 

-.76 







.500 

.65 

-.88 

-1.00 

-.72 

-.49 

-1.03 



.500 

.51 

-.65 

-.74 

-.74 

-.22 

-.78 



.515 





-1.16 

-1.16 



.515 





-.77 

-.77 



.550 



-.79 






.550 



-.71 






.600 

.54 

-.72 

-. 73 

— . 6b 





.600 

.98 

-.61 

-.58 

-.58 





.700 

.95 

-.64 

-.67 

-.67 





.700 

.59 

-.61 

-.59 

-.61 





.850 

-1.06 

-1.71 

-.62 

-.66 





.850 - 

1.06 

-1.68 

-.72 

-.76 






KUN 

130 

AL PHA 

-.0 





RUN ’ 

130 


ALPHA 

-.0 





Pu 1 I 

2699 

l»tTA 

0.0 





POINT 

2700 


BETA 

10.0 





A/L 

bUuY 

BODY 

TOP 

dOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPtK 

UPPtK 

A/L 

80UY 

BOUY 

TUP 

bottuh 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


lmS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

FLANK 

Fl ANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHi 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.q9 

.89 

.89 

.89 





O.OCO 

.86 

.86 

.85 

.86 





.0^0 

.11 

. 18 

.61 

- . 64 





.020 

-.26 

.47 

.65 

-.61 





.0t>0 

-.67 

-.60 

-.20 

-.71 





.050 

-.87 

-.26 

-.22 

-.70 





.100 

-.31 

-.31 

-.49 

- .33 





• ICO 

-.41 

-.15 

-.51 

-.41 





. i > J 

-.31 

-. 18 

-.44 






.150 

-.41 

-.10 

-.91 






.1/0 

-.03 

-.03 







.170 

-.04 

.00 







.200 

- . iO 

-.20 

-.27 

-.15 





.200 

-.21 

-.13 

-.28 

-.19 





.220 

- , o3 

-.60 







.220 

-.66 

-.53 







.2:>0 

- . OtJ 

-.62 

.34 






.250 

-.63 

-.60 

.31 






.2o:> 





.91 

- .40 



.265 





.87 

-.49 



.2/0 

- .o 1 

-.64 



.12 

.14 

-. 36 

- . 38 

.270 

-.54 

-.59 



-.55 

.64 

-.48 

-.30 

. jOi 

- . <*3 

-.90 

-.43 

-.23 

-.7o 

- .79 

-.46 

-.49 

.303 

-.34 

-.99 

-.92 

-.23 

-.82 

-.53 

-.58 

-.35 

. J jO 

— . i V 

-.16 

-.19 

-.29 

id 

-.22 

-.32 

-.27 

• 360 

-.15 

-.25 

-.27 

-.29 

-.25 

-.15 

-.45 

-. 18 

.^00 

,0<. 

.04 

-.06 

-.u 

-.12 

-.14 

-.02 

- .00 

.400 

-.02 

-.03 

-.23 

-.17 

-.26 

.CO 

.00 

-.02 

. <.60 

.09 

.06 

-.04 


-.06 

- .04 



.450 

.07 

. 16 

-.23 


-.15 

.03 




. lt> 

.20 







.475 

.36 

.20 







.600 

. lo 

. 17 

-.15 

.11 

-.20 

-.22 



.600 

.21 

.12 

-.27 

.01 

-.26 

-.28 



. 6 i D 





-.11 

-.11 



.615 





-.21 

-.21 



.6^0 



.15 






.350 



.12 






. bOO 

.06 

.06 

.13 

.04 





.600 

.08 

.03 

.06 

-.04 





. 700 

.01 

-.02 

-.01 

.C3 





. 700 

-.05 

-.02 

-.06 

-.02 





. 6?0 

.06 

-.21 

-.06 

-.02 





• 850 

-.50 

-.82 

-.19 

-.04 






kUM 

l30 

ALPHA 

-.0 





KUN 

uo 


ALPHA 

-.1 





Pull'll 

2701 

bETA 

o 

o 





PCI 

NT 2 702 


BETA 

30. Q 





A/L 

bUuv 

8UUY 

TOP 

80TICM 

PYLUN 

PYLON 

UPPtK 

UPPfcK 

X/L 

BUOY 

BUOY 

TUP 

dunuH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

FLANK 

PL ANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 

O.OuO 







LHS 

KMS 








LHS 

RHS 

.09 

• 69 

.69 

• 69 





0.000 

.29 

.29 

.29 

.29 



.020 

- • o6 

.75 

.36 

- .68 





.020 

-1.06 

• 69 

.13 

-.70 





.03J 

-1.19 

.09 

-.29 

-.73 





.050 

-1.30 

.93 

-.37 

-.79 





.100 

-.99 

.01 

-.53 

-.93 





• 100 

-.49 

• 23 

-.58 

-.95 





.130 

- .95 

.02 

-.96 






.150 

-•95 

.16 

-.51 






. 1 70 

- • Oo 

.13 







.170 

-•07 

.25 







.^00 

-.21 

.02 

-.33 

-.25 





.200 

-•19 

• lo 

-.92 

-.35 





.220 

-.oO 

-. 30 







.220 

-.55 

-.19 







.2 30 

-.69 

-.60 

.26 






• 260 

-.51 

-.39 

-.01 






. 2o3 





.51 

-.97 



. 265 





.01 

-.41 



.2 70 

-.95 

-.51 



-1.32 

.91 

-.o6 

- .21 

.270 

-.99 

-.38 



-1.97 

.82 

-.75 

-.21 

. 30 i 

-.28 

-.97 

-.55 

-.30 

-l.CO 

- .26 

-.70 

- . 2 .1. 

.303 

-.39 

-.91 

-. 73 

-.41 

-1.45 

-.01 

-.77 

- . 10 

.330 

-.18 

-.35 

-.60 

-.36 

-.59 

- .08 

-.96 

-. Oo 

.350 

-.96 

-.35 

-1.03 

-.51 

-1.02 

-.C3 

-.42 

-.03 

.900 

-.21 

-.13 

-.76 

-.27 

-.30 

• C 4 

-.02 

• 03 

.900 

-.82 

-.20 

-1.28 

-.51 

-.60 

.01 

-.13 

• 06 

.9 30 

-.lo 

. 18 

-.65 


-.36 

-.00 



.950 

-.57 

.15 

-l.ll 


-.42 

-.09 


.9 73 

.07 

.26 







.975 

-.52 

.25 







.300 

. 10 

. U 

-.35 

-.26 

-.39 

-.39 



.600 

-.96 

.15 

-.61 

-.84 

-.26 

-.72 



• 6 1 3 





-.30 

-.30 



.616 





-.39 

-.39 



.660 



.06 






.650 



-.03 






.oOO 

.03 

. 08 

.01 

-.21 





.600 

-.36 

.17 

-.10 

-.59 





.700 

-.13 

.06 

-.18 

-. 10 





.700 

-.33 

.17 

-.31 

-.39 





.030 

-.70 

-1. 19 

-.29 

-.10 





.860 

-.92 - 

L.28 

-.69 

-.23 






77 


HUN 

130 

ALPHA 

-.1 





RUN 

130 


ALPHA 

-.1 





PUINI 

2703 

dETA 

o 

o 





POINT 2704 


seta 

50.0 





A/L 

ttOUY 

BUOY 

TOP 

aOTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

60UY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

AHS 

flank 

flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 





0.000 

-.56 

-.56 

-.56 

-.56 





• 020 

- 1.34 

.B6 

-.16 

-.86 





.020 

-1.49 

.72 

-.55 

-1.03 





.0t>0 

-1.39 

.66 

-.47 

-.82 





.050 

-1.37 

.82 

-.53 

-.91 





. 100 

-.41 

.43 

-.60 

-.56 





.100 

-.40 

.61 

-.65 

-.70 





. iijO 

-.44 

.31 

-.56 






.150 

-.36 

.47 

-.60 






.170 

-.06 

.33 







• 170 

-.19 

• 4 7 







.200 

-.19 

.31 

-.51 

-.50 





• 200 

-.32 

.47 

-.56 

— • 66 





.220 

-.53 

.12 







.220 

-.81 

.34 








-.56 

-.07 

-.33 






• 250 

-.96 

• 16 

-.77 






.265 





-.41 

-.24 



.265 





-1.02 

-.03 



.2/0 

-.61 

-.18 



-2.26 

.14 

-.72 

-.53 

.270 

-.95 

• 06 



-1.54 

-.34 

-.63 

-.92 

.iOi 

-.03 

-.24 

-.86 

-.55 

-1.06 

.03 

- .o2 

-.33 

• 30 3 

-.96 

-.03 

-1.01 

-.72 

-.99 

.59 

-.42 

-.48 

.31*0 

-.69 

-.27 

-1.40 

-.65 

-1.06 

-.01 

-.36 

-.16 

.350 

-1.02 

-.10 

-1.99 

-.79 

-1.34 

-.08 

-.59 

-.12 

.400 

-.97 

-. 16 

-1.82 

-.69 

-.89 

• 18 

-.44 

.14 

.400 

-1.03 

-.03 

-2.74 

-.82 

-1.37 

-.49 

-.90 

.24 

.450 

-.61 

.16 

-1.73 


-.75 

-.42 



.450 

-.60 

.25 

-2.66 


-1.43 

-.79 



.4/5 

-.// 

.32 







.475 

-.80 

.44 







.500 

-.77 

.30 

-1.09 

-1.14 

-.55 

-.97 



.500 

-.70 

.46 

-1.67 

-.63 

-1.14 

-1.28 








-.75 

- .75 



.515 





-1.63 

-1 .63 



.550 



-.34 






.550 



-1.17 






.600 

-.t6 

.37 

-.58 

-.47 





• bOC 

-.71 

.53 

-1.23 

-.21 





. /OO 

- . 50 

.37 

-.83 

-.23 





• 700 

-.94 

.51 

-. 73 

-.46 





.650 

-1.00 

-1.33 

-.54 

-.34 





.6 50 

-1.36 -1.44 

-.64 

-l.ii 






HUM 

130 

alpha 

-.1 





RU)« 

130 


ALPHA 

-.1 





PulM 

2705 

6ETA 

60.0 





POINT 2706 


beta 

70.0 





A/ L 

oOuv 

BODY 

TOP 

BOTTCN 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

A/L 

60UY 

6U0Y 

TUP 

8UTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

FLANK 

Flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

liHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.99 

-.99 

-.99 

-.99 





c.occ 

-1.3J - 

1.33 

-1.33 

-1.33 





.020 

-1.35 

.41 

-.89 

-1.16 





•020 

-1.51 

.02 

-1.16 

-1.26 





.050 

-1.17 

.79 

-.59 

-l.Cl 





.050 

-.91 

.65 

-.54 

-1.05 





.100 

- .36 

.72 

-.68 

-.85 





• 100 

-.27 

.73 

-.72 

-.95 





.150 

- . 44 

.56 

-.65 






.15C 

-.26 

• 65 

-.64 






.170 

-.57 

.54 







.170 

-1.16 

.60 







.200 


.59 

-.63 

-.62 





.200 

-1.99 

.64 

-.71 

-.92 





.220 

-1.53 

.51 







.220 

-2.28 

.65 







.250 

- 1.29 

.40 

-.88 






.250 

-1.27 

.59 

-l.Ol 






.205 





-1.21 

.16 



.265 





-1.61 

. 39 



.^70 

- 1. IJ 

.26 



-1.75 

-.36 

-.45 

-. 71 

• 2 70 

-1.26 

.53 



-1.99 

-.95 

-.26 

-1.C5 

.303 

- 1.11 

• 16 

-1.19 

-.87 

-1.09 

- .35 

-.4C 

-. 76 

.303 

-1.34 

.39 

-1.30 

-.94 

-1.15 

.43 

-.18 

-.77 

• 350 

-1.24 

.06 

-2.56 

-.88 

-1.47 

-.01 

-.91 

-.34 

• 350 

-1.39 

.29 

-2.76 

-.94 

-1.55 

-.15 

-1.29 

-.22 

.400 

- 1.13 

. 10 

-3.92 

-.85 

-1.96 

-.64 

-1.52 

• 30 

.4C0 

-1.36 

.26 

-2.74 

-.90 

-1.99 

-.84 

-1.48 

.45 

.450 

-.87 

. 30 

-3.08 


-2.33 

-1 .13 



.450 

-1.00 

.32 

-1.95 


-1.53 

-.91 



.475 

-.77 

.52 







.475 

-.96 

.62 







.500 

-1.00 

.63 

-2.15 

-.64 

-1.45 

-1.26 



• 500 

-1. 16 

.75 

-1.31 

-.72 

-1.22 

-. 79 



.515 





-1.82 

-1 .62 



.515 





-1.30 

-1.3C 



.530 



-1.34 






.550 



-1.20 






.600 

- 1 . lo 

. 66 

-1.19 

-.66 





.600 

-1.12 

• 62 

- .94 

-1.09 





. 700 

-1.06 

.67 

-.90 

-1.54 





.7CC 

-.96 

. 64 

-.63 

-1.04 





.6 50 

-1.07 

-1.65 

-.82 

-.81 





.050 

-1.80 - 

1.72 

-.74 

-.72 






RUN 

130 

AL PH A 

-. 1 





RUN 

130 


ALPHA 

-.1 





PUIH) 

2107 

dblA 

60.0 





POINT 2708 


BETA 

90.0 





A/L 

oOoY 

BUOY 

TUP 

6CTT0M 

PYLUN 

PYLCN 

UPPEK 

UPPER 

A/L 

BODY 

BODY 

TUP 

BOTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KhS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

- l.bd 

-1.5b 

-1.50 

-1.50 





0.000 

-1.65 ■ 

-1.65 

-1.65 

-1.65 





.0^0 

- 1.30 

-.43 

-1.40 

-1.34 





• 020 

-.96 

-.63 

-1.48 

-1.38 





.090 

-.07 

• 36 

-.55 

-1.09 





• 050 

-.50 

-.01 

-.65 

-1.06 





.100 

-.19 

• o6 

-.76 

-I.C4 





.ICC 

-.24 

• 54 

-.67 

-1.06 





.190 

-.lo 

.60 

-.74 






.150 

-.23 

.56 

-.56 






.I/O 

- l.il 

.59 







.170 

-1.32 

.55 







.200 

-2.12 

.60 

-.64 

-1.03 





.200 

-1.31 

• 54 

-.56 

-1.01 





.220 

-2.41 

.65 







.220 

-1.19 

.59 







.2 90 

-1.77 

.67 

-1.09 






• 250 

-1.05 

.68 

-.94 






.269 





-2. 12 

.52 



• 265 





-1.75 

.63 



.2/0 

- 1 .42 

.62 



-2.07 

-1 .46 

-.22 

-1.16 

.2 70 

-.92 

• 66 



-.98 

-1.77 

-.36 

-1.34 

.303 

- l.3tt 

.52 

-1.26 

-. 98 

-1.67 

.42 

-.09 

-.76 

.303 

-.97 

• 63 

-.95 

-.84 

-.90 

• 49 

-.84 

-.52 

. :>90 

-1.41 

.40 

-2.44 

-.94 

-1.23 

- .09 

-1.22 

-.11 

.350 

-.95 

.53 

-.91 

-.86 

-.79 

.06 

-.78 

-.10 

.400 

- 1.29 

. 36 

-1.32 

-.91 

-1.20 

-.53 

-l.Oo 

.52 

• 400 

-.64 


-.66 

-.88 

-.64 

-.36 

-.85 

.56 

.490 

- 1 .0 7 

.37 

-1. 15 


-1.09 

-.55 



.450 

76 

• 41 

-.77 


-.63 

-.47 



.479 

- .92 

.66 







.475 

-.63 

.70 







.900 

-.49 

.66 

o 

o 

-.70 

-1.07 

0 
• 

1 



.500 

-.77 

.93 

-.79 

-.77 

1 

o 

-.25 



.919 





-1.21 

-1 .21 



.515 





-.97 

-.97 



. 99U 



-.96 






.550 



-.80 






.600 

- .0 1 

.93 

-.77 

-.77 





• 600 

-.64 

1.00 

-.64 

-.67 





. 700 

-.72 

.94 

-.71 

-.72 





• 70C 

-.59 

.99 

-.61 

-.62 





.6 90 

-1.69 

-1.79 

-.69 

— . 68 





.650 

-1.53 -1.77 

-.73 

-.80 






78 



KUN 

150 

alpha 

-.0 





RUN 

130 


ALPHA 

-.0 





HUlNT 

2 709 

bfcu 

0.0 





PQ1N1 

r 2710 


bfcTA 

-10. 0 





A/L 

oUuV 

buuY 

TOP 

BOTrON 

PVLON 

PrtCN 

UPPfcR 

UPPfcR 

A/L 

80UY 

bOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPfcR 

UPPfcR 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

FLANK 

FL ANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








Lhb 

KHS 








LHS 

RHS 

O.OOU 

.*^5 

.55 

.95 

.95 





0-000 

.84 

.84 

.84 

.84 





.0*50 

. is 

.12 

.61 

-.59 





.020 

.51 

-.23 

.52 

-.56 





.050 

-.52 

-.63 

-.19 

-.70 





.050 

-.15 

-.94 

-.22 

-.71 





.iOO 

-.^7 

-.2S 

-.50 

-.28 





.100 

-.13 

-.36 

-.51 

-.26 





.150 

-.2S 

-.17 

-.43 






.150 

-.14 

-.19 

-.43 






.170 

-.02 

-.02 







.170 

.04 

-.05 







.^00 

-.15 

-.IS 

-.29 

-.16 





.200 

-.06 

-.23 

-.32 

18 





.220 

-.60 

-.59 







.220 

-.52 

-.60 







.250 

-.04 

-.65 

.36 






.250 

-.61 

-.57 

.38 






.205 





-95 

-.39 



.265 





.7b 

-.33 



.270 

-.ol 

-.54 



.22 

. 16 

-.34 

- -3b 

.270 

-.61 

-.48 



.68 

-.50 

-.23 

-.52 

. JU3 

-.41 

-.39 

-.39 

-.20 

-.77 

-.80 

-.44 

-.51 

.503 

- .48 

-.33 

-.44 

-.24 

-.41 

-.05 

-.29 

-.67 

.550 

- . lb 

-.15 

-.17 

-.25 

-.16 

-.20 

-.30 

-.2b 

.350 

-.30 

-.14 

-.36 

-.31 

-.12 

-.35 

-.23 

-.39 

.400 

.04 

.02 

-.08 

-.11 

10 

-.11 

-.0(J 

-.03 

.400 

-.06 

-.05 

-.32 

-.17 

-.00 

-.29 

-.00 

.01 

.450 

.Os 

. 11 

-.05 


-.03 

--C4 



.450 

.16 

.10 

-.26 


.00 

-.14 



.475 

.20 

.21 







.475 

.18 

.36 







.500 

.17 

. lb 

-.17 

. 10 

-.20 

-.23 



-500 

.08 

.24 

-.29 

-.00 

-.27 

-.31 



.513 





-.12 

-.12 



.515 





-.24 

-.24 



.550 



.16 






.550 



. 16 






.tiOO 

.04 

.07 

. 16 

.04 





• 600 

.01 

.10 

.04 

-.04 





.700 

-.02 

-.01 

.01 

.C3 





./GO 

-.02 

-.04 

-.06 

-.01 





.650 

-1.15 

-1 . b6 

-.08 

-.01 





.850 

-.90 - 

-1.72 

-.15 

-.03 






KUN 

130 

ALPHA 

0.0 





RON 

130 


alpha 

-.0 





POINT 

2711 

BETA 

20.0 





POINT 

2712 


BfcTA 

-30.0 





A/L 

80UY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPfcR 

UPPfcK 

A/L 

body 

BODY 

TUP 

BUTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

flank 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.67 

.67 

.67 

-67 





G.OOO 

-31 

.31 

.31 

.31 





.020 

. 77 

-.59 

.35 

-.65 





.020 

• bb 

-1.01 

. 10 

-.77 





.050 

.20 

-1.17 

-.25 

-.76 





.050 

.53 

-1.32 

-.35 

-.81 





.100 

.06 

-.41 

-.52 

-.32 





.100 

.26 

-.41 

-.56 

-.45 





.150 

.04 

-. 19 

-.47 






• 150 

.26 

-.16 

-.52 






.170 

.17 

-.05 







.170 

.29 

-.05 







.200 

.10 

-.20 

-.35 

-.25 





.200 

.25 

-.16 

-.42 

-.37 





.220 

-.35 

-.52 







.220 

-.11 

-.50 







.2 50 

-.4tt 

-.50 

.24 






.250 

-.27 

-.48 

10 






-265 





.34 

-.27 



.265 





-.23 

-.36 



.270 

-.54 

-.39 



-94 

-1.22 

-.15 

— * 6 / 

.270 

-.36 

-.41 



.48 

-1.87 

- - 1 1 

-. 73 

.30 3 

-.46 

-.27 

-.58 

-.31 

-.12 

-1.27 

-.13 

62 

,3C3 

-.36 

-.36 

-.bO 

-.47 

.14 

-U42 

-.02 

-.78 

.350 

-.35 

-.20 

-.75 

-.39 

-.09 

-.81 

-.07 

-.36 

.350 

-.32 

-.53 

- 1- lb 

- - 5b 

-.04 

-1.18 

10 

-.25 

.400 

-.15 

-.35 

-.82 

-.32 

-04 

-.43 

.06 

-.01 

.400 

-.18 

-.81 

-1.32 

-.50 

.03 

-.71 

-1C 

IP 

-450 

.16 

-.11 

-.70 


-.03 

-.31 



.450 

-14 

-.3b 

-l.li 


-.15 

-.39 



.475 

.23 

-.03 







.475 

.24 

-.53 







.500 

.09 

.07 

-.41 

-.26 

-.48 

-.33 



.500 

. 16 

-.55 

-.60 

-.74 

-.64 

-.28 



.515 





-.31 

-.31 



.315 





-.36 

-.38 



.550 



.08 






.550 



.00 






.600 

.07 

.06 

-.02 

-.21 





-600 

-20 

-.33 

10 

-.55 





.700 

.05 

-. 10 

-.17 

-.15 





.700 

.22 

-.32 

-.33 

-.32 





.650 

-.T2 

-1.56 

-.31 

-.09 





.650 

-.62 

-1.49 

-.63 

-.18 






RUN 

130 

alpha 

.0 





RUN 

130 


ALPHA 

-0 





POINT 

2713 

beta 

40,0 





POINT 

2714 


BETA 

-50.0 





A/L 

bouy 

bUUY 

TOP 

BCTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPtK 

UPPfcK 

X/L 

BODY 

BUUY 

TUP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPfcK 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

Q.OOO 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 





0.000 

-.5b 

-.58 

-.58 

-.56 





.020 

. 64 

-1.30 

-.26 

-.89 





.020 

.63 -1.49 

-.61 

-1.03 





.050 

.74 

-1.34 

-.54 

-.89 





.050 

-82 - 

-1.25 

-.54 

-.9d 





.100 

.49 

-.34 

-.59 

-.59 





.100 

.61 

-.32 

— .66 

-.71 





.150 

.44 

-. 15 

-.57 






.150 

.60 

-.22 

-.62 






.170 

.41 

-.07 







.170 

.51 

-.21 







.200 

.39 

-.20 

-.52 

-.52 





.200 

.49 

-.36 

-.62 

-.66 





.220 

.16 

-.51 







.220 

.37 

-.76 







.250 

-.02 

-.57 

-.45 






.2 50 

.21 

-.90 

-.76 






. 265 





-.75 

-.5 7 



.265 




- 

1.29 

-.91 



.270 

-.13 

-.61 



-. 16 

-1,83 

-.53 

-.69 

.270 

.10 

-.93 



-.04 

-1.93 

-.76 

-.61 

.303 

-.19 

-.57 

-.94 

-.61 

. 16 

- .99 

-.39 

- .o4 

.303 

.02 

-.91 

-1.14 

-.74 

.28 

-.90 

-.50 

-.48 

.350 

-.25 

-.80 

-1.59 

-.72 

-.02 

-1.20 

-.24 

-.33 

.350 

-.06 

-.89 

-2. 15 

-.63 

-.16 

-1.52 

-.23 

-.48 

.400 

-.16 

-.76 

-1.96 

-.79 

-.26 

-.94 

.18 

-.44 

.400 

-.01 

-.79 

-3.07 

-.89 

-.72 

-1.47 

.31 

-. 89 

.450 

.16 

-.41 

-1.94 


-.55 

-.80 



.450 

.19 

-.70 

-3.19 


-1.18 

-1.51 



.475 

.31 

-.56 







.475 

.42 

-.56 







.500 

.31 

-.67 

-U28 

-.87 

-1.29 

-.71 



.500 

.47 

-.57 

-2.U 

-.63 

-1.51 

-1.22 



-515 





-. 77 

-.77 



.515 




- 

1.60 

-1.60 



.550 



-.44 






.550 



-1.27 






.600 

.40 

-.43 

-,7b 

-.32 





.6CC 

.54 

-.92 

-1.05 

-.25 





.700 

.40 

-.77 


-.10 





.700 

.50 

-.96 

-.83 

-.83 





.850 

-.69 

-1. 54 

-.45 

- • 64 





.850 

-.90 - 

'1.51 

-.73 

-1.04 






79 


KUiV 

iM 

ALPHA 

-5. 1 





RUN 

132 


ALPHA 

-10. 0 





Hull'll 

^7S7 

oeiA 

0.0 





POINT 2758 


B&TA 

0.0 





X/L 

uuuy 

bouv 

TOP 

BCTTOH 

HVLON 

PY LCN 

UPPtK 

UPPfcM 

A/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BUTTUH 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LrtS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RPS 

PLANK 

PLANk 


LHS 

RhS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LH3 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

. ad 

.82 

.62 

.82 





0.000 

.61 

.61 

.61 

.61 





.0^0 

.Ob 

.04 

.73 

-.91 





.020 

^ • 16 

-.10 

.82 

-1.16 





.0:>0 

-.ol 

-.68 

17 

-.85 





.050 

-.71 

-.77 

-.14 

-.99 





.100 

-.3/ 

-.36 

-.37 

-.34 





.100 

-.46 

-.44 

-.22 

-.38 





.ISO 

-.3? 

-.22 

-.36 






.150 

-.45 

-.32 

-.29 






.1 ?0 

-.Ob 

-.Ob 







.170 

“ • Id 

-.19 







.^00 

-.^3 

-.26 

-.23 

-.17 





.200 

-.31 

-.35 

-.20 

-.17 






- .Ob 

- .64 







.220 

-.71 

-.71 







• ^:>Q 

-.07 

-.63 

.34 






.250 

-.71 

-.66 

.38 












-.41 



.265 





.97 

-.43 



• ^iQ 

-.o^ 

-.36 



.16 

.13 

-.38 

-.42 

.2 70 

-.65 

-.39 



.11 

.06 

-.41 

-.46 

.sOi 

-.<♦3 

-,4i 

-.41 

-. 19 

-.85 

- .84 

-. s2 

— . 6 0 

.303 

-.44 

-.43 

-.40 

-.15 

-.90 

-.88 

-.59 

-.67 

. jsO 

- . io 

-.13 

-.21 

-.22 

-.21 

-.28 

-.51 

- .43 

.350 

-.15 

-.10 

-.24 

-.16 

-.27 

-.35 

-.70 

-.60 

.<»00 

.04 

. Ob 

10 

-.07 

-.20 

-.24 

-.13 

-.09 

.400 

.03 

.04 

-. 10 

-.03 

-.33 

-.33 

-.31 

-.20 

.<*s0 

.uo 

.10 

-.06 


-. IJ 

- .13 



.450 

• 09 

.13 

-.06 


-.23 

-.22 




. A4 

. 18 







.475 

• 14 

.16 







.soo 

.13 

. lb 

-.21 

. 12 

-.30 

- .38 



.5CC 

• 03 

.09 

-.24 

.12 

-.33 

-.43 



.S i J 





-.20 

-.20 



.315 





-.26 

-.26 



. SsO 



,24 






.550 



.28 






.oOO 

.01 

.03 

.13 

.06 





.600 

-.04 

-.01 

.15 

.03 





. 700 

- .03 

-.04 

-.00 

.02 





.7CC 

-.08 

-.04 

-.01 

-.00 





. osO 

-.00 

-.60 

-.08 

-.02 





.850 

-.01 

-.74 

-.06 

-.04 






RUN 

133 

ALPHA 

-.0 





RUN 

133 


ALPHA 

9.9 





POINT 

2759 

BETA 

10.0 





PC1N1 

2760 


BETA 

-10. 0 





X/L 

BUUY 

BUOY 

TOP 

80TTON 

PYLON 

PYLCN 

OPPER 

OPPER 

X/L 

BCOY 

BODY 

TOP 

BGTTUH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPtR 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

flank 

plank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

plank 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

• 85 

.85 

.85 

.85 





O.COO 

• 93 

.93 

.93 

.93 





.020 

• 49 

-.23 

.54 

-.60 





• 020 

• 64 

-.13 

.23 

- ,04 





.030 

16 

-.94 

-.22 

-.71 





.050 

-.07 

-.87 

-.27 

-.39 





. 100 

-.14 

-.37 

-.52 

-.29 





.100 

-.06 

-.42 

-.70 

-.20 





• 130 

-.17 

-.22 

-.44 






.130 

-.07 

-.25 

-.53 






.170 

.02 

-.05 







.170 

.11 

-.09 







.200 

-.07 

-.23 

-.30 

-.19 





• 200 

• 01 

-.27 

-.28 

-.13 





.220 

-.33 

-.60 







.220 

-.48 

-.67 







.250 

-.62 

-.57 

.36 






..^30 

-.59 

-.68 

.29 






.265 





.77 

-.32 



.265 





.77 

- ,A4 



.2 70 

-.62 

-.47 



.67 

-.52 

-.24 

-.52 

.27C 

-.60 

-.56 



. 76 

-.39 

-.27 

-.35 

.303 

-.47 

-.32 

-.47 

-.24 

-.43 

- .79 

-.29 

-.64 

.303 

-.48 

-.44 

-.39 

-.24 

-.29 

-.61 

-.27 

-.39 

.330 

-.30 

-. 11 

-.33 

-.31 

13 

-.34 

-.23 

-.39 

.350 

-.34 

-.31 

-.25 

-.37 

-.04 

-.16 

-.25 

ll 

.400 

-.03 

-.03 

-.30 

-.18 

-.01 

-.29 

-.02 

.01 

.400 

-. 10 

-.41 

-.21 

-.29 

,07 

-.09 

.06 

.10 

.430 

.16 

.11 

-.26 


-.01 

-.15 



.450 

.17 

-.22 

-.20 


.02 

-.02 



.475 

.18 

.35 







.475 

.26 

-.20 







.300 

.10 

.24 

-.31 

.C2 

-.35 

-.29 



.500 

• 14 

• 02 

-.21 

-.08 

-.42 

-.21 



.315 





-.24 

-.24 



.515 





-.13 

-.15 



.350 



.20 






.5 50 



. 11 






.600 

.02 

.10 

.05 

-.04 





• 600 

• 04 

-.04 

.00 

-.10 





.700 

-.00 

-.04 

-.05 

-.01 





.700 

-.01 

-.10 

-.02 

-.08 





.850 

-.09 

-.74 

-.13 

-.03 





• 850 

-.05 

-.59 

-.08 

- ,08 






Run 

133 

AL PhA 

4.9 





RUN 

133 


ALPHA 

-.1 





POINT 

2761 

BETA 

10.0 





POINT 

2 762 


BETA 

1 

o 

o 





X/L 

bUUY 

BODY 

TOP 

BOTTCM 

PYLUN 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

bUuY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPEh 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

PLANK 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.92 

.92 

.92 

.92 





o.occ 

.86 

.86 

• 86 

• 86 





.020 

.59 

-. 17 

.39 

-.38 





.020 

.51 

-.26 

.53 

-.63 





.050 

-.11 

-.89 

-.24 

-.57 





.050 

-.16 

-.99 

-.22 

-.75 





.100 

10 

-.38 

-.61 

-.33 





.100 

-.15 

-.37 

-.51 

-.30 





.150 

-.10 

-.21 

-.47 






• 15C 

-.16 

-.20 

-.43 






.170 

.08 

-.05 







.170 

• 03 

-.05 







.200 

-.01 

-.22 

-.29 

-.17 





.200 

-.07 

-.23 

-.30 

-.19 





.220 

-.48 

-.61 







.220 

-.53 

-.60 







-250 

-.59 

-.62 

.32 






.250 

-.61 

-.56 

.37 






.265 





. 78 

-.38 



.265 





.75 

-.31 



.210 

-.61 

-.51 



.72 

-.48 

-.23 

-.43 

.270 

-.62 

-.96 



.67 

-.52 

-.23 

-.53 

.303 

-.48 

-.38 

-.95 

-.26 

-.37 

-.72 

-.25 

-.51 

• 303 

-.48 

-.31 

-.47 

-.25 

-.42 

-.79 

-.30 

-.69 

.350 

-.30 

-.20 

-.32 

-.35 

-.09 

-.25 

-.18 

-.22 

.350 

-.30 

-.12 

-.38 

-.31 

-.13 

-.34 

-.22 

-.3b 

.900 

— . Ob 

19 

-.29 

-.24 

• 03 

-.18 

-.00 

.06 

.400 

-.06 

-.03 

-.31 

-.19 

-.01 

-.30 

-.01 

.Cl 

.450 

.16 

-.11 

-.26 


-.00 

-.08 



.450 

• 15 

.09 

-.28 


-.01 

-.15 



.475 

• 24 

.20 







.475 

• 18 

.34 







.500 

.12 

. 19 

-.30 

-.03 

-.38 

-.29 



.500 

.09 

• 23 

-.32 

.01 

-.37 

-.28 



.515 





-.33 

-.33 



. 515 





-.23 

-.23 



.550 



.15 






.550 



.17 






.600 

.03 

.07 

.02 

-,C6 





• 600 

.02 

• 09 

• 03 

-.04 





.700 

-.01 

-.04 

-.06 

-.02 





.700 

-.01 

-.05 

-.06 

-.01 





.8 50 

-.05 

-.57 

-.09 

-.03 





.850 

-.04 

-.62 

-.13 

-.03 






80 




1J2 


ALPHA 

-.0 





KUN 

132 


ALPHA 

9.9 






2753 

dtlA 

0.0 





PClNl 

2754 


oFTA 

0.0 





A/L 

bUUV 

bUUY 

TOP 

bOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPtK 

UPPfcK 

A/L 

BODY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LH5 

KH5 

C/L 

C/t 

LH5 

KHS 

Flank 

FLANK 


LMS 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

KHS 








LMS 

RHS 

0.000 

.•/4 

.S4 

.94 

.94 





C.OOO 

1.02 

1.02 

1.02 

1.02 





.0^0 

. 17 

. 17 

.59 

-.55 





.020 

.31 

.26 

.24 

-.02 





.OaO 

-.52 

-.60 

-.20 

-.70 





.050 

-.46 

-.53 

-.25 

-.35 





. 100 

-.30 

-.31 

-.50 

-.23 





.100 

-.26 

-.28 

-.69 

-.17 





.150 

-.31 

-.Itt 

-.43 






.150 

-.26 

-.16 

-.49 






.1/0 

-.01 

-.01 







.170 

-.02 

-.02 







..^00 

-.16 

-.21 

-.25 

-.15 





.200 

-.14 

-.18 

-.24 

-.10 






-.63 

-.60 







.220 

-.62 

-.61 







.2t>0 

- .05 

-.61 

, 30 






.250 

-.70 

-.67 

.19 






.265 





-96 

-.4 1 



.265 





.79 

-.50 



.2/0 

-.ol 

-.34 



• 1 6 

.17 

-.34 

-.3 7 

.270 

-.66 

-.61 



.19 

.16 

-.25 

-.28 


-.42 

-.41 

-.37 

-.20 

-.75 

- .76 

-.44 

-.50 

.303 

-.50 

-.50 

-.33 

-.22 

-.52 

-.58 

-.28 

-.30 

.350 

-.lo 

-. 14 

-. 18 

-.26 

-.14 

-.22 

-.34 

-.26 

-350 

-.30 

-.28 

-.07 

-.34 

-.04 

-.06 

-.12 

-.09 

.400 

.03 

.C5 

-.07 

-.13 

-.09 

-.13 

-.01 

-.02 

.400 

-.10 

-.08 

.01 

-.25 

.05 

.04 

.05 

.05 

.4d0 

.OS 

.Ob 

-.04 


-.04 

- .04 



.450 

-.02 

-.02 

.03 


.07 

.09 



.4/5 

. lo 

.IS 







-475 

.09 

.00 







.500 

.15 

. IS 

-.17 

.1C 

-.25 

-.2b 



.500 

. 18 

*16 

-.06 

.03 

-. 19 

-.18 



.513 





-.10 

-.10 



.515 





.00 

o 

o 



.350 



.24 






.5 50 



.31 






.600 

.06 

.07 

. 15 

.C4 





-bCO 

.07 

-07 

.12 

-.01 





./oo 

-.01 

.00 

-.00 

.03 





.700 

.00 

.00 

.01 

-.01 





.030 

.37 

.05 

-.07 

-.00 





.0 50 

.16 

-.16 

-.06 

-.03 






AcJN 

132 

ALPHA 

4.9 





RUN 

132 


ALPHA 

-.1 





r-olNl 

2755 

oETA 

0.0 





PC I NT 

275b 


beta 

o 

o 





A/L 

BUOY 

bUUY 

TOP 

BOTTCM 

PYLCN 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BOOY 

BOOY 

TOP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

flank 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

.000 

.99 

.99 

.99 

.99 





c.ccc 

.93 

.93 

.93 

.93 





.020 

.24 

.24 

.43 

-.29 





.020 

• 16 

.17 

.59 

-.58 





.050 

-.50 

-.54 

-.23 

-.56 





.050 

-.56 

-.64 

-.20 

-.72 





.100 

-.29 

-.27 

-.62 

-.29 





.100 

-.32 

-.30 

-.50 

-.25 





.1‘j0 

-.29 

-.15 

-.47 






.15C 

-.31 

-.lb 

-.43 






.170 

.01 

.00 







.170 

-.01 

-.02 







.200 

-. 14 

-.16 

-.25 

-.14 





.200 

-.17 

-.21 

-.25 

-.17 





.220 

-.02 

-,5b 







.220 

-.03 

-.06 







.2 50 

-.67 

-.63 

.25 






.2 50 

-.66 

-.62 

.29 






.206 





.90 

-.44 



.265 





.97 

-.42 



.270 

-.63 

-.56 



.25 

.19 

-.30 

-.33 

.2 70 

-.62 

- .55 



.20 

- 19 

-.34 

-.39 

.JiJ 3 


-.44 

-.37 

-.23 

-.65 

-.69 

-.30 

-.40 

.303 

-.43 

-.42 

-.39 

-.22 

-.77 

-.78 

-.45 

-.52 

.330 

-.24 

-.20 

-.13 

-.32 

-.09 

-.15 

-.19 

-.15 

.3 50 

-. 19 

-.16 

-.18 

-.28 

-.15 

-.21 

-.31 

-.27 

.<♦06 

-.02 

-.01 

-.04 

-.18 

-.C3 

-.03 

.04 

.02 

.40C 

.03 

.05 

-.07 

-.13 

-.11 

-.13 

-.01 

-.C2 

.<♦50 

.05 

-.04 

-.01 


.01 

.02 



.450 

.09 

.06 

-.05 


-.04 

-.04 



.4/3 

.2S 

.24 







.475 

.17 

.21 







. 300 

. 15 

. lo 

-.11 

.C6 

-.20 

-.21 



-500 

. 15 

.18 

^ • 1 b 

.09 

-.26 

-.27 



.515 





-.C4 

-.04 



.515 





-.11 

-.11 



.530 



.31 






.550 



.22 






.600 

.06 

.07 

.14 

-.CO 





.600 

.04 

.07 

.13 

.03 





. 700 

-.01 

.00 

.02 

-.01 





.700 

-.02 

-.00 

-.01 

.03 





.030 

.07 

-.31 

-.06 

--C2 





.650 

.01 

-.47 

-.08 

-.01 






KUN 

130 

ALPHA 

.0 





RUN 

130 

ALPHA 

-.0 





POINT 

2715 

BETA 

60-0 





POINT 

2716 

BETA 

-70.0 





A/L 

bOUY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

BOUY 

TUP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RMS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANK 

FL ANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.95 

-.95 

-.95 

-.95 





0-000 - 

1.32 

-1.32 

-1.32 

-1.32 





.020 

.37 

-1.53 

-.91 

-1.12 





.C2C 

-.08 

-1.43 

-1. 18 

-1.25 





.050 

.79 

-1.03 

-.51 

-1.03 





.050 

.59 

-.81 

-.52 

-1.09 





.100 

./I 

-.24 

-.62 

-.82 





.100 

.73 

-.22 

-.69 

-.95 





.150 

.71 

-.30 

-.62 






.150 

-75 

-.63 

-.69 






.170 

.38 

-.50 







.170 

.62 

-1.16 







.200 

.61 

-.88 

-.74 

-.77 





.200 

.65 

-2 .04 

-.78 

-.94 





.220 

.54 

-1.47 







.220 

.65 

-2.32 







.250 

.42 

-1.48 

-.86 






.250 

.60 

-1.28 

-1.05 






.265 





-1.34 

-1 -04 



. 265 




- 

i-93 

-1.26 



.270 

.34 

-1.13 



-.65 

-1.61 

-.89 

- .44 

.270 

.53 

-1.18 



-1.05 

-2.06 

-1.09 

-.32 

.303 

.23 

-1.04 

-1.25 

-.84 

.20 

-1.12 

-.87 

-.40 

.303 

.42 

-1.26 

-1.39 

-.98 

.40 

-1.26 

-.65 

-.22 

.350 

. 15 

-1.04 

-2.83 

-.89 

-.Li 

-L.79 

-.03 

-.68 

.350 

.32 

-1 .41 

-2.85 

-1.03 

-.25 

-1.52 

-.01 

-1.21 

.400 

. 14 

-1.07 

-4.08 

-.89 

-1.12 

-1 .88 

.41 

-1.27 

.400 

.30 

-1.29 

-2. 70 

-l.OO 

-.95 

-1.43 

.51 

-1.34 

.430 

.19 

-.84 

-3,58 


-1.25 

-1 .9B 



.450 

.26 

-.98 

-1.43 


-.95 

-1.42 



.475 

.51 

-.79 







.475 

.57 

-.88 







.500 

.63 

-1.05 

-2.04 

-.55 

-1.22 

-1.38 



• 500 

.74 

-1.06 

-1.24 

-.67 

-.80 

-1.20 



.513 





-1.37 

-1.37 



.515 




- 

1.38 

-1.38 



,550 



-l.U 






.550 



-1.08 






• 600 

• 6b 

-1. 12 

-i.U 

-.64 





.600 

.82 

-1.05 

-.92 

-.92 





.700 

• 6d 

-1.04 

-.87 

-1.49 





.700 

.84 

-.93 

-.85 

-.86 





.850 

-.88 

-1.5d 

-.79 

-.76 





.850 - 

1.00 

-1.70 

-.72 

-.71 






81 



KUN 

130 

ALPHA 

-.0 





RUN 

130 


ALPHA 

-.0 





PUINT 

271/ 

tt£IA 

80.0 





PCINT 2718 


BFTA 

-90.0 





A/L 

bU07 

buov 

TOP 

BOTTOM 

PVLON 

PYLON 

UPPtrt 

UPPbk 

X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

ki-b 

FLANK 

FLANK 


LMS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHb 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

- l.b^ 

-1.54 

-1.54 

-1.54 





0.000 

-1.60 

-1.60 

-1.60 

-1.60 





.0^0 

-.bb 

-1.18 

-1.37 

-1.32 





.020 

-.97 

-.84 

-1.43 

-1.34 





.0^0 

.31 

-.60 

-.53 

-1.12 





.050 

-.09 

-.42 

-.58 

-l.ll 





.100 

. 70 

-.21 

-.74 

-1.C2 





-ICC 

.53 

-.72 

-.86 

-1.03 





.1^0 

.70 

-1.42 

-.76 






.150 

.53 

-1.29 

-.56 






.1/0 

.63 

- 1.80 







• 170 

• 60 

-1.10 







.200 

.6^ 

-2.bl 

-.60 

O 

1 





.200 

.57 

-1.19 

-.57 

-.98 





.220 

.o9 

-2.33 







.220 

-62 

-.93 







.2i>0 

.6Sl 

-1.41 

-1,08 






-250 

.72 

-.88 

-.82 






.2ol> 





-2.18 

-1.23 



• 2o5 





-1./6 

-.90 



.2/0 

.oy 

-1.17 



-1.64 

-1 .62 

-1.02 

-.25 

.270 

.70 

-.95 



-1.84 

-.94 

-.65 

-.47 

.303 

-b8 

-1.23 

“1.21 

-.98 

.34 

-1.47 

-.24 

-.40 

.303 

.68 

-.90 

-1-19 

-.79 

.51 

-.87 

-.52 

“.79 

.3i0 


-1.16 

“1.41 

-.97 

-.16 

-1.17 

-.01 

-1.12 

-350 

.61 

-.81 

-. 78 

-.78 

-.1'^ 

-.76 

.01 

-.76 

.<»00 

.<*0 

-1.13 

“1.02 

-1.04 

-.64 

-1.05 

.58 

-1.02 

.400 

.57 

-.79 

-.79 

-.72 

“.50 

-.77 

.60 

-.84 


.3b 

-l.Ol 

-.96 


-.63 

-1 .06 



.450 

.46 

-.74 

-.73 


-.53 

77 



.^/t> 

.61 

-.87 







.475 

.69 

-.76 







.;>oo 

.bb 

-.88 

-1.00 

-.72 

-.49 

-I.C3 



.bCO 

-91 

-.65 

-.74 

-.74 

-.22 

-. 78 








-1.16 

-1.16 



.515 





-.77 

-.77 



.bbO 



-.79 






.550 



-.71 






.600 


-.72 

-. 73 

-.68 





• 600 

.98 

-.61 

-.58 

-.58 





.too 

-yy 

-.64 

-.67 

-.67 





. 7C0 

.99 

-.61 

-.59 

-.61 





.dbO 

- 1,06 

-1. 71 

-.62 

-.66 





• 850 

-1.06 

-1.68 

-.72 

-.76 






KUi« 

133 

ALPHA 

-5.0 





KUN 

133 


ALPHA 

-10.0 





POlwT 

2 763 

OfcIA 

10.0 





POINT 2764 


BETA 

-10.0 





A/L 

oUoV 

dUUY 

TUP 

8CTTCM 

PYLON 

pylcn 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BUTTON 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

flank 


LHS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LMS 

HHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.72 

- 72 

. 72 

. 72 





O.GOO 

.57 

.57 

.57 

.57 





.020 

. 48 

-.33 

.67 

-.94 





.020 

.20 

-.49 

.76 

-1.18 





-OjO 

-.25 

- . yy 

-.20 

-.85 





• 0 50 

-.35 -1.10 

-.17 

-1.02 





. lUO 

-.23 

-.40 

-.39 

-.36 





• 100 

-.34 

-.43 

-.25 

-.40 





.1-jO 

-.22 

-.22 

-.3/ 






.150 

-.35 

-.27 

-.29 






.1/0 

- .Oy 

-.08 







.170 

-.14 

-.13 







.200 

-.17 

-.26 

-.27 

-.IS 





.200 

-.27 

-.31 

-.22 

-.19 





.220 

-.5y 

-.63 







.220 

-.65 

“.64 







.250 

-.06 

-.57 

.39 






.250 

-.72 

-.56 

.44 






. 2ub 





. 76 

-.27 



.265 





• 76 

-.24 



.2 to 

- .06 

-.44 



.65 

- .5o 

-.26 

-.60 

.270 

-.72 

“.43 



.62 

-.62 

-.24 

-.63 

. JU3 

-,Di 

-.27 

-.48 

-.22 

-.4/ 

-.87 

-. jy 

-.77 

.303 

-.57 

“.24 

-.47 

-.18 

-.52 

-.90 

-.40 

-.85 

. 3 jO 

-.42 

-.08 

-.40 

-.26 

-.15 

- .49 

-.44 

-.58 

.350 

-.36 

-.05 

-.42 

-.20 

-.17 

-.57 

-.48 

-.74 

.-.00 

-.08 

.04 

-.33 

-.12 

-.05 

- .44 

-.10 

-.06 

-400 

-. 12 

.05 

-.31 

-.08 

-.09 

-.57 

-.24 

-.11 


.12 

.22 

-.28 


-.02 

-.27 



.ybO 

.09 

.22 

-.27 


-.03 

-.39 



.^/•j 

.1/ 

. 3o 







.475 

.18 

.33 







. 500 

.06 

. ly 

-.33 

.C5 

-.43 

-.30 



-500 

-.02 

.07 

-.34 

.02 

-.43 

-.34 



.5L5 





-.26 

-.2b 



.515 





-.33 

-.33 






.11 






.550 



.11 






.tiOO 

-.02 

.01 

.03 

-.C4 





•oOO 

-.07 

-.08 

.01 

-.09 





. too 

-.04 

-.14 

-.09 

-.Cl 





.7C0 

-.06 

-.16 

-.09 

-.05 





.rt jO 

-.02 

-.69 

19 

-.04 





.850 

-.02 

-.80 

-.18 

-.04 






KUN 

U4 

ALPHA 

-5.0 





RUN 

134 


ALPHA 

-10.0 





PUlNT 

^7o9 

BETA 

20.0 





POINT 2770 


BETA 

-20.0 





A/L 

bOUY 

BUOY 

TOP 

BCTTQM 

PVLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

BODY 

TUP 

BUT TUN 

PYLON 

PVLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

HFS 

flank 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.54 

-54 

.54 

.54 





0.000 

.36 

.36 

.36 

.36 





.020 

.63 

-.72 

.48 

-.96 





• 020 

.45 

-.84 

.58 

-1.17 





.050 

.10 

-1.23 

-.21 

-.93 





.050 

.01 - 

-1.28 

-.19 

-1.06 





.100 

-.04 

-.40 

-.42 

-.41 





.100 

-.17 

-.43 


-.45 





.150 

-.04 

-.18 

-.41 






.150 

-.17 

-.20 

-.35 






.170 

.08 

-.05 







.170 

-. 12 

-.06 







.200 

-.05 

-.20 

-.32 

-.26 





.200 

-.19 

-.23 

-.27 

-.26 





.220 

-.y2 

-.51 







.220 

-.53 

-.52 







.250 

-.54 

-.45 

.23 






.250 

— .64 

-.42 

.26 






.265 





.31 

- .20 



.265 





.30 

-. 17 



.270 

-.59 

-.34 



-91 

-1.31 

-.14 

-.75 

.2 70 

-.69 

-.31 



.90 

-1.33 

13 

-.82 

.303 

-.52 

-.20 

-.62 

-.30 

16 

-1.22 

16 

-.94 

.^03 

-.61 

-.17 

-.61 

-.28 

-.16 

-1.43 

-.17 

-1.C5 

.350 

-.39 

-.09 

-.80 

-.34 

-.12 

-.91 

13 

-.58 

.350 

-.48 

-.06 

-.82 

-.52 

-.12 

-1.01 

-.20 

-.76 

.400 

-.19 

-. 08 

-.87 

-.26 

.02 

-.63 

-.00 

-.07 

.400 

-.28 

-.03 

• tt 3 

-.22 

.03 

-.92 

10 

-.11 

.450 

.08 

.07 

-.75 


-.00 

-.58 



.450 

-.04 

.16 

-.74 


.04 

-.68 



.4/5 

.16 

. 28 







.475 

• 08 

.34 







.500 

• 03 

• 18 

-.41 

-.17 

-.50 

-.47 



.500 

-.06 

.lA 

-.43 

-.20 

-.46 

-.45 



.515 





-.37 

-.37 



.515 





-.39 

-.39 



.550 



-.01 






.550 



-.10 






.600 

.05 

-.02 

-.07 

-.17 





.600 

-.02 

-.10 

-.14 

-.26 





.700 

.05 

-.29 

-.27 

-. 10 





• 700 

.03 

-.31 

-.29 

-.13 





• o:>0 

-.02 

-.70 

-.40 

-.C7 





.850 

-.03 

-.81 

-.42 

-.09 






82 


/ 



KUN 

lib 

alpha 

-.0 





HUN 

135 


ALPHA 

9-9 





Po 1 r 

27/1 

tttiA 

30.0 





POINT 

2772 


BETA 

-30.0 





A/L 

ttUUV 

dOuv 

TOP 

BOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPLR 

UPPtK 

X/L 

BODY 

aouY 

TOP 

6UTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LMi 

RHb 

C/L 

C/L 

LH5 

RHS 

Flank 

FLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHi 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.31 

. 31 

. 

.31 





0.000 

.37 

.37 

.37 

.37 





.0<^0 

.tttt 

-l.Ol 

.11 

-.77 





.020 

l.OC 

-.89 

-.11 

-.36 





.OdQ 

.5i 

-1.32 

-.31 

-.83 





.050 

.62 ■ 

-1.30 

-.34 

-.54 





.100 

.^7 

-.3y 

-.55 

-.44 





.ICO 

.42 

-.47 

-.71 

-.37 





. 1:>0 

.27 

-.15 

-.51 






.150 

.41 

-.24 

-.57 






.1/0 

.2>/ 

-.05 







.1/0 

.45 

-.11 







.^00 

.24 

-. 16 

-.43 

-.36 





.20C 

.39 

-.31 

-.44 

-.32 






-.10 

-.4/ 







• 220 

.04 

-.67 








-.2(1 

-.45 

-.11 






-250 

-.17 

-.63 

-.14 











-.30 

-.35 



.265 





-.14 

-.44 



.2/0 

- . 3t> 

-. jy 



, 5t> 

-1 .97 

10 

-.76 

.270 

-.25 

-.51 



.29 

-1.65 

-.15 

-.55 

.iO J 

-.3b 

-.35 

-.82 

-.45 

.18 

-1.22 

-.02 

-.83 

-303 

-.26 

-.44 

-.78 

-.44 

.08 

-.85 

-.09 

-.57 

. j;>0 

-.32 

-.53 

-1.28 

-.54 

-.02 

-1.22 

.02 

-.32 

.350 

-.24 

-.97 

-1.16 

-.57 

-05 

-.98 

-.18 

-.12 

.^00 

-.Id 

-.tlb 

-1,53 

-.55 

-.03 

-.76 

.12 

-.11 

.4CC 

-.10 

-.97 

-1.34 

-.59 

-.16 

-.55 

.08 

-.ir 

.^dO 

.14 

-.35 

-1.3C 


-.21 

-.45 



.450 

.32 

-.42 

-.99 


— .64 

-.52 




.27 

- .4ti 







.475 

.43 

-.77 







.dOO 

.15 

-.44 

-.<>4 

-,5S 

-.y^ 

-.32 



.500 

.23 

-.83 

-.51 

-.81 

-.95 

-.38 



.513 





-.40 

-.40 



.515 





-.43 

-.43 



.5d0 



.03 






.550 



.01 






.oOO 

.ly 


-.Cb 

-.36 





.600 

.23 

-.44 

-.10 

-.59 





. /oo 

.ly 

-.25 

-.34 

-.24 





.700 

.21 

-.28 

-.21 

-.37 





.<150 

-.07 

-.75 

-.6S 

19 





.850 

-.04 

-.69 

-.43 

-.21 






KUN 

135 

M 

LPhA 

4.9 





RUN 

135 


ALPHA 

-.1 





PulwT 

2 773 

bET A 

30-0 





PCiNT 

2774 


BETA 

-30.0 





A/L 

8UUY 

8UUY 

TOP 

BOTTCH 

PYLON 

PYLON 

upper 

UPPER 

A/L 

BUUY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0,000 

.37 

.37 

.37 

.37 





0.000 

.28 

.28 

.28 

.28 





.020 

. 9b 

-.96 

-.01 

-.56 





.020 

.87 -1.00 

.08 

-.81 





.050 

,ul 

-1.31 

-.34 

-.71 





-050 

.53 - 

1.32 

-.32 

-.84 





.100 

.35 

-.43 

-.63 

-.42 





.100 

.28 

-.40 

-.55 

-.44 





.130 

.36 

19 

-.55 






.150 

• 28 

“ • 1 6 

-.52 






.170 

.39 

-.08 







.1 70 

-29 

-.05 







.200 

.33 

-.27 

-.43 

-.34 





.200 

.23 

-.15 

-.42 

-.37 





.220 

-.01 

-.59 







-220 

-.09 

-.48 







.250 

-.20 

-.55 

-.12 






.250 

-.27 

-.44 

-.11 






.265 





-.24 

-.47 



.265 





-.31 

-.3 7 



.270 

-.30 

-.51 



.39 

-1.84 

-.13 

-.67 

.2/0 

-.36 

-.4C 



.52 

-1.97 

-.10 

-.78 

.30 3 


-.4/ 

-.81 

-.45 

.11 

- .99 

-.06 

-.69 

.303 

-.35 

-.37 

-.83 

-.45 

.15 

-1.18 

-.01 

-.83 

.330 

- .26 

-.89 

-1.23 

-.56 

.03 

-1.C7 

-.12 

- . 19 

.j5C 

-.31 

-.57 

-1.27 

-.55 

-.05 

-1.22 

.02 

-.30 

.400 

-.12 

-1.01 

-1.43 

-.58 

-.03 

- .64 

.10 

-.08 

.400 

-.19 

-.84 

-1.50 

-.56 

-.03 

-.76 

.12 

-.12 

.450 

.27 

-.37 

-I.IO 


-.34 

-.44 



.450 

.15 

-.34 

-1.30 


-.23 

-.46 



.473 

.36 

-.68 







-475 

.27 

-.50 







. 500 

.21 

-.66 

-.48 

-.77 

- .85 

-.30 



.5C0 

.16 

-.42 

-.62 

-.61 

-.92 

-.30 



.515 





-.34 

- .34 



. 515 





-.37 

-.37 



.530 



.05 






.550 



.05 






• oOO 

,23 

-.36 

-.C8 

-.61 





.600 

.19 

-.26 

-.13 

-.36 





. 700 

,il 

-.28 

-.28 

-.29 





.700 

.20 

-.26 

-.37 

-.25 





.<*50 

-.07 

-.69 

-.64 

-.2C 





• 850 

-.01 

-.71 

-.72 

-.20 






RUN 

135 

ALPHA 

-5.0 





RUN 

135 


ALPHA 

-10. 0 





PUINT 

2775 

8ETA 

30-0 





POINT 

2776 


BETA 

-30.0 





A/L 

bUUY 

8UUV 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPcK 

UPPER 

X/L 

BODY 

BGUY 

TOP 

BUT TOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

FLANK 

flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.22 

.22 

-22 

.22 





o.oco 

.09 

.09 

.09 

.09 





.020 

-76 

-I.IO 

.22 

-l.CO 





.020 

.60 -1.18 

.30 

-1.21 





.050 

.44 

-1.34 

-.30 

-.97 





.050 

.33 -1.3? 

-.27 

-1.09 





.100 

. 16 

-.38 

-.45 

-.50 





.100 

.03 

-.36 

-.34 

-.54 





.150 

.16 

-.15 

-.47 






.150 

.01 

-.13 

-.41 






.170 

.17 

-.03 







.170 

.00 

-.02 







.200 

.10 

-.13 

-.40 

-.38 





.200 

-.05 

-.12 

-.34 

-.38 





.220 

-.^0 

-.43 







.220 

-.32 

-.39 







.250 

-.34 

-.39 

-.11 






• 250 

-.43 

-.36 

-.07 






.265 





-.20 

-.26 



.265 





-.22 

-.21 



.270 

-.46 

-.32 



.44 

-1 .99 

-.07 

-.83 

.270 

-.55 

-.29 



.67 

-2.C3 

-.02 

-.88 

.303 

-.46 

-.26 

-.81 

-.43 

.19 

-1.12 

.01 

-.90 

.303 

-.53 

-.21 

-.79 

-.42 

.21 

-1.20 

.04 

-l.OO 

.350 

-.39 

-.33 

-1.28 

-.52 

-.03 

-1.32 

.04 

-.51 

.350 

-.50 

-.22 

-1.27 

-.49 

-.02 

-1.35 

.07 

-.58 

.400 

-.27 

-.55 

-1.49 

-.53 

.01 

-.93 

.11 

-.14 

.400 

-.35 

-.36 

-1.42 

-.52 

.07 

-1.30 

.09 

-.16 

-450 

.03 

-.23 

-1.32 


-.10 

-.49 



.450 

-.16 

-.17 

-1.24 


• 02 

-.51 



.475 

.15 

-.24 







.475 

-.01 

-.13 







.500 

.08 

-.32 

-.69 

-.56 

-.88 

-.31 



.500 

.00 

-.24 

-.68 

- .64 

-.75 

-.31 



.515 





-.40 

- .40 



.515 





-.42 

-.42 



.550 



-.00 






.550 



-.03 






.600 

.16 

-.21 

-.14 

-.38 





• 6C0 

.U 

-.24 

-.22 

-.47 





.700 

.19 

-.27 

-.45 

-.28 





• 700 

.16 

-.31 

-.55 

-.34 





.850 

.04 

-.76 

-.75 

-. 10 





.850 

-.00 

-.84 

-.75 

-.20 






83 



KUN 


ALPHA 

-.0 





RUN 

134 


ALPHA 

9.9 





PUll^I 

27ob 

BETA 

20.0 





POINT 

2766 


8ETA 

-20.0 





A./L 

OUOY 

dUOY 

Tup 

80TTCM 

PVLUN 

PVLCK 

UPPER 

UPPER 

A/L 

dOUY 

BUOY 

TOP 

aurioH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LriS 

KMS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

FLANA 

PLANA 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH5 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.6/ 

.67 

.67 

.67 





O.OCC 

• 69 

• 69 

• 69 

• 69 





.0^0 

.7b 

-.63 

.38 

-.66 





.020 

• 89 

-.55 

.06 

-.15 





.0!>0 

.20 

-l.lb 

-.24 

-.78 





.050 

•31 -1.13 

-.33 

-.49 





. LQu 

.05 

-.42 

-.51 

-.33 





• 100 

• 16 

-.47 

-.69 

-.26 





.150 

.05 

-. ISi 

-.47 






• 15C 

.15 

-.26 

-.54 






. 1 to 

. L5 

-.05 







.170 

.26 

-.12 







.200 

.07 

-.20 

-.35 

-.26 





• 200 

.19 

-.32 

-.35 

-.21 





.220 

- .i3 

-.54 







.220 

-.22 

-.67 







. 2t>0 

-.<*B 

- -4V 

.20 






.250 

-.41 

-.62 

• 10 






. 2oi> 





.31 

-.27 



• 265 





.26 

-.38 


-.47 

.2/0 

- .54 

-.41 



.93 

-1.28 

-.15 

-.66 

.270 

-.47 

-.50 



• 96 

-1. 12 

-.21 

. JOi 

- .H6 

-.27 

-.62 

-.33 

-. 14 

-.96 

-.16 

-.78 

• 303 

-.40 

-.38 

-.53 

-.33 

-.09 

-.71 

-.18 

-.48 

.i50 

-. j5 

-.17 

-.76 

-.40 

-.09 

-.78 

-.11 

-.37 

.350 

-.32 

-.31 

-.65 

-.46 

-.00 

-.47 

-.23 

-.07 

.sOO 

-.14 

-. 3o 

-.82 

-.33 

.02 

-.38 

• 04 

-.00 

.400 

-.13 

-.61 

-.74 

-.43 

.09 

-.26 

.06 

.09 

. H 50 

.15 

-. 12 

-.77 


-.05 

-.41 



• 45C 

.27 

-.42 

-.60 


-.12 

-.18 



• **tj 

.25 

.05 







.475 

• 36 

-.61 







.500 

.09 

.11 

-.49 

-.24 

-.67 

-.31 



• 500 

.15 

-.53 

-.30 

-.44 

-.63 

-.27 



. b 1 5 





-.27 

-.27 



• 515 





-. iB 

-.18 



.550 



.11 






.550 



.11 






• oOO 

.Ob 

.05 

-.04 

-.15 





• 600 

.11 

-.27 

.02 

-.39 





- 700 

.07 

12 

-.19 

-.10 





.700 

.08 

-.27 

- .Oo 

-.Jl 





. a ‘>0 

- . 06 

-. 74 

-.31 

-.08 





• 850 

-.04 

-.63 

-. 18 

-.18 






KUN 

134 

alpha 

5.0 





RUN • 

134 


ALPHA 

-.0 





PUi.NiT 

*7o7 

beta 

20.0 





POINT 

2768 


BETA 

-20.0 





X/L 

bOuY 

dUUY 

TUP 

BOTTCH 

PYLON 

PVLGN 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BODY 

8UUY 

TOP 

BUTTOH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KMS 

C/L 

C/L 

LHS 

RPS 

FlANA 

PLANA 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

o.oou 

.70 

.70 

.70 

.70 





0.000 

• 64 

• 64 

• 64 

.64 





.02 J 

.64 

-.57 

.21 

-.42 





•020 

.74 

-.62 

.36 

-.69 





• O-jO 

.29 

-1.15 

-.27 

-.63 





.050 

.21 

-i.ia 

-.24 

-.78 





. 100 

. 12 

- .44 

-.61 

-.38 





• LOO 

• 05 

-.41 

-.52 

-.33 





.1-jO 

.11 

-.20 

-.51 






• 150 

• 04 

-.19 

-.46 






.1/0 

.22 

-.06 







.170 

• 14 

-.05 







.200 

. 14 

-.24 

-.35 

-.23 





.200 

.07 

-.19 

-.35 

-.25 


, 



.220 

-.2/ 

-.59 







.220 

-.33 

-.54 







iO 

- .43 

-.54 

.19 






.250 

-.47 

-.49 

.22 






. 2bb 





.34 

-.35 



• 265 





.33 

-.27 



.2 7J 

-.'♦9 

-.44 



.93 

-1.15 

-.16 

-.55 

.270 

-.53 

-.39 



.93 

- 1.30 

-.16 

-.67 

. jO j 

- .42 

-.35 

-.59 

-.33 

-.11 

-.84 

-. 14 

-.67 

• 303 

-.46 

-.27 

-.60 

-.32 

-.12 

-l.Ol 

-. 15 

-.81 

. 

- .32 

-.40 

-.72 

-.43 

-.07 

-.62 

-.10 

-. 22 

• 350 

-.36 

-.18 

— • 7 6 

-.41 

-.09 

-.78 

-.10 

-.39 

. *«0 j 

-. 12 

-.61 

-.77 

-.37 

.Ot 

- .32 

.04 

.05 

.400 

-. 16 

-.36 

-.84 

-.33 

.03 

-.39 

.04 

-.01 

.h'jO 


-. 24 

-.71 


-.11 

-.21 



.45C 

.14 

-.13 

-.75 


-.06 

-.40 



.4 / -3 

.30 

-.22 







.475 

• 22 

• 03 







.300 

. It 

-.13 

-.41 

-.33 

-. 7o 

-.23 



.500 

• 08 

• 08 

-.51 

-.24 

“ « ^6 

-.33 



- bl5 





-.22 

-.22 



.515 





-.29 

-.29 



.5b0 



.13 






.550 



• 10 






.bUu 

.10 

-.06 

-.02 

-.22 





.600 

.07 

.05 

-.04 

-.17 





. /OO 

.06 

-. 11 

-.11 

-.11 





.700 

• 06 

-.13 

-.20 

-.09 





. 0 >0 

-.05 

-.60 

-.23 

-.C8 





.650 

-.02 

-.64 

-.33 

-.08 






RUN 

141 

ALPHA 

0.0 


point 

2877 

6EIA 

-.0 


X/L 

bOuY 

6UUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

0.000 

-2.46 

-2.46 

-2.46 

-2.46 


.020 

-2.97 

-2.61 

4.88 

-2.76 


.050 

-2.06 

-3.64 

.58 

-.99 


.100 

-2.57 

-2.96 

2.29 

• 08 


.150 

-3.32 

-3.05 

.21 



.170 

-1.06 

-2.60 




• 200 

- 1.90 

-3.24 

-.74 

• 20 


.220 

-2.66 

-3.50 




.250 

-2.17 

-2.78 

1.87 



• 265 





4.57 

.2 70 

-1-62 

-2.38 



-2.81 

.303 

- .64 

-2.01 

-3.08 

.10 

-4.84 

.350 

.29 

-.98 

-2.49 

.05 

-2.04 

.400 

.52 

-.28 

-2.19 

. 16 

-1.55 

.450 

1.00 

.43 

-1.58 


-.51 

.475 

1.21 

.66 




.500 

.65 

.60 

-.62 

.20 

-.90 

.515 





-.73 

.5^0 



-.26 



.600 

1.25 

.27 

-.47 

.12 


.700 

.10 

-.80 

4.28 

• 01 


.6 50 

-3.05 

-12. 10 

6.81 

-.30 



KUN 141 

POINT 2tt76 


PYLON 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

BUOY 

RhS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 


LHS 

RHS 







O.OCC 

-3.32 

-3.32 




.020 

-2.25 

-2.62 




.050 

-2.73 

-3.57 




.100 

-2.53 

-3.22 




• 150 

-3.07 

-3.60 




.170 

-1.45 

-3.44 




.200 

-1.41 

-3.81 




• 220 

-2.39 

-3.84 




.250 

-1.49 

-3.37 

-2.01 



• 265 



2.90 

-3.03 

-1.20 

.2 70 

-.77 

-3.01 

-3.03 

-3.66 

-1.63 

• 303 

.04 

-2.79 

-1.32 

-3.27 

-.78 

.350 

• 28 

- 1.66 

-.93 

-.63 

-.26 

.400 

• 26 

-.84 

-1.34 



.450 

• 84 

.08 




.475 

1.06 

• 54 

-1.07 



• 500 

• 62 

-.51 

-.73 



• 515 






.550 






• 600 

1.62 

-.16 




.700 

• 14 

-2.17 




.850 

-4.40 

-16.52 


ALPHA -.0 

BETA 10.0 


TUP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 





LHS 

KHS 

-3.32 

-3.32 





4.61 

-3.20 





-.06 

-1.27 





2.07 

-.09 

-.20 





-.95 

-.12 





1.26 


3.66 

-2.79 





-5.32 

3.94 

-3.74 

-.92 

-3. 73 

-.30 

-5.47 

-1.86 

-4.25 

-1. 10 

-3.96 

-.51 

-2.95 

-1.21 

-3.81 

-.59 

-3.92 

-.41 

-2.35 

-1.26 

-.90 

-.19 

-2.62 


-.75 

-1.71 



-.64 

.02 

-. 75 

-.92 





-.35 

-.35 




-.43 

-1.13 -.W 

2.81 -.73 

7.62 -.89 


84 



KUN 

141 

ALPHA 

-.0 





point 

28 79 

bLTA 

20-0 





A/L 

bOOV 

bUOY 

TOP 

8CTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C7L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

-4.07 

-4.07 

-4.07 

-4.C7 





.020 

- 5.66 

-2.77 

4. 16 

-3.34 





.050 

-4.ol 

-3.25 

-.40 

-1.40 





.100 

-1.83 

-3.27 

1.78 

-.34 





-150 

-1.77 

-3.83 

-.26 






.WO 

.02 

-3. 73 







-200 

-.85 

-4.03 

-1. 19 

-.28 





.220 

-1.75 

-3.98 







.250 

-. 75 

-3.52 

.29 






.205 





1. 70 

-3.42 



.270 

-.20 

-3.42 



-8.38 

4.34 

-4. 38 

-.64 

.303 


-3.42 

-4.00 

-.47 

-5.91 

-.73 

-4.45 

-.73 

.3>0 

.23 

-2.36 

-5.05 

-1.20 

-3.62 

-.99 

-3.90 

-.15 

.400 

• lb 

-1.19 

-4.73 

-.81 

-2.14 

-1.09 

74 

.05 

.450 

.bl 

-.26 

-2.42 


-.99 

-1,46 



.^/5 

1.0b 

-.06 







.500 

. 74 

-.32 

-.16 

-.30 

-.63 

-.53 



.515 





-.36 

-.36 



.550 



-.45 






.oOO 

1.33 

-.20 

-1,22 

-. 14 





.700 

-1.32 

-4.79 

5.60 

-.61 





.b50 

-5. bO 

-15.52 

8.27 

-1.16 






KUN 

141 


ALPHA 

.0 





PUINT 

2893 

bE lA 

60.0 





X/L 

buuY 

bODY 

TOP 

BCITCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

kHS 

C/L 

C/L 

LHS 

khs 

FLANK 

ECANK 








LHS 

KHS 

0.000 

-6. 18 

-b. Itt 

-6. 18 

-6.18 





.020 

-4 , >5 

-7,24 

1.61 

-5.95 





.050 

-2. 76 

-4.36 

-2.56 

-2.15 





.100 

-2.45 

-.39 

1.47 

-.53 





.150 

' l.io 

.42 

.02 






.1 70 

-2.dO 

.61 







.200 

-2.o3 

. 19 

-1.02 

-.93 





.2^0 

-2.28 

-. 14 







.250 

— 1 . 4b 

15 

-.78 






.2o5 





-2.53 

-.51 



.2 70 

-2.15 

-.34 



2.81 

-b.6l 

.42 

-3. 25 

.303 

-2.32 

-.51 

-3.90 

-1.31 

2.25 

-5.71 

1.0b 

-3.72 

,3 50 

-2.17 

54 

-7. 16 

-2.C6 

-.56 

-5.07 

1.59 

-2.50 

.hOO 

- i .HO 

-.Ob 

-b. lb 

-2.74 

-1.54 

-3.62 

2.49 

-1. 55 

.‘*50 

- 1. j5 

-.93 

-6.93 


-1.02 

-2.57 



.‘♦75 

-.18 

74 







.500 

1.17 

-1.22 

0 

1 

-l.bl 

-.4d 

-1 .49 



.515 





-2.67 

-2.67 



.550 



-4.37 






.600 

1.52 

-1.50 

-5.36 

-1.35 





. 700 

.05 

-3.05 

-4 .06 

-2.71 





.6 50 

-.47 

-b.07 

-8.26 

-4.44 






KUN 

l4l 

ALPHA 

-.1 





PUINI 

2bbl 

bETA 

*• 

o 

o 





X/L 

bUUY 

buOY 

TUP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RES 

Flank 

flank 








LHS 

KHS 

0.000 

-5.55 

-5.55 

-5.55 

-5.55 





.020 

- 6.b7 

-3.31 

2.30 

-4.24 





.050 

-4.06 

-3.00 

-l.OO 

-1.89 





.100 

-.45 

-3.35 

1. 16 

-1.C7 





.150 

-.30 

-4.05 

-.67 






.1/0 

.bO 

-4.13 







.200 

. 08 

-4.00 

-1.31 

-l.Cl 





.220 

-.77 

-3.47 







.250 

-.71 

-3.14 

-.59 






.265 





-.88 

-3.53 



-2#0 

-.85 

-3.13 



-5.09 

3.4C 

- 1.03 

-.10 

.30 3 

-.93 

-3.53 

-2.59 

-1.41 

-1.44 

1.16 

-l.il 

.11 

. 350 

-1.09 

-3.08 

-2.67 

-1.87 

-1.52 

- .46 

-1.53 

.55 

.400 

-l.li 

-1.97 

-2.15 

-1.93 

-1.42 

-1.01 

-.77 

.63 

.450 

-1.41 

-1.01 

-.88 


-.95 

-1.11 



.475 

- 1.31 

-.39 







.500 

-1.23 

-. 12 

-.19 

-1.53 

-.72 

-.14 



.515 





.11 

.11 



.550 



.26 






.600 

o 

o 

-1.37 

1.68 

-.75 





.700 

-3.11 

-3.30 

6.20 

-1.25 





.850 

-5.38 

-11.50 

4.15 

-3.74 






KUN 141 ALPHA -.1 

POINT 28a0 U^TA 30.0 


X/L 

bOUY 

ttOUY 

TUP 

8UTT0H 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

RHS 

o.oco 

-4.56 

-4,56 

-4.56 

-4.56 





.020 

-6.29 

-2.90 

3.36 

-3.76 





.050 

-4.28 

-3.01 

74 

-1.63 





.100 

-1.19 

-3.24 

1.57 

-.67 





.150 

-•91 

-3.83 

-.49 






.170 

.44 

-3.94 







.200 

-.22 

-3,99 

-1,08 

-,49 





.220 

-1.07 

-3.71 







.25C 

-.36 

-3.44 

-. 10 






.265 





,22 

-3.70 



.270 

-.20 

-3.47 



-5.65 

4.02 

-2.79 

-.25 

.303 

-.16 

-3.70 

-2.67 

-1.33 

-2.25 

.40 

-2.10 

-.30 

.350 

-.87 

-2.88 

-2.49 

-1.63 

-2.41 

-.77 

-1.37 

. 19 

.400 

-.55 

-1.78 

-1.75 

-l.o5 

-l.Ol 

-.87 

-.82 

,25 

.450 

-.83 

-1.03 

-.88 


-.51 

-1.21 



.475 

-.83 

-.49 







.500 

-.59 

-.47 

-.23 

-1.33 

-.46 

-.36 



.515 





-.04 

-.04 



.550 



-.38 






.cOO 

1.26 

-.95 

-1.13 

-.65 





.700 

-1./5 

-4.14 

4.97 

-.95 





.b5C 

-6,35 

-13.51 

6. 34 

-1.63 






kUN 141 ALPHA *.l 

POINT Z8&2 btTA :>0.0 


X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RMS 

0.000 

-7.11 

-7.11 

-7.11 

-7.11 





.02C 

-7.85 

-3.99 

1.15 

-4.94 





.050 

-3.94 

-3.27 

-1.42 

-2.43 





.100 

-.55 

-3.39 

.82 

-1.15 





.150 

-.47 

-3.96 

-.69 






.170 

.26 

-4.02 







.200 

.28 

-3.86 

-1.29 

-1.75 





.220 

-.87 

-3.29 







-250 

-2.23 

-2.83 

-1.34 






.265 





-2.92 

-3.27 



.270 

-1.65 

-2.92 



-4.15 

2. 19 

-2.43 

-.06 

.303 

-1.89 

-3.27 

-2. 56 

-1.71 

-1.19 

2.22 

-1.34 

.55 

.350 

-1.67 

-2.98 

-2.85 

-1.75 

-1.56 

-.36 

-1.88 

.87 

.400 

-2.09 

-2.12 

-3.40 

-1.47 

-1.92 

-I.IO 

-1.29 

1.32 

.450 

-2.79 

-1.47 

-1.92 


-1.18 

-l.Ol 



.475 

-2.11 

-.61 







.500 

-1.89 

.20 

-.58 

-1.23 

-1.13 

.09 



.515 





.25 

.25 



.550 



.90 






.600 

-1.61 

-.67 

1.90 

-.67 





.700 

-4.80 

-2.59 

5.01 

-1.77 





.850 

-5. 78 

-10.12 

-1.51 

-4, 56 






85 



KON 

141 

AtPHA 
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.270 

-.37 

-1.48 



-3.87 

2.80 

-2.39 

— « 60 

.303 

-.41 

-1. 14 

-2.03 

• 32 

-3.27 

-2.43 

-2.39 

-1.5o 

.303 

. 15 

-1.48 

-2.29 

.22 

-3.52 

-1.44 

-2.78 

-.81 

• 330 

• lb 

-.32 

-1.44 

.30 

-1.23 

-.99 

-2.09 

-1.00 

• 350 

.33 

-.86 

-2.27 

• 09 

-1.77 

-.65 

-2.54 

-.33 

.400 

.44 

.27 

-1.16 

.33 

-.98 

-.34 

-.37 

-.25 

.400 

• 38 

-.20 

-2.23 

.03 

-1.39 

-.26 

19 

.12 

.^30 

.73 

.83 

-.65 


17 

- .16 



• 430 

.60 

.50 

-1.65 


-.53 

-.29 



.4 7 3 

1.00 

.87 







.473 

.74 

.79 







.300 

.o9 

.44 

-.01 

.50 

-.10 

-.49 



• 3CC 

.60 

.54 

-.34 

.37 

-.19 

-.62 



. 3 1 3 





.04 

.04 



.315 





-.01 

-.01 



.330 



.57 






.350 



.51 






.600 

. 7o 

.28 

.72 

• 44 





• 600 

. 74 

.11 

.60 

.32 





. 700 

.90 

.49 

1.16 

. 58 





.700 

.72 

.29 

1.36 

.32 





.830 

- .83 

-1.14 

3.78 

. IC 





.850 - 

•1.23 

-1.08 

3.92 

-.53 
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KUtM 

142 

ALPHA 

.0 





RUN 

142 


ALPHA 

-.0 





Puller 

«:VOJ 

OkTA 

o 

o 





PCINT 

2904 


BLTA 

30-0 





a/ L 

bUuV 

bOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPtK 

UPPfcH 

X/L 

BOUY 

80UY 

TUP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KhS 

C/L 

C/L 

LH5 

Rl-S 

PLANK 

Plank 


LHS 

khb 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH5 

khs 








LHS 

RHS 

0.000 

- .40 

-.40 

-.40 

-.46 





o.oco 

-.98 

-.98 

-.96 

-.98 





.0^0 

- L. 

-.15 

l.OC 

-.62 





.020 - 

1.7b 

-.32 

.90 

-.78 





. 0t>0 

-1.14 

- . 54 

-.40 

-.23 





,C50 - 

1.19 

-.61 

-.65 

-.29 





. 100 


-.05 

1.44 

.15 





.ICO 

.03 

-1.06 

1.07 

-.01 





. l^u 

.14 

-1.21 

.01 






• 150 

-.47 

-1.46 

-.16 






• wo 


- 1.21 







.170 

.48 

-1.43 







.^00 

-.14 

-1.52 

-.57 

.15 





.200 

.15 

-1.52 

-.72 

.01 






- . 04 

-1.51 







• 220 

-.39 

-1.49 







. ^"-JU 

-.JO 

-1.50 

.56 






.250 

-.15 

-1.42 

0 

1 











1.46 

-1 .6b 



.265 





.00 

-r.7i 



• ^10 

- .03 

-l.o2 



-5.01 

3.35 

-2.tt5 

- .24 

.270 

.03 

-1.44 



-7.35 

3.07 

- 1.68 

.00 

. iOj 

.24 

-1.00 

-2.47 

.05 

-4.19 

- .60 

-2.97 

-.32 

.303 

• 18 

-1.7 1 

-2. 75 

-.17 

-4. 79 

,44 

-2.78 

• 08 

. Jt>D 

• i.a 

-1.27 

-2,97 

-.C5 

-2.72 

-.55 

-2.60 

-.00 

• 350 

• 22 

-1.62 

-3.83 

-.26 

-3.14 

-.18 

-.92 

.44 

.«tOO 

. Jl 

-.60 

-3.43 

-.16 

-1.72 

- .26 

-. 15 

.41 

.400 

• 06 

-1.07 

-3.41 

-.93 

-1. 16 

-.30 

-.54 

.61 

. Ht>0 

.42 

.11 

-2. 12 


- . 54 

- .44 



.450 

-.11 

-.56 

-.94 


-.48 

-.66 




. ;j 

.50 







,475 

.53 

.11 







• bCO 

. uv 

. 53 

-.34 

-. 15 

-.14 

- .90 



.500 

.37 

.44 

-.15 

-1.34 

,00 

-.63 



.t)l J 





-,C2 

-.02 



.515 





.12 

.12 



. ‘j'jO 



.52 






.550 



.13 






.oOO 

. UV 

. 14 

.55 

.27 





.600 

.62 

.19 

.45 

-.10 





. /OU 

.^0 

-. ^3 

1. 7 3 

. 1 7 





.700 

-.29 

- .86 

2.77 

.04 





.(I'jO 

-2. /o 

-1.25 

4,39 

-1.07 





.650 - 

3.49 

-1.40 

3.13 

-1.41 






HUN 

142 

ALPHA 

-.0 





RUN 

142 


ALPHA 

-.0 





POINT 

2905 

bETA 

40.0 





POINT 2906 

BETA 

50.0 





A/L 

6UUY 

bUDY 

TOP 

UOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

bOUY 

80UY 

TUP 

8UTTOM 

PYLCN 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 


LHS 

HhS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 








LHO 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

- 1.94 

-1.94 

-1.94 

-1.94 





o.coo 

-2.52 

-2.52 

-2.52 

-2.52 





.020 

-2.52 

-.76 

.52 

-l.ll 





.020 

-2.65 

-1.14 

-.15 

-1.37 





.050 

-1.06 

-.66 

-1.22 

-.46 





.050 

-1.02 

-1.01 

-1,59 

-.62 





.100 

.09 

-1. 11 

.65 

-.18 





.100 

-.15 

-1.23 

.54 

-.42 





.150 

-59 

-1.55 

-.35 






.150 

-.58 

-1.60 

-.46 






.170 

• 4<* 

-1.56 







.170 

• 28 

-1.72 







.200 

. 33 

- 1. 66 

-.60 

-.23 





.200 

.25 

-1.55 

-.69 

-.55 





.220 

-.25 

-1.46 







.220 

-.47 

-1.24 







.250 

-.10 

- 1.27 

-.26 






.250 

-.69 

-l.OO 

-.67 






.2o5 





-.60 

-1 .79 



.265 





-1.96 

-1.46 



.270 

- .24 

-1.41 



-3.36 

2.63 

-1.27 

.27 

.2 70 

-.90 

-1.07 



-3.24 

1.89 

- 1.43 

.40 

. 30 3 

-.32 

-1. 79 

-1.47 

-.54 

-.77 

1.36 

-l.Ol 

. 59 

.303 

-.93 

-1 .46 

-1.89 

-.84 

-1,12 

2.31 

-1.09 

.92 

.350 

-.37 

-1.63 

-2.02 

-.86 

- .64 

.17 

-.70 

• 62 

.350 

-1.54 

-1.62 

-2.31 

-1.29 

-.67 

.37 

-.97 

1.14 

.hOO 

- .96 

-1.42 

-1. 14 

-1.44 

- .52 

.04 

-.46 

i.Oi 

• 400 

-1.90 

-1.35 

-1.26 

-1.66 

-.4/ 

-.07 

-.64 

1.47 

.450 

- 1.40 

-.95 

-.64 


-.42 

- .24 



.450 

-1. 74 

-.94 

-.79 


-.23 

-.2 1 



-4 75 

- 1.41 

- .04 







.475 

-1.67 

-.11 







.500 

-.61 

.43 

-.53 

-2.02 

-.44 

- ,64 



.500 

-1.50 

.63 

-.42 

-2.32 

-.16 

-.37 



.515 





-.65 

- .65 



• 515 





-1 . 1 a 

-1.18 



.550 



-.59 






.550 



-1.68 






.oOO 

-.71 

.37 

.64 

-.33 





.600 

-.91 

.59 

-.76 

-.77 





. 700 

-2 .9H 

-.69 

3.22 

-.80 





.700 

-3.21 

-.47 

.93 

-1.00 





.650 

- 9 , 03 

-1.39 

1.73 

-2.35 





.650 

-5.16 

-1.12 

-.77 

-3.73 






RUN 

1^2 

ALPHA 

-.1 





HUN 

142 


ALPHA 

-.1 





POINT 

2907 

6ETA 

60.0 





POINT 2908 


BETA 

70.0 





A/L 

bUuY 

BODY 

TUP 

eCTTCM 

PYLON 

PY lCN 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BOOY 

bUUY 

TUP 

dUTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LH5 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 


LHS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-3.50 

-3.50 

-3.50 

-3. 5C 





0.000 

-9.27 

-4.27 

-4.27 

-4.27 





.020 

-2.96 

-1. 70 

-.67 

-1.59 





.020 

-3.03 

-2.44 

-1.31 

-1.67 





• ObO 

- 1.56 

-1.30 

-1.63 

-.75 





.050 

-2.00 

-1.76 

-1.63 

-1.02 





.100 

-1.36 

-1.32 

.39 

-.63 





.ICO 

-2.29 

-1.48 

.13 

-.94 





.150 

-.61 

-1.62 

-.39 






• 150 

-.83 

-1.63 

-.37 






.170 

-1.35 

-1 . 76 







.170 

-1,64 

-1.84 







.200 

- 1.41 

-1.58 

-.80 

-.88 





.200 

-1.60 

-1.56 

-.62 

-l.ld 





.220 

-1.66 

-1. 16 







• 220 

-1.39 

-1.15 







.250 

- 1.44 

-, 66 

-U87 






.250 

-1.39 

-.77 

1 

o 






. 2o5 





-4. 29 

-1.24 



.265 





-4.79 

-1.00 



.270 

-1.42 

-.63 



-7.73 

.39 

-1.25 

.42 

.270 

-1.50 

-.74 



-6.25 

-1.37 

-1.23 

,5C 

.303 

- 1 .44 

-1.24 

-3.13 

-.98 

-3.46 

2 .61 

72 

1.04 

• 303 

-1.26 

-1.06 

-2.6o 

-.96 

-3,26 

2.78 

-.90 

1.12 

.3 50 

-1,40 

-1.30 

-5.06 

-1.12 

-3.13 

.18 

-2.03 

l.il 

.350 

-1.29 

-1.19 

-5.64 

-1.06 

-2.43 

.23 

-2.35 

1.40 

.400 

-1.27 

-.67 

-4.34 

-1.12 

-1.69 

- .61 

- 1.40 

1.93 

.4C0 

-1.13 

-.78 

-4.09 

-1.49 

-1.75 

-.66 

- 1.55 

2.39 

.450 

-1.05 

-. 76 

-3.08 


-1.19 

-.43 



.450 

-1.17 

-.69 

-4.03 


-1.42 

-.26 



.475 

-.99 

.35 







.475 

-1.19 

.36 







.500 

-1.02 

• 98 

-2.48 

-1.40 

-.94 

- .03 



.500 

-1.23 

1.29 

-3.22 

-1.41 

-1.29 

.59 



.515 





-2.59 

-2.59 



.515 





-2.70 

-2.78 



.550 



-2.83 






.550 



-3.26 






.600 

-1.00 

.91 

-2.23 

-1. 11 





.600 

-1.32 

1.22 

-2.96 

-1.35 





.700 

-2.60 

-.15 

-.81 

-1.65 





. 700 

-3.06 

.24 

-2.13 

-1.66 





.650 

- 5.36 

-1. 11 

-3. 74 

-3.70 





• 650 

-4.90 

-1.23 

-5. 76 

-3.1 7 
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KUiN 

14^ 

ALPHA 

-.1 





RUN 

142 


ALPHA 

-.0 






^90^7 

dtfA 

80.0 





POINT 2910 


BETA 

90.0 





A/ L 

t}(JuY 

buoy 

TOP 

80TICM 

PYLUN 

PYLCN 

UPPfcK 

OPPfcK 

k/l 

BOOT 

BUOY 

TOP 

BOr TUN 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


IH5 

KhS 

C/L 

C/L 

LHb 

RHS 

PLANK 

Plank 


LHS 

RHS 

t/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHi 

KHS 








LHS 

RMS 

0.000 

-4. 70 

-4. 70 

-4.70 

-4.70 





0.000 

-4. 75 

-4,75 

-4.75 

-4.75 





.0^0 

^ . 30 

-3.<J 1 

-1.09 

-1.59 





.020 

-1.80 

-3.56 

-2.47 

-1.77 





.0>0 

- <! .43 


-1.54 

-I.IC 





.050 

-2.23 

-2.51 

-1.35 

-1.04 





.100 

- ^ .<^4 

-i.ol 

-.Ob 

-I.C5 





.100 

-1.21 

-1.69 

- ,36 

-1,12 





.150 

- .Oo 

-1.71 

-.54 






.150 

-1.21 

-1.70 

-.71 






. 1 /o 

- 1.^5 

-1 .t>7 







.170 

-1.12 

-1.88 







.^0Q 

'1.31 

-1 .t>4 

-.85 

-1.18 





.200 

-1.16 

-1.69 

-.93 

-1.12 





.tLlii 

-1.30 

- i.ZZ 







.220 

-.99 

-1,36 







.^50 

-.90 

-. 79 

-2.39 






.250 

-.99 

-.84 

-2.18 






. <;t>5 





-4.81 

- .98 



.265 





-4.44 

-.92 



.1 IQ 

- 1.00 

-.59 



-2.29 

-2.84 

-1.42 

.27 

.270 

-.88 

-.68 



-1.20 

-4.C8 

-1.16 

.05 

.305 

-.94 

-.9b 

-2.43 

-.99 

-1.73 

2-70 

-1.57 

i.Ol 

.303 

-.50 

-.92 

-1.99 

-1.25 

-1.04 

2.33 

-1.33 

.82 

.350 

- . o 1 

-l.Ob 

-4.30 

-1.12 

-1.23 

.42 

-1. 78 

1.40 

,350 

-.81 

-.96 

-3.74 

-1.39 

-1.06 

.50 

-1.25 

1.38 

.400 

' 1.0t» 

-•Iz 

-3.82 

-1.22 

-1,20 

-.38 

-1.18 

2.65 

.400 

-.97 

-.44 

-3.17 

-1.27 

-.87 

-.15 

-.89 

2.92 

.450 

- .9** 

-.59 

-3.68 


-1.25 

.19 



.450 

-.99 

-.44 

-2.96 


-.92 

.63 



.4/5 

' i.Ob 

.45 







.475 

-.76 

.48 







.500 

- 1. w 

1.3t> 

-2.84 

-1.13 

-1. 10 

1.36 



,500 

-1.09 

1.41 

-2.46 

-1.18 

-1.19 

2.01 



,bl j 





-2. 19 

-2.19 



.515 





-1.82 

-1.82 



.5 50 



-2.97 






,550 



-3. 16 






.uOO 

' l.o7 

1.35 

-2.82 

-1.53 





.600 

-U74 

1.41 

-3.22 

-1.54 





.700 

- 3.5^ 

. 5^ 

-2. 73 

-2.C7 





.700 

-2.82 

.37 

-3.28 

-1.78 





.0 50 

-4.50 

-1 . 04 

-8.48 

-3.04 





.850 

-4.27 

-1.78 

-6.41 

-4.51 






KUN 

l‘t2 

MLPHA 

.0 





RUN 

142 


ALPHA 

.0 





Point 

2911 

bfcIA 

.0 





POINT 2912 


BETA 

-10. 0 





A/L 

bOuf 

buLtr 

TOP 

BCT TCM 

PYLON 

PYLON 

UPPtK 

UPPtK 

X/L 

BUOY 

BUUY 

TUP 

BOTTUH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LM6 

khS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

flank 

FL ANk 


LhS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

8.000 

-.12 

-.12 

-.12 

-.12 





O.OCO 

-.31 

-.31 

-.31 

-.31 





.020 

-.67 

36 

1.97 

-.57 





.020 

-.51 

- .97 

2.19 

-.74 





.0:>0 

-. // 

-.b9 

. 18 

-.18 





.050 

-.61 

-1.29 

.04 

-.27 





.100 

-.71 

-.88 

1.67 

.18 





.100 

-.80 

-1.08 

1.68 

.lb 





.1 

- 1.23 

-1. 13 

.23 






.15C 

-1.69 

-1.09 

.26 






. 1 70 

-.34 

-.93 







.170 

-.73 

-.87 







.^Oo 

- .oO 

-1.36 

-.28 

,26 





,200 

-1.17 

-1.34 

-.30 

.30 





,Zi.Q 

-1.36 

-1. 79 







.220 

-1.91 

-1.91 







.250 

- l.bO 

-1.60 

1.49 






.250 

-1.79 

-1.56 

1.65 






. tibti 





3.37 

-1.21 



.265 





3.47 

-^60 



70 

-1.11 

-1. 53 



-1.48 

1.77 

-1.92 

- . 99 

.270 

-1.69 

-1.18 



.42 

.57 

-1.45 

-1. 51 

.^0 3 

-.37 

-l.^l 

-2.U 

.35 

-3.32 

-2.39 

- 93 

- L.47 

.303 

-1.20 

-.60 

-2.10 

.33 

-3.30 

-3.23 

-1.97 

-2.18 

.3 30 

-^3 

-.35 

-1.51 

.27 

-1.27 

-.92 

- z.Oo 

-.77 

.350 

-.31 

.12 

-1.20 

.32 

-.95 

-1.28 

-1,56 

-1.53 

.•♦00 


. 29 

-1.06 

.34 

-.93 

-.37 

-.29 

-.27 

.4C0 

.31 

.31 

-.71 

.33 

-.44 

-.55 

-.25 

-.61 

.••♦'jO 

./D 

.80 

-. 75 


-.23 

-.2C 



.950 

.99 

.57 

-.24 


.09 

-.23 



.‘♦73 

.93 

.82 







.475 

1.07 

.67 







.500 

.02 

.37 

-.06 

.49 

-.22 

- .68 



.500 

.70 

.33 

.00 

.42 

-.26 

-.29 



.513 





.04 

.04 



.515 





.19 

.19 



. 5 3u 



.59 






.550 



.50 






. o 00 

- o2 

.Zl 

.61 

.42 





.6C0 

.06 

.42 

• o4 

.35 





. 700 

.99 

. 5« 

. 75 

.60 





.700 

.75 

,63 

1.28 

.58 





.0 30 

- . 99 

-1.39 

3.94 

- . 16 





.8 50 

-.62 

-1.31 

3.35 

-.13 






RUN 

142 

ALPHA 

.0 





RUN 

142 


ALPHA 

.1 





POINT 

2913 

8£IA 

20.0 





point 2914 


beta 

-30,0 





X/L 

bOuy 

BUUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

a/L 

BUOY 

BOOY 

TUP 

dOTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

FLANK 

PLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.52 

-.52 

-.52 

-.52 





o.ooc 

-1.10 - 

1.10 
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-. 79 

-2.57 

.43 

-2.35 

1.4t 

.900 

-l.lo 

-.63 

-3.83 

-.85 

-2.06 

- .22 

-1.54 

1 . 66 

.4C0 

-1.03 

-.63 

-3.42 

-1.29 

-1.74 

-.17 

-1.65 

2.20 

.950 

- • 86 

-.45 

-2.61 


- 1.38 

-.C5 



.45C 

-.90 

-.71 

-2.90 


-1.28 

.07 


.9/5 

-.77 

.44 







.475 

-.87 

.30 







.500 

-.79 

1.20 

-2.43 

-1.14 

-.77 

- .09 



.5C0 

-1.01 

1.23 

-2.97 

-1.29 

-1.13 

.48 



.515 





-2. 26 

-2 .26 



.515 





-2.5d 

-2.58 



.550 



-2.0C 






.550 



-2. 46 






.oOO 

-.86 

1.2^ 

-2.10 

-.68 





.oCC 

-1.01 

1.39 

-2.10 

-1.12 





.700 

-1.35 

.58 

-1.27 

-1.16 





.700 

-1.46 

.92 

-2.15 

-1.21 





.8 bO 

-3.93 

-. 71 

-2.48 

-2.16 





.650 

-3.19 

-.87 

-5.26 

-1.94 






91 


KUN ALPHA -.1 

POlWr I9ii 6EJA 80.0 


A/L 

bUOY 

bOUY 

lOP 

aOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPLR 

UPPfcH 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-2.45 

-2.45 

-2.45 

-2.45 





.020 

-1.19 

-l.bO 

-1.83 

-1.07 





.OiO 

-l.lb 

-1.25 

-1.07 

-.68 





.iOO 

-1.35 

-.96 

-.14 

-.70 





.150 

-l.o9 

-1. 13 

-.44 






.170 

-1. 15 

-1.23 







.2 00 

-1.16 

-1. 14 

-.62 

-.77 





.2<:0 

-i.24 

-.83 







.2;>o 

-i. U 

-.61 

-2.08 






.2i>5 





-4.82 

-.80 



.270 

-1.08 

-.50 



-2.01 

-2.76 

-1.12 

• 32 

. JOJ 

-1.03 

-.60 

-2.26 

-.66 

-1.66 

2.23 

-1.45 

1.01 

.350 

-.95 

-.90 

-3.35 

-.87 

-1.97 

.55 

-1.66 

1.50 

.400 

-.d5 

-.56 

-3.10 

-1.25 

-1.36 

• 04 

-1.33 

2.44 

.450 

-.74 

-.61 

-2.65 


-.94 

.42 



.475 

-.74 

.37 







.500 

-.88 

1.23 

-2.49 

-l.ll 

-.85 

1.19 



.515 





-1.83 

-1.83 



.530 



-2.19 






«frOO 

-1.29 

1. 44 

-2.07 

-1.C9 





.700 

-1.39 

1.06 

-2.32 

-1.46 





.b50 

-2.63 

-.93 

-5.92 

-2.51 






KUN 

143 


ALPHA 

.0 





POINT 

2935 


bFTA 

-.0 





X/L 

bUUY 

bOuY 

rup 

BorrcN 

PYLON 

PYLON 

UPPtk 

UPPtK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

flank 

flank 








LHS 

KHS 

0.000 

.oO 

.60 

.60 

.60 





.020 

.11 

.24 

.90 

-.31 





.050 

-.17 

-.06 

. 16 

-.24 





.100 

-.05 

-.00 

U54 

.C9 





.150 

-.17 

-.25 

.37 






.170 

.07 

-.23 







.200 

-.lb 

-.55 

-.06 

.22 





.220 

-.55 

-.82 







.250 

-.51 

-.82 

1.12 






.265 





2. 36 

-.70 



.270 

-.47 

-.82 



-1.14 

1.36 

-1.32 

-.78 

.303 

-.20 

-.70 

-1.52 

.27 

-2.37 

-1.78 

-1. 69 

-1.24 

.350 

.09 

-.22 

-1.02 

.25 

-.88 

-.68 

-1.94 

-.79 

.400 

.30 

.26 

-.63 

.34 

-.56 

-.20 

-.12 

-.19 

.450 

.47 

.70 

-.31 


-.06 

.12 



.4/5 

• ol 

.86 







.500 

.64 

.54 

.07 

.46 

.03 

-.22 



.515 





.27 

.27 



.550 



.61 






.600 

.03 

-46 

.71 

.42 





. 700 

,60 

.41 

,90 

-43 





.650 

-.Ob 

-l.Ob 

2.25 

.16 






KUN 

143 

ALPHA 

• 1 





POINT 

2941 

8ETA 

60.0 





A/L 

bUUY 

BUOY 

TOP 

bCTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPtK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

Flank 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-1.48 

-1.48 

-1.48 

-1.48 





.020 

- .06 

-2.13 

.38 

-.82 





.050 

-.26 

-.84 

-1.85 

-.42 





.100 

-.41 

.02 

.33 

-.23 





.150 

.51 

.07 

-.34 






.1/0 

-.70 

.14 







.200 

73 

. 10 

-.73 

-.26 





.^20 

- .06 

-.30 







.250 

-.58 

-.48 

-1.19 






-265 





-3.20 

-.61 



.270 

76 

-.54 



1.13 

—6 .28 

• 59 

-l.o8 

.303 

- .86 

-.61 

-2.37 

-.45 

2.02 

-3.21 

1. li 

-1.42 

. J50 

- l.Oi 

-.85 

-3.91 

-.84 

.23 

-2.13 

1.44 

-1.14 

.400 

-.87 

-1. 75 

-3.61 

-1.53 

.05 

-1.07 

1.85 

-.85 

-450 

-1.28 

-2.50 

-1.68 


.37 

-.59 



.475 

-.40 

-1.87 







.500 

.80 

-1. 70 

-1.12 

-2.85 

-.12 

-.11 



.515 





-.54 

-.54 



.550 



-1.65 






.600 

1.56 

-1.57 

-4.22 

-1.33 





.700 

1. 38 

-3. 18 

-5.28 

-i.ie 





.850 

.12 

-l.OJ 

-3.79 

-3.62 






RUN 

143 


ALPHA 

-.0 





POINT 2934 


BETA 

90.1 





A/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTTUH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

Flank 








LHS 

RHS 

o.oco 

-2.76 

-2.76 

-2.7o 

-2.7o 





• 020 

-.88 -2.20 

-2.16 

-1.03 





.050 

-1.24 

-1.72 

-.97 

- .o8 





.100 

-.81 

-1.17 

-.38 

72 





• 150 

-.17 

-1.22 

-.53 






• 170 

-.91 

-1.24 







• ^CC 

-.94 

-l.Ol 

-.65 

-.71 





.220 

-.85 

-.78 







.2 50 

-.72 

-.66 

-1.48 






.265 




- 

2.99 

-.72 



.270 

-.61 

-.46 



-.89 

-3.21 

-.62 

.26 

.303 

-.63 

-.72 

-1.5o 

-.64 

-.57 

2.02 

-.93 

.92 

.350 

-.41 

-.89 

-2.68 

-.91 

-.67 

.62 

76 

1.53 

.400 

-.74 

-.54 

-2.10 

-.88 

-.55 

. 36 

-.56 

2.62 

.450 

-.53 

-.60 

-1.72 


-.60 

.94 



.475 

-.65 

.28 







.500 

-.60 

1.06 

-1.62 

-.84 

70 

1.77 



.515 




- 

1.34 

-1.34 



.550 



-2.43 






.600 

-1.47 

1.14 

-3.32 

-1.3J 





.700 

-1.26 

.64 

-2.71 

-1.56 





.850 

-2.37 

-.91 

-3.17 

-3.91 






RUN 

143 


ALPHA 

.0 





POINT 2936 


BETA 

-10. 0 





X/L 

8G0Y 

BUOY 

TUP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

o.occ 

.50 

.50 

.50 

.50 





.020 

• 33 

-.05 

.88 

-.38 





.050 

.04 

-.29 

.09 

-.27 





.100 

-.01 

-.13 

1.48 

.10 





.150 

.19 

-.15 

. 34 






.170 

• 03 

-.07 







• 2C0 

— • l8 

-.50 

-•12 

.20 





.220 

-.61 

-.80 







.250 

-.58 

-.77 

U19 






.265 





2.42 

-.29 



.270 

-.65 

-.60 



.38 

. 19 

-.87 

-1.13 

.303 

-.35 

-.29 

-1.58 

.24 

-2.12 

-2.36 

-1.31 

- 1.70 

.350 

-.03 

• 14 

-•87 

.26 

-.51 

-.90 

-.95 

-1.18 

.400 

.24 

• 31 

-.4/ 

.34 

-.19 

-.42 

-.04 

-.26 

.450 

.51 

.46 

-. 14 


.20 

.01 



.475 

.76 

.70 







.500 

.59 

.54 

• 06 

.45 

-.02 

-.06 



.515 





.14 

.14 



.550 



-59 






.oOO 

• 62 

-43 

.70 

.34 





.700 

.63 

.44 

.72 

.41 





.850 

-17 

-.93 

1-69 

.29 






92 


HUN 

14J 

ALPHA 

.0 





HUN 

143 


ALPHA 

.0 





POINT 


6ETA 

20.0 





POINT 

2938 


BETA 

-30.0 





A/L 

bOUY 

UOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPfcP 

UPPER 

X/L 

0OUV 

bUUY 

TOP 

BUTTUH 

pylun 

pylon 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C7L 

C/L 

LHS 

KHS 

f LANA 

Plank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

O.OOU 


.3t> 

.35 

.35 





0.000 

.13 

. 13 

.13 

. 13 





,ozo 

.!>! 

- .44 

.67 

-.43 





.020 

.54 

-.62 

.39 

-.48 





.OsO 


-.53 

-.34 

-.29 





.050 

.40 

-.68 

-.54 

-.31 





.100 

.04 

-.22 

1.30 

.07 





.ICO 

.11 

-.19 

1. 15 

.04 





. lt>0 

.O'* 

-.Itt 

.26 






.150 

.04 

.05 

.17 






.170 

-.07 

-.02 







.170 

-. 12 

.24 







.<>00 

-.^5 

-.41 

-.11 

. 16 





.2CC 

-.43 

-.23 

-.24 

.12 







-. bO 







.220 

-.84 

-.59 







.2i)0 

- .biJ 

-.63 

1.02 






.250 

-.80 

-.27 

• 64 






,^ob 





2.04 

-.05 



.265 





1.15 

.06 



,ZJQ 

-.6'* 

-.36 



1.60 

-1 .50 

-.‘♦B 

-1.^4 

.270 

-.86 

-.06 



2,43 

-3.03 

-.04 

-1.80 

.30J 

-.bi 

-.05 

-1.61 

. 18 

-1.33 

-2.51 

-.84 

-2. 12 

.303 

-.86 

.08 

-1.77 

.11 

-.34 

-2.72 

-.21 

-2.25 

.3;>0 

-.3i 

. 14 

-1.27 

.14 

-.47 

-1.22 

-.47 

-1.45 

.350 

-.67 

.16 

-2.08 

.02 

-. 34 

- 1.83 

.13 

-1.44 

.^00 

.00 

.24 

-.88 

. 19 

• 04 

- .B2 

. 13 

-.19 

.400 

-.31 

. 14 

-1.96 

-.06 

.09 

-1. U 

.57 

-.13 


.t>b 

.36 

-.56 


.21 

-.19 



.450 

.15 

.32 

-1. 71 


.09 

-.45 



.<i73 

.71 

.45 







.4 75 

.40 

.44 







.5>00 

.bi 

. 3b 

-. 14 

.20 

-.44 

-.13 



.500 

.61 

-25 

-.60 

-.33 

-.86 

-. 16 








.04 

-04 



.515 





-.24 

-.24 



.^;>o 



.46 






.550 



.15 






.oOO 

. 7o 

. 2*^ 

.30 

.07 





.oOO 

.94 

.11 

-.23 

-.25 





. 700 

.bti 

.27 

.27 

. 16 





.700 

.76 

-.08 

-. 3o 

-.09 





-d>0 

.1^ 

-.ay 

1.25 

.07 





.850 

-.13 

-.91 

.42 

-.45 






KUN 

l4i 

ALPHA 

. 1 





RUN 

143 


ALPHA 

.1 





PU 1 IM T 

2939 

beta 

O 

o 





PCINT 

2940 


SETA 

-50.0 





X/L 

bUUY 

BUOY 

TOP 

BOTTCM 

PYLUN 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BUUY 

BUOY 

TUP 

BUTTUH 

pylun 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

Flank 

PLANK 


LHS 

RHS 

L/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH5 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.29 

-.29 

-.29 

-.29 





o.oco 

-.94 

- .94 

-.94 

-.94 





.020 

.29 

-1.00 

.47 

-.52 





-020 

-. 13 - 

1.93 

.69 

-.62 





.030 

.4i 

-.95 

-1.04 

-.30 





.050 

.10 - 

1 .05 

-1.81 

-.33 





.100 

-.05 

-.03 

.86 

-.03 





.100 

-.21 

.16 

.64 

-.11 





.150 

- . Jb 

.23 

.02 






.15C 

-.24 

.27 

-.14 






.170 

-.31 

-35 







.170 

-.54 

.31 







.200 

-.33 

.10 

-.37 

.04 





.200 

-.72 

• 18 

-.52 

-.13 





.220 

-.77 

-.29 







.220 

-. 75 

-• 14 







.2 50 

74 

-. 13 

.16 






.250 

-.68 

-.18 

-.48 






.265 





-.16 

.02 



. 265 




- 

1,65 

-.17 



.2 70 

-.88 

-.05 



2.58 

-4.4 7 

.26 

-2.05 

.2 70 

-.86 

-.14 



2.24 

-5. 80 

-49 

-2.13 

.303 

-.93 

.02 

-2.07 

-.04 

.55 

-3.71 

.31 

-2.42 

.303 

-.83 

-.17 

-2.24 

-.19 

1.45 

-3.56 

.81 

-2.03 

.350 

-.81 

-.02 

-3.02 

-. 18 

-.20 

-2.84 

.65 

-1.32 

.350 

-.94 

-.22 

-3.78 

-.47 

. 10 

-2.86 

1.17 

-.83 

.400 

-.33 

-.OB 

-3.50 

-.41 

.01 

-1.6l 

1.02 

-.14 

.400 

-.83 

-.52 

-3.82 

-1.11 

.06 

-1.31 

1.50 

-.42 

.950 

-.35 

-.06 

-2.28 


.05 

-.75 



.950 - 

1.05 - 

1.0 4 

-2.1C 


.23 

-.49 



.975 

.04 

. 12 







.475 

-. 36 - 

1.43 







.500 

.63 

. 10 

-.82 

-2.C7 

-.80 

- .09 



.500 

.02 

-.86 

-.62 

-4.04 

-.38 

. 19 



.515 





-.13 

-.13 



.515 





.03 

.03 



.550 



17 






.550 



-.27 






.bOO 

1.12 

-.01 

-.66 

-.99 





.6C0 

1.20 

-.65 

-1.6 1 

-1.70 





. 700 

. 79 

-. 54 

-1.10 

-.35 





.700 

.94 - 

1.77 

-2.44 

-.83 





. 830 

- . 79 

-.97 

-.16 

-1.38 





.85C 

-.80 - 

1.04 

-1.3/ 

-1.90 






KUin 

1 ‘♦4 

AL 

fhA 

.0 





KUN 

144 


ALPHA 

-.0 





PUliMi 

2999 

8ETA 

0.0 





PCINT 

2950 


BETA 

10.0 





X/L 

oOuY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BOUY 

body 

TOP 

aUTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


Ltl^ 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FL ANK 








LHS 

KHS 








LHS 

KHS 

0.000 

. 76 

. 76 

.76 

.76 





0.000 

.63 

.63 

• 63 

.63 





.0^:0 

.^0 

.26 

.98 

-.40 





.020 

-.17 

.47 

.89 

-.45 





.050 

-.22 

19 

-.09 

-.32 





.050 

-.45 

.06 

.08 

-.38 





.100 

-.07 

.03 

.62 

.C3 





.100 

-.07 

.07 

.82 

.01 





.1 50 

-.08 

.07 

.47 






.150 

.10 

-.00 

.28 






. 1 70 

.13 

.11 







.170 

.11 

• 03 







.200 

-.01 

-.17 

.05 

.16 





.200 

-.01 

-.15 

-.01 

.09 





.220 

-.15 

-.36 







.220 

-.32 

-.39 







.250 

-.31 

-.39 

.83 






.250 

-.29 

-.45 

.56 






.265 





1.43 

-.23 



. 265 





1.35 

-.52 



.270 

-.31 

-.35 



-.95 

.99 

-.90 

-.54 

.270 

-.23 

-.45 



-2.24 

1.62 

-1.14 

-.26 

.303 

-.14 

-.ii 

-l.l 1 

. IB 

-1.64 

-1.40 

-1. 16 

-.94 

.303 

-.06 

-.52 

-1.31 

.10 

-1.B4 

-.87 

-1.30 

-.56 

.350 

.U8 

.03 

-.71 

. 18 

-.58 

-.54 

74 

-.59 

.350 

.02 

-.29 

-1.07 

.10 

-.80 

-.41 

-.66 

-.33 

.400 

.22 

.27 

-.40 

.29 

-.27 

-.10 

.09 

-.Ol 

.400 

.17 

.06 

-.96 

.19 

-.51 

-.01 

.05 

.07 

.4^0 

.90 

.55 

-.10 


.07 

.14 



«45C 

.34 

.54 

-.50 


-.01 

.13 



.h7 5 

.51 

.63 







-475 

.44 

.66 







,500 

.92 

.55 

.17 

.43 

. 14 

.01 



.500 

.35 

.54 

.02 

.14 

.09 

-.29 



.515 





.31 

.31 



.515 





.19 

.19 



. 550 



.48 






.550 



.37 






.600 

.90 

.46 

.64 

.37 





• 600 

.43 

.55 

.47 

. 18 





.700 

.41 

.36 

.75 

.36 





.700 

.44 

.20 

,55 

.27 





.650 

.09 

-.09 

1.28 

.24 





.850 

-. 14 

-.29 

U47 

.04 






93 


KUN 


ALPHA 

-.0 





RUN 

144 


ALPHA 

-.0 






2V5l 

8ELA 

20.0 





PCINI 

2952 


BETA 

30.0 





A/L 

UUOY 

60 OY 

TUP 

80TTCH 

PYLON 

PYLON 

UPPtK 

UPPER 

X/L 

bOUY 

BOUY 

TUP 

BGTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


OHb 

KHS 

C/L 

C/L 

LH5 

RHS 

FL AhK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH5 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.<♦/ 

.<*7 

.47 

.47 





o.ooc 

.17 

.17 

.17 

.17 
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-1 .<*3 

.65 

-.19 

, h*jO 

-.11 

.07 

-1. 7b 


.29 

-.5d 



.4 / J 

.06 

. lb 







, jOO 

. l4 

.03 

-.63 

- . 6 d 

-. 7d 

-.12 



. 61 





-.10 

-.10 



, 6 >0 



-.15 






. Ou J 

. >o 

,L 1 

-.69 

- . 6d 





. / JO 

. SS 

- .43 

-1.56 

- .29 





. o J U 

- .U I 

-1.03 

-.bO 

-.75 






KUN ALISHA . 1 

HUli'ir 29uO b£TA -60.0 


A/L 

UUJY 

dOUV 

TUP 

BCTTCM 

PYLUN 

PYlCN 

UPPER 

upper 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

flank 

PL ANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-.69 

-.69 

-.69 

-.69 





.020 

.06 

-.86 

-.42 

-.72 





.ObO 

.40 

- . 36 

-1.43 

-.51 





.100 

.3b 

-.00 

.27 

-.32 





.130 

• lb 

.06 

-.31 






.1 70 

-.02 

. 11 







.t;00 

-.06 

.07 

-.53 

-.28 





.220 

-.09 

-.3b 







.^bJ 

-.07 

-. b9 

-.76 






.203 





-2.1b 

- .5o 



.^10 

-.23 

-.60 



.90 

-2.74 

.57 

-1.3/ 

.30 3 

-.2b 

-.56 

-1.76 

-.41 

1. bi 

-i .27 

.92 

-1.23 

.330 

-.44 

-.56 

-2.62 

- . 64 

• 3b 

-1 .01 

1 . l6 

-.90 

.400 

- .49 

-.63 

-2.06 

- 1,25 

. 36 

- .65 

1.42 

-.70 

.430 

-.9b 

-1.58 

-1.45 


.62 

-.27 



.4/3 

-.61 

- 1.67 







.bOO 

.26 

-1 . bl 

-.91 

-3.65 

- . l3 

- .03 



. 31 b 





-.lb 

-.lb 



.330 



-1.47 






.600 

1.01 

- 1 . 36 

-3.2b 

-1.51 





. 700 

1.34 

-2.36 

-6.06 

-1.07 





. H 30 

. 7b 

-l.Ob 

-3.5b 

-2.70 






RUN 

144 


ALPHA 

.1 





POINT 

2965 


bETA 

-50.0 





a/L 

BUOY 

bUUY 

TUP 

dUTTCM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-.36 

-.36 

-.36 

-.36 





.020 

.4 C 

-.77 

-.20 

-.63 





.050 

.53 

-.36 

-1.61 

-.51 





.ICO 

.36 

.04 

.53 

-.21 





.150 

.43 

.12 

-.15 






.170 

. 15 

.20 







.200 

• 03 

.0 7 

-.42 

-.15 





.220 

-.01 

-.27 







.250 

-.15 

-.34 

-.54 






.265 





-1.49 

-.25 



.270 

-.20 

-.31 



1.55 

-5.01 

. 36 

- 1.83 

.303 

-.31 

-.25 

-2.02 

-.16 

1.00 

-2.84 

.56 

-1,86 

• 350 

-.42 

-.26 

-3. 3b 

-.2b 

.0 1 

-2.73 

.77 

-.87 

• 400 

36 

-.27 

-3.43 

-.55 

.11 

-1.37 

.95 

-.45 

.450 

-.56 

-.39 

-2. 32 


.37 

-.65 



.475 

-.31 

-.22 







.500 

.26 

-.35 

- . b3 

-2.03 

-.44 

-.01 



.515 





.11 

. 1 1 



.550 



-.37 






• 60C 

1.03 

-.49 

-1.51 

-1.42 





.700 

1. l6 

-1.54 

-3.33 

-.65 





.650 

.17 

-l.Oo 

-2. 13 

-1.22 






KUN 

I4b 

ALPHA 

.0 





RUN 

145 


ALPHA 

-.0 





PuInJ 

2 9 74 

6c T A 

.0 





PCINT 

2975 


BETA 

10.0 





A/i 

DUibY 

buUY 

TOP 

8LT TGH 

PYLUN 

PYLUN 

UPPtK 

UPPER 

X/L 

BOUY 

800 Y 

TUP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

Flank 

flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

u.OOO 

.60 

.oO 

.80 

.bC 





0.000 

. 71 

.71 

.71 

.71 





.OtO 

.lb 

. 24 

.93 

-.46 





.020 

-.13 

.49 

.86 

-.50 





.OSC 

-.27 

-.2b 

-.07 

-.41 





.050 

-.53 

-.01 

-.03 

-.43 





.100 

-.09 

- .05 

.37 

-.C3 





.100 

-.14 

.04 

.31 

-.04 





. 1 bu 

.Ob 

.02 

.15 






• 150 

-.02 

.00 

.09 






. 1 70 

.10 

. 10 







.17C 

.10 

.05 







.t’Ou 

~.0h 

-.Cb 

.02 

.C9 





• 2CQ 

-.04 

-.07 

-.05 

.05 





,220 

- . bd 

-. 31 







.220 

-.35 

- .31 







.2bJ 

- . 3b 

-.it 

. 35 






.250 

-.30 

-.32 

.30 






. 2 o b 





. 73 

-.16 



.265 





.72 

-.24 



. t /U 

- . 3 b 

-.27 



-.79 

.56 

?i 

-.44 

.270 

-.22 

-.32 



-1.98 

1.15 

-.93 

-.22 

.30* 

-. 17 

-.16 

- .66 

.11 

-1.21 

-.98 

-.86 

-.76 

• 303 

-.07 

-.24 

-1.00 

.05 

-1.39 

-.62 

-1.03 

-.46 

.3b0 

.Oh 

.01 

-.57 

.11 

-.50 

- .44 

-. 52 

-.52 

.350 

• 06 

-.10 

-.86 

.04 

-.79 

-.30 

-.55 

-.21 

.400 

.lb 

. 16 

-.32 

.23 

-.16 

-.10 

.00 

-.01 

• 400 

• 1 6 

• 09 

-.71 

.14 

-.36 

.05 

.04 

.06 

.4 bO 

. 3 b 

.40 

-.06 


.07 

• 13 



.450 

• 33 

.34 

-.36 


.08 

. 1 6 



.**7> 

.Hb 

.50 







• 475 

.46 

• 49 







.bOO 

. ib 

. 46 

.15 

.37 

.22 

- .03 



• 5CC 

.37 

.42 

.03 

• 12 

.17 

-. 14 



.bib 





. 26 

.26 



. 515 





.23 

.23 



.bbO 



.42 






.550 



.37 






.600 

.40 

.41 

.51 

.25 





• 600 

• 39 

.49 

.43 

.09 





. 700 

.33 

. 33 

.56 

. 29 





• 700 

• 33 

• 39 

.36 

.17 





. bbO 

. 06 

.50 

.83 

.20 





.850 

. 19 

-.01 

. 88 

.09 






96 


KUN 

145 

ALPHA 

-.0 





RUN 

145 


ALPHA 

-.0 





PUINI 

2S^76 

bE 

TA 

20.0 





PCINT 

2977 


8£TA 

30.0 





A/L 

buoy 

buoy 

TUP 

BOTTOM 

pycuN 

PyLGN 

UPPtR 

UPPER 

A/L 

BOUY 

8uuy 

TUP 

8UTTUM 

PyLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LMS 

Rhi 

C/L 

C/L 

LHS 

K hS 

PlANK 

PLANK 


LHS 

HHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LM5 

KHi 








LHS 

RHS 

0.000 

.55 

. 53 

.53 

.53 





0.000 

.22 

.22 

.22 

.22 





.0^0 

-.46 

.67 

. 71 

-.55 





.020 

-.74 

.72 

.45 

-.63 





.050 

-.07 

.25 

-.28 

-.48 





.050 

-. 76 

.45 

-.63 

-.55 





.100 

-.12 

.15 

.27 

-.10 





.100 

-.10 

.25 

. 18 

-.21 





. i t>0 

'.27 

.07 

.02 






.150 

-.05 

.12 

-.07 






.1/0 

. 15 

. 12 







.170 

.13 

. 12 








.02 

-.01 

-.15 

.CO 





.2C0 

.05 

.03 

-.21 

-.11 





.2^0 

-.27 

-.24 







.220 

-.23 

-.12 







.250 

-.25 

-.30 

.07 






.250 

-.24 

-.20 

-.19 






.205 





.05 

-.30 



.265 





-.77 

-.32 



.2 70 

-.1 7 

-.34 



-2.71 

1.26 

-1.11 

.00 

.27C 

-.20 

-.28 



-3.73 

.97 

-l.ll 

.16 

.i05 

-.Ob 

-.30 

-1.14 

-.02 

-1.46 

- .09 

-.95 

-.08 

.503 

-. 14 

-.32 

-1.31 

-.17 

-1.60 

.43 

-1.06 

. 19 

.550 

.02 

-.30 

-1.37 

-.C5 

-1. 11 

- . 14 

-.42 

.08 

.350 

-.15 

-.37 

-1.76 

-.22 

-1.51 

.08 

-.37 

.38 

.400 

.07 

-.17 

-1.30 

-.04 

-.43 

.13 

.08 

.26 

.400 

-.34 

-.31 

-1.78 

-.33 

-.65 

.25 

-.02 

.46 

.450 

.01 

. 10 

-.62 


-.05 

.19 



.450 

-.44 

-.25 

-.82 


-.12 

.26 



.**75 

.10 

.31 







.475 

-.63 

• 08 







.500 

.26 

.42 

-.03 

-.4C 

. l6 

-.15 



.500 

-.40 

.44 

.08 

-1.34 

.23 

-.11 



.5 15 





.17 

.17 



.515 





.29 

.29 



.550 



.43 






.550 



.35 






.cOG 

.53 

. 56 

.22 

-. 35 





.600 

-.05 

.63 

.08 

-.56 





. 700 

.2/ 

. 35 

. 15 

- .06 





.700 

-.06 

.37 

. 15 

-.16 





.650 

-.^:1 

-.50 

1 .28 

-.Cl 





.850 

-.75 

-.44 

.81 

-.15 






KUN 

145 


ALPHA 

-.1 





RUN 

145 


ALPHA 

-.1 





POINT 

2978 

bETA 

o 

o 





POINT 2979 


BETA 

50.0 





A/L 

bUuY 

8UUY 

TOP 

BOTTCM 

PYLON 

PYICN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

bOOY 

BOOY 

TUP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

kPS 

FLANK 

plank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.17 

17 

-.17 

-.17 





o.ccc 

-.53 

-.53 

-.53 

-.53 





.020 

- .96 

• 67 

. 12 

-.72 





.020 

-1.03 

.49 

-.21 

-.81 





.050 

-.69 

.59 

-1.20 

-.59 





.050 

-.69 

.63 

-1.26 

-.64 





.100 

-,0o 

.35 

-.01 

-.32 





.100 

-.01 

.44 

-.09 

-.41 





.150 

-.09 

. 17 

-.16 






.15C 

-.02 

.26 

-.25 






.170 

.12 

.14 







.170 

.14 

• 21 







.200 

.10 

.07 

-.30 

-.29 





.2CC 

• 11 

.18 

-.36 

-.38 





.220 

-.24 

-.03 







.220 

-.30 

.12 







.250 


-.09 

-.65 






.250 

-.42 

.06 

o 

0 

1 






.265 





-1.51 

-.25 



.265 




- 

2.27 

-.16 



• 270 

-.31 

-.17 



-3.77 

.43 

-l.Ol 

.29 

.270 

-.56 

-.03 



-2.77 

-. 1 1 

-.78 

.33 

. 303 

-.31 

-.25 

-1.40 

-.33 

-1.55 

.84 

70 

• 4o 

.303 

-.51 

-.16 

-1.12 

-.45 

-1.75 

1.13 

-.47 

.62 

-350 

-.43 

— .32 

-1.93 

-.43 

-1.32 

.27 

-.53 

.67 

.650 

-.52 

-.23 

-2.37 

-.52 

70 

.46 

-.71 

.85 

• 400 

- .ud 

-.42 

-1.80 

-.65 

-.47 

.36 

-.29 

. 7j 

.4C0 

-. 73 

-.36 

-i.6i 

-.78 

-.67 

.45 

-.40 

1.^3 

.450 

-.72 

-.59 

-.91 


-.08 

• 39 



.450 

-.83 

-.70 

-.99 


-.1 1 

.47 



.475 

-.67 

-.02 







.475 

-.61 

-.08 







• 500 

-1.03 

.49 

-.18 

-1.67 

. 13 

-.15 



.5C0 

-.09 

.61 

-.84 

o 

0 

1 

-.11 

-.14 



.515 





. 14 

. 14 



. 515 





-.32 

32 



.550 



-.07 






.550 



-.90 






.600 

- . 66 

. 85 

-.80 

-.42 





.600 

-.54 

1.04 

-2.03 

-.61 





.700 

-.70 

.58 

-.71 

-.26 





.7CC 

-1.09 

.7 7 

-Ub7 

-.54 





• 8 60 

-1.25 

-.54 

-.53 

-.49 





.850 

-1.73 

-.77 

-1.15 

-1.15 






KUN 

145 

ALPHA 

-.1 





Pul NT 

2980 

BETA 

60.1 





X/L 

aOUY 

BUUY 

TOP 

aCTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

Flank 

Plank 








LMS 

KHS 

0.000 

-.81 

-.81 

-.81 

-.El 





.020 

-.96 

.24 

-.51 

-.87 





.050 

-.49 

.57 

-.89 

-.63 





.100 

.0** 

• 48 

-.13 

-.50 





.150 

.05 

• 33 

-.30 






.1/0 

-.10 

.28 







.200 

-.24 

.26 

-.43 

-.60 





.220 

-.91 

.28 







.250 

74 

.22 

-1.26 






.265 





-2. 7b 

- .00 



.270 

-.05 

. 12 



-4 • 2o 

-.91 

-.56 

.24 

.303 

-.61 

-.00 

-1.97 

-.52 

-1.70 

1 .14 

-.27 

.61 

.350 

-.72 

-.16 

-3.52 

-.53 

-2.13 

.37 

-l.5l 

.90 

.400 

-. 76 

-.33 

-4.14 

-.60 

-1.31 

.22 

-1.23 

1.05 

.450 

-.61 

-.58 

-3,15 


-1.01 

.39 



.475 

- .45 

-.09 







.500 

- . 56 

.64 

-2.22 

-. 79 

-.49 

.21 



.515 





-1.53 

-1 .53 



.560 



-1.67 






• 600 

-.59 

1. 16 

-2.27 

-.99 





.700 

-1. 15 

1.00 

-1.57 

-.80 





.850 

-1.63 

-.82 

-1.92 

-1.31 






HUN U!> ALPHA -.1 

POINT ^^6l ttfcTA 70.0 


X/L 

BUOY 

bOUY 

TOP 

bUTTUH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

-l.Ob 

-1.08 

-1.08 

-l.Od 





.020 

-.92 

-. 12 

-.76 

-.95 





.0 50 

-.46 

.35 

-.65 

-.62 





.100 

-.09 

.45 

-.24 

-.63 





• 150 

-.42 

.33 

-.30 






.170 

-.70 

.25 







.200 

-.95 

.27 

-.44 

-.66 





.220 

-l.ll 

.28 







.250 

-.77 

.27 

-1.47 






.265 





-3.06 

.10 



• 270 

-.79 

.23 



-3. 16 

-1.55 

-.39 

.26 

.3C3 

-.66 

.10 

-1.87 

-.57 

-2.37 

1.20 

-.13 

.65 

.350 

-.62 

-.08 

-3.15 

-.56 

-1.53 

.44 

-L.69 

.99 

.400 

-.53 

-.18 

-2.98 

-.58 

-1.12 

• 48 

-1.04 

1.29 

• 450 

-. 58 

-.66 

-2.78 


-.74 

.63 



.475 

-.5** 

-.19 







.500 

-.51 

.45 

-2.29 

-.90 

-.50 

.62 



.515 





-2.01 

-2.01 



.550 



-2.22 






• 600 

-.75 

.87 

-2.38 

- .94 





.700 

-1.15 

.93 

-1.57 

-1.32 





.850 

-1.46 

-.87 

-1.61 

-1.67 






97 



KUi^ 

145 


ALPHA 

-.1 





RUN 

145 


ALPHA 

-. 1 






29d2 

bklA 

80.0 





POINT 2983 


BtTA 

90.0 





A/L 

duoy 

BUUY 

TOP 

bOTTCM 

PYLUN 

PYLUN 

UPPtK 

UPPfcR 

X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPfcR 

UPPfcR 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

CMS 

KhS 

FLANK 

FLANK 


LMS 

RH5 

C/L 

C/L 

LM5 

RHS 

FLANK 

FLANK 

0.000 







LH5 

RHS 








LHS 

RHS 

-1.17 

-1.17 

-1.17 

-1. 17 





0.000 

-1.19 -1.19 

-1.19 

-1.19 




.020 

- .05 

-.47 

-.99 

-.94 





,020 

-.39 

-.81 

-1.08 

-.83 





.050 

-.30 

. 10 

-.68 

-.05 





-050 

-.40 

-.23 

-.60 

-.65 





.100 

-.«14 

.33 

-.29 

-.68 





.ICO 

-.40 

.17 

-.38 

-.65 





.150 

- . Id 

.^7 

-.30 






.150 

-.62 

.21 

-.37 






.1/0 

-.7S/ 

.17 







.1/0 

-.46 

.17 







.200 

-.bO 

. 24 

-.35 

— . 06 





-2C0 

-.42 

.17 

-.37 

-.60 





.2 20 

-.05 

.28 







.22C 

-.44 

.21 






.250 

-.57 

. 30 

-1.00 






.250 

-.41 

.34 

-.82 






.2o5 





-2.20 

.12 



,205 




- 

1.40 

.19 



.270 

-.54 

.29 



-.89 

-1 .81 

-.52 

.29 

.270 

-.39 

.31 



-.50 

-1.93 

-.45 

,2C 

. iO 5 

-.55 

. 12 

-1.17 

-.51 

-.08 

.70 

73 

.07 

• jOJ 

-.35 

.19 

-.91 

-.54 

-.36 

.61 

-.50 

.52 

.350 

-.47 

-. 15 

-2.11 

- .44 

-.70 

.57 

-.74 

1.13 

.350 

-.35 

-.01 

-1.55 

-.53 

-.37 

. 74 

-.43 

1.13 

.^00 

-.50 

-.24 

-2.13 

-.58 

-.51 

.57 

-.50 

1-54 

.4C0 

-.44 

-.18 

-1,90 

-.71 

-.34 

.83 

34 

1.35 

.hjO 

-.43 

-.50 

-2.09 


-.44 

,97 



-450 

-.54 

-.45 

-1.82 


-.40 

1.14 



.4/5 

-.44 

lo 







.475 

-.40 

-.14 







.500 

-.34 

.30 

-1.85 

-.78 

-.52 

1.07 



.5C0 

-.48 

.38 

-1.80 

-.90 

-.49 

1.35 



.515 





-1.80 

-1.80 



.515 




- 

1.68 

-1.68 



.5 50 



-2.01 






.550 



-2.16 






.oOO 

-.5? 

. 54 

-2. 15 

-.90 





,600 

-.44 

.05 

-2.56 

-1.19 





. /CO 

- . >1 

.50 

-2.34 

-1.57 





./CO 

-1.19 

.70 

-2.46 

-1.60 





.050 

- 1 . /O 

- .43 

-2.40 

-2.72 





.8 50 

-1.34 

-.90 

-1.14 
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.4/1 

-.77 

-.03 







.475 

-.70 

.09 







.100 

- 1 .01 

.20 

-.29 

- 1 . J 1 

-.01 

-.30 



.500 

-.61 

.38 

-.86 

-.84 

-.25 

-.20 



.111 





-.08 

- .08 



.115 





- ,42 

-.42 



. 110 



-.03 






.110 



-.17 






.oOO 

-.12 

.33 

-.60 

-.35 





.600 

-.17 

.46 

-1.48 

-.40 





. /DO 

-.89 

. 66 

-1.56 

-.30 





.700 

-1.04 

.60 

-2.22 

-.72 





. d 1 0 

- , '#4 

-1.20 

-1.32 

-.55 





.810 

-1.20 - 

-1.29 

-1.63 

-1-31 






KUi'4 

1 HO 

ALPHA 

-.1 





RUN 

140 


ALPHA 

-.1 





Pull'd 

JOh/ 

uETA 

60.0 





PCINT 3048 


BETA 

70.0 





A/L 

buuy 

dUUY 

TUP 

ttCTICM 

PYLON 

PYLCN 

UPPtR 

UPPER 

X/L 

BOUY 

BOUY 

TOP 

bUnUN 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LH1 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

FLANK 

Flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

;.00U 

-.o7 

-.87 

-.87 

- ,87 





C.OCC 

-1.15 - 

1.15 

-1.15 

-1.15 





.020 

-1.19 

.27 

-.60 

-l.Ol 





.020 

-1.13 

-.09 

-.86 

-l.Od 





.OiO 

/I 

.63 

-.73 

-.77 





.050 

-.56 

-45 

-.68 

-.77 





.100 

-.04 

.11 

-.36 

-.63 





-ICO 

-.06 

-50 

-.36 

-. 76 





.110 

- .04 

.39 

-.46 






.15C 

-.04 

.42 

-.45 






.1/0 

- .Ott 

.31 







.170 

-.63 

.36 







.200 

-.13 

. 33 

-.52 

-.6C 





.200 

-1.37 

.35 

-.48 

-.77 





.220 

- .ol 

. 36 







• 220 

-1.48 

.39 







.210 

-.do 

. 2d 

-1.04 






.250 

-1.01 

.40 

-1.18 






.2 61 





-2. 11 

.03 



.265 





-2.23 

.20 



.2 70 

-.79 

. 19 



-3.09 

-.48 

-.H8 

-.00 

-27C 

-.90 

.32 



-2.66 

-.99 

-.27 

-.04 

. iO 3 

-.72 

.03 

-1.60 

-.62 

-1.42 

.73 

-.32 

.22 

-3C3 

-.92 

• 20 

-1.61 

-.68 

-1.39 

.75 

-.18 

.25 

,310 

-. 77 

-.06 

-2.70 

-.63 

-1.73 

.03 

-1 .23 

.34 

.350 

-.90 

. Oo 

-2.68 

-.67 

-1.69 

.15 

-1.55 

.37 

.hOO 

-.ol 

-.OH 

-2.69 

-.72 

-1.25 

-.17 

-1.19 

.58 

.400 

-.71 

.05 

-2.11 

-.87 

-1.31 

-.11 

-1.21 

.71 

.^lO 

- .68 

.0/ 

-1.58 


-1.01 

.11 



-450 

-.66 

.04 

-1.64 


-.98 

• 06 




- .HO 

.30 







-475 

-.61 

.35 







. 100 

- , 36 

.49 

-1.43 

-.51 

-.48 

- .11 



.500 

-.67 

.58 

-1.69 

-.59 

-. 17 

.11 



.311 





-1.14 

-1.14 



.511 




-1.35 

-1.35 



,130 



-. 79 






• lie 



-.68 






.600 

- .h7 

.12 

-1.05 

-.38 





• 600 

-.56 

• 64 

-.99 

-.15 





. 700 

-.71 

. 11 

-1.86 

- .54 





• 7C0 

“ • 0^ 

• 52 

-1.46 

-.74 





.830 

- 1 . IH 

-1.30 

-1.61 

-1.51 





.850 

-1.27 - 

1.28 

-1.92 

-1.26 






100 


ALPHA -.1 
BETA 80.0 


KUN 140 

POINT 3049 


A/L 

80 UY 

bUUY 


LHS 

KHS 

0.000 

-1.33 

-1.33 

.020 

-.90 

-.46 

.030 

-.41 

. 18 

.100 

-.04 

.47 

.150 

-.05 

.39 

.1 70 

-l.OO 

.37 

.200 

- 1.12 

.35 

.220 

-1.00 

.37 

.250 

-.78 

.41 

• 265 



.2/0 

-.73 

.42 

.303 

-.63 

. 27 

.350 

-.70 

.16 

.400 

- .62 

. 16 

.450 

-.68 

. 10 

.475 

-.64 

.40 

. 500 

— . 06 

.68 

.515 



.550 



.oOO 

-.72 

. 78 

. 700 

- I-IO 

.78 

.650 

- 1.09 

-1.22 


TOP 

BOTTOM 

PYLON 

C/L 

C/L 

LHS 

-1.33 

-1.33 


-1.07 

-1.08 


-.66 

-.79 


-.50 

-.82 


-.49 

-.52 

-.80 


-1.28 



-2.53 

-2.39 

-1.52 

-.73 

-2.02 

-2.35 

-.73 

-1.4/ 

-1.85 

-1. 10 

-1.07 

-1.27 


-.97 

-1.57 

-.69 

-.83 

-1.33 

-.82 

-.83 

-.72 


-1.10 

-I.C2 


-1-00 

-1.29 



PYLON UPPEM UPPEk 
KHS Flank flank 
LHS KHS 


.27 

-1.63 -.24 -.li 

.65 -.16 .10 

• 13 -1.4B .40 

.09 -l.ll .77 

.08 

.24 

-1.33 


HUN 146 

POINT 3050 


A/L 

BODY 

BODY 


LHS 

RHS 

0.000 

-1.33 

-1.33 

.020 

-.59 

-.82 

.050 

-.37 

-.16 

• ICO 

-.26 

.33 

.150 

-.77 

.33 

.170 

-.88 

.31 

• 200 

-.96 

• 29 

• 220 

-.79 

• 36 

.250 

-.75 

.47 

.265 



.270 

-.73 

.49 

.303 

-.71 

.41 

.350 

-.80 

.21 

.400 

-. 77 

.19 

.450 

-.64 

.21 

.475 

-.54 

.53 

.500 

-.66 

.77 

.515 



.550 



.6CC 

-.84 

.89 

.700 

-1.03 

.92 

• 850 

-.92 

-1.23 


ALPHA 

-.1 

BETA 

90.0 

TOP 

BOTTOM PYLON 

C/L 

C/L LHS 

-1.33 

-1.33 

-1.17 

-1.05 

-.57 

-.81 

-.54 

-.84 

-.49 

-.49 

-.78 

-1.16 

-1.17 

-2.20 
-1.47 
-.66 -1.14 

-1.49 

-.79 -.91 

-.89 

-.79 -.89 

-1.07 

-.78 

-1. 10 

-.54 -.69 


-1.34 

-.58 

-1.53 

-.71 

-1.09 

-.99 

-.80 

-.95 


PYLON UPPER upper 
RHS FLANK FLANK 
LHS RHS 


.41 


.98 

-.54 

16 

.61 

- .94 

.05 

.17 

- 1. L6 

.40 

.03 

-.85 

.82 

.11 



.31 




-I .34 


KUN 146 

POINT 3051 

A/L bOUY 

LHS 

0.000 .85 

.020 .19 

.050 -.34 

.100 -.14 

.150 -.12 

.170 .Oo 

.200 -.05 

.220 -.45 

.250 -.46 

.265 

.270 -.42 

.303 -.25 

.350 -.02 

.400 .!'<» 

.450 .30 

.475 .42 

.500 .33 

. 515 
.550 

.600 .29 

.700 .23 

.650 .05 


ALPHA 

BETA 


BODY 

TOP 

KHS 

C/L 

. 85 

• 85 

.25 

.86 

-.35 

-.05 

-.11 

• 12 

-.03 

-.05 

.09 


-.09 

-.11 

-.40 


-.41 

.39 

-.35 


-.22 

-.71 

.01 

-.43 

. 18 

-.21 

-32 

-.06 

.40 


.30 

.06 


.27 

.29 

-39 

.25 

.37 

■1.31 

.25 


.0 





KUN 

146 


ALPHA 

.0 





0.0 





POINT 

3052 


BETA 

-10. 0 





BorrcH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPEK 

A/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BO (TQM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 




LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

-85 





U.OOO 

-73 

.73 

.73 

. 73 





-.50 





.020 

.47 

-.16 

. 79 

-.55 





-.52 





.050 

-.06 

-.66 

-.05 

-.54 





-.12 





.100 

-.07 

-.15 

. 10 

-.13 










.150 

-.15 

-.06 

-.06 











.170 

.00 

.07 







.00 





.200 

-.01 

-.12 

-.14 

-.01 










• 220 

-.43 

-.40 












.250 

-.49 

-.37 

.38 







.84 

-.22 



• 265 





.75 

-.13 




-.37 

.25 

-.59 

-.40 

.270 

-.50 

-.28 



.29 

-.38 

-.39 

-.61 

• 01 

-1.02 

-.87 

-.76 

-.08 

-303 

-.36 

-.13 

-.72 

-.03 

-.79 

-I.C6 

-.57 

-.80 

-.02 

-.43 

-.35 

-.50 

-.39 

. j50 

-.16 

.02 

-.47 

-.o> 

-.32 

-.48 

-.39 

-.49 

. 12 

-.23 

-.C8 

.02 

-.0/ 

.4CC 

.06 

. 14 

-.27 

.07 

-.09 

-.22 

10 

-.Cl 


.07 

.05 



.450 

.24 

.31 

-.06 


.06 

.01 








-475 

.30 

.46 







.30 

.09 

-.04 



.500 

.21 

.33 

.03 

.23 

-.11 

-.01 




.15 

.15 



.515 





.13 

.13 








.550 



.25 






.28 





.600 

.21 

.27 

.33 

.19 





.24 





.700 

. 16 

.24 

.35 

.21 





. 13 





• 850 

.14 - 

-1.20 

.15 

. 10 






KUN 

147 

ALPHA 

-5.0 





RUN 

147 


ALPHA 

-10.0 





PUlNT 

50 72 

8ETA 

0.0 





POINT 3073 


BETA 

0.0 





A/L 

bUoY 

buUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

upper 

UPPEK 

X/L 

BODY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.50 

-50 

.50 

.50 





C.CQO 

.14 

.14 

.14 

.14 





.020 

-.15 

.02 

.9C 

-.72 





• 020 

-.67 

-.24 

. 79 

-1.03 





.050 

-.44 

-.37 

.46 

56 





.0 50 

-.67 

-.59 

.29 

-.6 7 





.100 

-.31 

-.20 

1.89 

-.07 





.100 

-.52 

-.56 

1-54 

-.12 





.150 

-.41 

-.60 

.24 






• 150 

-.45 

-.95 

. 18 






.1/0 

-.29 

-.59 







.170 

-.61 

-.86 







.^00 

-.o4 

-.98 

-.06 

.C6 





.200 

-.92 

-1.30 

-.06 

.04 





.220 

-1.14 

-l.iC 







.220 

-1.45 

-1.70 







.250 

-.99 

-.95 

1.29 






.2 50 

-U31 

-1.6C 

1.43 






.205 





2.25 

-.72 



.2o5 





2.93 

-1.20 



.270 

-.85 

-.05 



-1.02 

1 .39 

-1. 18 

70 

• 270 

-1.23 

-1.44 



-.89 

1.46 

-1.25 

-.66 

. 30 J 

-.53 

-.72 

-1.31 

.09 

-2.16 

-1.71 

-1.57 

-1.13 

.303 

-.69 

-1.20 

-1.30 

.12 

-2.35 

-1.85 

-1.71 

-1.17 

.350 

-. 16 

-. 25 

-.87 

.06 

-.85 

-.63 

-1.44 

-.83 

.350 

-.10 

-.56 

-.88 

• 08 

-.90 

-.61 

-1.82 

-.99 

.400 

.09 

. 16 

-.60 

. 19 

-.70 

-.22 

-.28 

-.29 

.400 

• 21 

• 14 

-.65 

.14 

-.91 

-.22 

-.61 

-.54 

.<«50 

.57 

.60 

-.31 


-.22 

.C2 



.450 

.54 

.52 

-.40 


-.48 

.02 



.4/5 

. o7 

.67 







.475 

.70 

.56 







.500 

.58 

.59 

-.21 

.34 

-.08 

-.66 



.500 

.23 

.22 

-.36 

.31 

-.22 

-.84 



.515 





-.06 

-.06 



.515 





-.14 

-. 14 



.550 



.55 






• 550 



.48 






.oOO 

.29 

.34 

.47 

.26 





.600 

.19 

.22 

.32 

• 22 





. /OO 

.31 

.23 

.55 

.28 





• 700 

• 30 

. 13 

.42 

.18 





.0 50 

. 06 

-1.49 

1.36 

. 18 





.850 

.02 

-1.43 

1.36 

.07 






101 



KOiX 

156 

ALPHA 

.0 





RUN 

156 


alpha 

.0 





POINI 

J053 

UETA 

20.0 





POINT 

3055 


BETA 

-30.0 





A/L 

bUuv 

dUUV 

rop 

6CTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

bOUV 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHi 

KHS 

C/L 

C/L 

LH5 

RHS 

PLANK 

Plank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LH5 

RHS 

FLANK 

FI ANK 








LH3 

KH5 








LHS 

RHS 

0.000 

.57 

.57 

.57 

.57 





O.uOO 

.26 

• 28 

.26 

• 26 





.020 

.06 

-.56 

.65 

-.65 





.020 

.75 

-.77 

.51 

-.72 





.0^0 

.22 

-.62 

-.10 

-.59 





.050 

• 50 

-.86 

-.55 

-.66 





.100 

.Oo 

-.16 

.07 

-.18 





• 100 

.25 

-.11 

.05 

-.2/ 





.150 

.02 

.01 

-.05 






.150 

.22 

.05 

-.11 






.1/0 

.15 

.10 







.170 

• 21 

.11 







.200 

.05 

-.05 

-. 16 

-. IC 





• 200 

.11 

.01 

-.22 

-.20 





.220 

-.50 

-.31 







.220 

-.13 

-.23 







.250 

-.39 

-.27 

.26 






.250 

-.25 

-.25 

.03 






. 20 5 





.55 

-.10 



.265 





-.12 

-.13 



.270 

-.55 

-.20 



. 65 

-1 .03 

-.23 

-.75 

.270 

-.33 

-.20 



.62 

-1.76 

-.07 

-.83 

.>0i 

-.3/ 

-. 10 

-.03 

-. 12 

-.50 

-1.19 

-. 35 

-.93 

.303 

-.33 

-.13 

-.95 

-.20 

-.03 

- 1.55 

-.13 

-.90 

. J50 

- . ^5 

-.00 

-.76 

-. 17 

-.26 

- .65 

-.21 

-.35 

.350 

-.26 

-.13 

-1. 12 

-.31 

-.16 

-1.06 

-.03 

-.35 

.XOO 

-.Oo 

.05 

-.60 

-.10 

-.06 

-.29 

.03 

-.03 

.500 

-.15 

-.26 

-1.19 

-. 35 

-.01 

-.55 

.15 

-.09 

.550 

• 19 

. 19 

-.28 


.01 

-.00 



.550 

.05 

-.11 

-.66 


.03 

-.15 



,5/5 

.26 

.32 







.575 

• 15 

-.19 







.500 

. 19 

.29 

-.07 

-. 10 

-.35 

.07 



.500 

.15 

-.21 

-. 16 

-.79 

-.51 

.02 



.5l-J 





.05 

.05 



.515 





.0 3 

.03 



.550 



.21 






.550 



.22 






.600 

.20 

. 

.31 

-. ll 





.600 

.23 

-.00 

.27 

-.32 





.7 00 

.21 

. 15 

.25 

.C3 





.700 

.25 

-.07 

-.11 

-.15 





. o 50 

. 33 

-1. 1 1 

-.32 

-.C5 





.650 

.55 -1.05 

-.97 

-.26 






K JI<1 

1^6 

ALKrtA 

.0 





RUN 

156 


ALPHA 

.0 





PU INI 

3055 

BETA 

50 .0 





PCINT 

3056 


6ETA 

-50.0 





A/L 

6UUY 

60UV 

TOP 

BOTTUH 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BUOY 

6UUY 

TUP 

BOirUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LM5 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.13 

-.13 

-.13 

-.13 





0.000 

-.56 

-.58 

-.56 

-.56 





.020 

.6/ 

-.96 

.10 

-.78 





• 020 

.50 - 

-1.13 

-.23 

-.91 





.050 

.65 

-.93 

-.73 

-.73 





• 0 50 

.66 

-.75 

-.71 

-.62 





. iOO 

. j7 

-.07 

.03 

-.39 





.100 

.50 

-.03 

-.09 

-.50 





.150 

.50 

.06 

-.19 






.150 

.57 

.05 

-.26 






.1/0 

.26 

. 13 







.170 

.30 

.12 







.200 

.23 

. 06 

-.30 

-.33 





.200 

.29 

.05 

-. 39 

-.55 





.2 20 

.03 

-.23 







.220 

. 19 

-.26 







.250 

-.11 

-. 26 

-.26 






.250 

.11 

-.5 1 

-.59 






.205 





-.75 

-.27 



.265 





-1.5^ 

-.58 



.2/0 

-.16 

-.25 



.66 

-2 .55 

.05 

- . 66 

.270 

-.03 

-.58 



.35 

-2.76 

.06 

-.76 

.30 3 

-.23 

-.27 

-1.10 

- .50 

.29 

-1.35 

.07 

- . 65 

.303 

-.10 

-.56 

-1.26 

-.56 

. 56 

- 1.5 1 

.22 

-.65 

.350 

-.25 

-.35 

-1.58 

-.58 

-.13 

-1.16 

. 16 

-.31 

.350 

-. 16 

-.51 

-1.95 

-.63 

-.06 

-1.26 

.26 

-.50 

.500 

-.1/ 

-.56 

-1.59 

-.63 

- .05 

- .56 

.27 

-. 26 

• 500 

-.12 

-.59 

-1. 78 

-.65 

-.18 

-.75 

.55 

-.5 3 

.550 

-.03 

-.35 

-1.19 


-.03 

-.31 



.550 

-.06 

-.56 

-1.21 


-.15 

-.51 



.5/5 

. l5 

39 







.575 

. 19 

-.59 







. 500 

.26 

-.70 

-.36 

-1.07 

-.56 

- .11 



.500 

. 37 

-.56 

-.61 

-1.10 

-.71 

-.25 



.515 





-. 12 

-.12 



. 515 





- .39 

-.39 



,550 



.06 






.550 



-.32 






.oOO 

.33 

-.59 

-.13 

-.38 





•oOO 

• 56 

-.52 

-. 79 

-.29 





.700 

.35 

-.51 

-1.05 

-.25 





.70C 

.37 

-.85 

-2. 32 

-.37 





.650 

.02 

-1.12 

-2.02 

-.65 





.650 

.65 - 

1.16 

-2.02 

-1.50 






HliiX 

1X6 

alpha 

.0 





RUN 

156 


ALPHA 

.0 





PlilKl 1 

3057 

6ETA 

60.0 





POINT 

3058 


BETA 

-70.0 





A/L 

ouov 

bUUY 

TUP 

80T TCM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

upper 

X/L 

BOUY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


L MS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

dx 

-.dX 

-.65 

-.85 





0.000 - 

1.07 

-1.07 

-1.07 

-1.07 





.020 

.16 

-1.09 

-.52 

-.95 





.020 

-.19 

-1.02 

-.78 

-1.02 





.050 

. 59 

- . 5o 

-. 75 

-.82 





.050 

• 36 

- .55 

-.69 

-.85 





.100 

• 5X 

.03 

-. l6 

-.59 





.100 

• 55 

.05 

-.23 

-.70 





. i 50 

.X9 

.05 

-.31 






.150 

• 52 

-.17 

-.35 






. I7u 

.37 

- .02 







• 170 

• 38 

-.55 







.200 

. 39 

-.05 

-.57 

-.57 





• 200 

• 37 

-.93 

-.51 

-.75 





. ^ 

.5/ 

55 







• 220 

• 36 

-1.51 







.250 

.32 

- . 6b 

-.66 






.250 

• 38 

-1.03 

- 1.06 






.265 





-1.96 

-.66 



.265 





-2.32 

-.89 



.2 70 

.19 

70 



-.07 

-2.92 

• Ob 

-.65 

.270 

.30 

-.91 



-.61 

-2.91 

.02 

-.58 

. 30 1 

.11 

- .66 

-1.55 

-.67 

.76 

-1.51 

• 26 

-.57 

• 303 

• 19 

-.89 

-1.66 

-.75 

• 65 

-1.39 

.09 

-.37 

. 5 50 

-.02 

79 

-2.73 

-.75 

-.10 

-1 .60 

.31 

-.61 

.350 

.12 

-.95 

-3.16 

-.85 

-.12 

-1.91 

.35 

-.95 

.900 

-.02 

-.9 3 

-2.95 

-.81 

-.55 

-1 .33 

• 56 

-1.02 

.500 

• Ob 

-i.OO 

-5.15 

-.97 

-.70 

-1.90 

.66 

-1.56 

.X50 

-.00 

-. 79 

-2.01 


-.37 

-1 .21 



.550 

.05 

-.77 

-2.96 


-.59 

-1.85 



.*♦75 

.2x 

- .5X 







.575 

.32 

-.72 







. 5 Uu 

.50 

- . 59 

-1.95 

-.68 

-.63 

-.73 



.500 

• 59 

-.92 

-2.52 

-.65 

-.51 

-1.02 



.515 





-1.12 

-1 .12 



.515 





-1.35 

-1.35 



.5 50 



-.6/ 






.550 



-.85 






.600 

.6 1 

-.5/ 

-.95 

-. 36 





• 600 

.72 

-.85 

-1.02 

-.71 





. 700 

.51 

- .63 

-1.80 

- .53 





.700 

.66 

-.85 

-1.19 

-.73 





.6 50 

.50 

-1.2X 

-2.30 

-.97 





.650 

.66 

-1.30 

-1.52 

-l.ll 
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KON 

IHO 


ALPHA 

.0 





POINT 

3059 


OEIA 

80.0 





X/L 

OUOT 

buoy 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PVLUN 

UPPtR 

UPPER 


LrtS 

KHS 

C/L 

C/L 

LH5 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LH5 

kH5 

0.000 

-1.20 

-1.20 

-1.20 

-1.20 





. 0^0 

- . uO 

- .69 

-.96 

-1.C3 





.0t)0 

.00 

-.43 

-.56 

-.80 





. 100 

.-*2 

-.27 

-.30 

-.80 





, IbO 

.43 

-. 77 

-.35 






.1 70 

.35 

-1.05 







.200 

.33 

-1.17 

-.47 

-.83 





.220 

.42 

-1.16 







.250 

.44 

-.91 

-1.20 






. 2o3 





-2.40 

-.84 



.^70 

.40 

-.09 



-1.33 

-2 .64 

-.02 

-.43 

.303 

.32 

- . 04 

- 1.75 

-.03 

.09 

-1.67 

.19 

-.39 

.350 

.21 

-. 77 

-3.47 

-.89 

-.09 

-1.93 

.37 

-1.51 

.400 

.15 

-.91 

-2.53 

-1.35 

-.54 

-1 .76 

.77 

-1.49 

.450 

.01 

-.04 

-3.34 


-.38 

-1.42 



. 4/5 

.31 

-.02 







.500 

. 0 / 

-.93 

-1.96 

-.86 

-.37 

-1.15 



.515 





-1.21 

-1.21 



.550 



-.01 






.oOO 

. dO 

-.79 

-.76 

-.77 





. /OO 

.03 

-.93 

-.96 

-.65 





.050 

. dd 

-1.24 

-.69 

-1.07 






kUN 147 ALPHA .0 

POINT iOtrd dETA 0.0 


A/L 

80UY 

6UUV 

TOP 

bCTTON 

PYLON 

PYLON 

UPPEK 

UPPER 


LH5 

KHS 

C/L 

C/L 

LMS 

KHS 

PLANK 

Plank 








LHS 

KHS 

0.000 

.76 

.76 

.76 

.76 





.0 20 

.19 

.24 

.97 

-.43 





.050 

-.21 

-.19 

-.15 

-.35 





.100 

-.07 

.03 

.60 

.01 





.150 

-.19 

.04 

.31 






.170 

.10 

. 11 







.200 

-.00 

-.11 

.05 

.14 





.220 

-.35 

-.38 







.250 

-.35 

-.39 

-78 






.265 





1-31 

-.26 



.270 

-.30 

-.36 



-.97 

.85 

-.90 

-.54 

.303 

-.15 

-.26 

-1.09 

-15 

-l.6l 

-1.34 

-1.13 

-.9d 

.350 

-04 

.01 

-.74 

.15 

-.58 

-.55 

76 

- .6-* 

.400 

.20 

.25 

-.44 

.28 

-.26 

-.11 

• 09 

-.0^ 

.450 

.40 

.53 

-.08 


-09 

.17 



.475 

.50 

.64 







.500 

.45 

.53 

.19 

.42 

.23 

.03 



.515 





.33 

.33 



.550 



.48 






.600 

.49 

.45 

.60 

.37 





.700 

.<*3 

.31 

.73 

.36 





.650 

.09 

-.45 

1.16 

-25 






KUN 

W7 

ALPHA 

4.9 





PUINT 

j0 70 

beta 

0.0 





A/L 

BUUY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

.d3 

.63 

.83 

.83 





.0^0 

.30 

-35 

.89 

-.26 





.050 

-.16 

-.14 

-.32 

-.15 





.100 

-.01 

.05 

.32 

.12 





.150 

-.02 

.09 

.08 






.170 

.13 

. 19 







.200 

.06 

.04 

-.08 

.13 





.220 

-.31 

18 







.250 

-.26 

-.20 

.39 






.265 





.92 

-.05 



.270 

-.25 

-.17 



-.62 

.41 

-.56 

-.39 

.303 

-.10 

-.05 

-.91 

• 13 

-1.19 

-.95 

-.66 

- .64 

.350 

.06 

.14 

-.48 

• 11 

-.28 

-.34 

-. 18 

-.24 

.400 

.25 

.29 

-.16 

• 26 

.07 

.03 

• 16 

.17 

.450 

.39 

• 41 

.23 


.26 

.13 



.4/5 

• 54 

.49 







.500 

• 46 

.49 

• 40 

.42 

.41 

.35 



.515 





.45 

.45 



.550 



.44 






.600 

.46 

• 48 

.56 

.44 





.700 

.36 

.42 

.59 

.41 





.650 

-.32 

-1.47 

U5C 

• 23 






RON IA6 ALPHA .0 

POINT i060 beta -90.0 


K/L 

BOUY 

BODY 

TUP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

RHS 

o.oco 

-l.lb 

-i.ie 

-1.16 

-1.18 





.020 

-.92 

-.49 

-1.07 

-.97 





.050 

-.26 

-.46 

-.47 

-.71 





.100 

.27 

-.41 

-.31 

-.61 





.150 

• 23 

-i.io 

-.39 






.17C 

.31 

-i.oo 







.200 

.27 

-.99 

-.51 

-.63 





.220 

.33 

-.66 




* 



.250 

.40 

-.68 

-1.25 






.265 





‘2.20 

-.79 



.270 

.41 

-.86 



-1.60 

-2.22 

-.05 

-.52 

.303 

.39 

-.79 

-1.42 

-.77 

• 66 

-2.03 

.12 

-.81 

.350 

.33 

-.85 

-1.90 

-.66 

.07 

-1.41 

• 44 

-1.21 

.400 

• 32 

-.81 

-1.56 

-.61 

-.29 

-1.08 

.85 

-1.03 

.450 

.20 

-.82 

-1.55 


-.14 

-l.Ol 



.475 

.47 

-.79 







.500 

. 75 

-.72 

-1.73 

-.70 

.08 

-.84 



.515 





-.94 

-.94 



.550 



-.69 






.600 

.69 

-.75 

-.72 

-.67 





.7CC 

.94 

-.92 

-.92 

-.90 





.650 

.97 

-1.20 

-.77 

-.66 






RUN- 

147 


ALPHA 

9.9 





POINT 

3069 


BETA 

0.0 





A/L 

BODY 

BUUY 

TUP 

BUTTON 

PVLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

RHS 

o.occ 

• 93 

.93 

.93 

.93 





.020 

.41 

.42 

.81 

.07 





.050 

-.04 

-.05 

-.39 

-.09 





-ICO 

-09 

.14 

.20 

.06 





.150 

.08 

.21 

.04 






.170 


.31 







.200 

.U 

.20 

-.06 

.17 





-E20 

-.IB 

-.09 







.250 

-.22 

-.12 

.29 






.265 





.62 

.01 



.270 

-.16 

-.09 



-.25 

.43 

-.37 

-.35 

.303 

-.07 

.01 

-.66 

.15 

-.65 

-.72 

-.39 

-.43 

.350 

.12 

.17 

-.24 

.12 

1 1 

-.15 

.06 

-.04 

.400 

-28 

.31 

.06 

.25 

-24 

. 16 

.33 

.28 

-450 

.38 

.49 

.35 


.37 

.35 



-475 

.52 

.61 







.500 

.52 

.58 

.44 

• 44 

.46 

.45 



.515 





.51 

.51 



.550 



.56 






• 600 

-51 

.56 

.60 

.44 





.700 

.42 

-55 

-57 

.43 





.650 

-.26 - 

-1.33 

1.65 

. 16 






KUN 

147 


ALPHA 

-.C 





POINT 

3071 


BETA 

0.0 





A/L 

BUUY 

BODY 

TUP 

BOTTOM 

PVLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

.73 

.73 

.73 

- 73 





.020 

-15 

.21 

.93 

-.45 





.050 

-.25 

-.25 

-.23 

-.37 





.100 

-.12 

-.04 

.60 

-.01 





.150 

-.16 

-.06 

-27 






.170 

.05 

.02 







.200 

-.07 

-.15 

.06 

.11 





.220 

-.37 

-.35 







.250 

-.36 

-.36 

.61 






.265 





1.66 

-.27 



.270 

-.30 

-.37 



-1.08 

-93 

-.95 

-.56 

.303 

-.14 

-.27 

-1. 16 

.14 

-1.63 

-1.37 

-1.27 

-.97 

.350 

.05 

.02 

-.77 

• 14 

-.59 

-.56 

-.83 

-.68 

.400 

• 21 

-25 

-.40 

.26 

-.30 

-.12 

.06 

-.C5 

.450 

.39 

.50 

-.06 


.07 

.16 



.475 

.49 

• 65 







.500 

.45 

.52 

• 14 

• 38 

• 12 

-.12 



.515 





.29 

.29 



• 550 



.49 






• 600 

• 46 

• 44 

.59 

.32 





.700 

• 45 

.31 

.76 

.30 





.650 

• 14 

-1.54 

1.21 

.19 
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KUl^ 

iHd 

alpha 

.0 





It UN 

148 


ALPHA 

5.0 





POINT 

3C/^ 

okTA 

20.0 





POINT 

3075 


BETA 

-20.0 





A/L 

bOuV 

douv 

TUP 

dCTTCH 

PYLON 

PYLON 

UPPEk 

UPPEM 

A/L 

80JV 

BUOY 

TUP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

plana 

Plank 


LHS 

PHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RH$ 

PLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

>.000 

.47 

.47 

.47 

.47 





0.000 

• 64 

• 64 

• 64 

• 64 





.020 

• bo 

-.3b 

.79 

-.52 





.020 

.74 

-.20 

• 73 

-.28 





.050 

.^b 

-.45 

-.48 

-.46 





•050 

.39 

-.40 

-.28 

-.30 





.100 

.09 

-.03 

.78 

-.04 





.100 

• 22 

• LQ 

• 39 

-.01 





.IbO 

.01 

.01 

.31 






• 150 

• 18 

• 20 

• 11 





.1/0 

.07 

.10 







• 170 

.26 

• 27 







.^00 

-.03 

-.Ob 

-.04 

.07 





.200 


• 14 

-.05 

• 08 





.220 

-.:Ji 

-.32 







• 220 

-.12 

-.07 







.^i>0 

-.41 

-.22 

.73 






.250 

-.20 

-.05 

• 30 






.2bi> 





1.27 

-.04 



.265 





• 71 

.07 



.2/0 

-.4<i 

-.lb 



l.ld 

-1.27 

-.34 

-1.17 

.270 

-.23 

-.00 



• 71 

-.99 

-.18 

-.83 

. jOi 

-.Ji 

-.04 

-1.30 

.04 

-.8/ 

-2.01 

-•ol 

-1.61 

• 3C3 

-.17 

• 0 7 

-.96 

• 08 

-.53 

-1.31 

-.32 

-.94 

. jdO 

-.19 

.Ob 

-1.05 

.03 

-.38 

-.92 

-.44 

-.8b 

.350 

-.04 

. 14 

-.71 

• 03 

-•25 

-.46 

-.01 

-.20 

.400 

-.04 

. Id 

-.70 

.11 

.07 

-.50 

• 08 

-.05 

.400 

• 12 

• 23 

-.33 

• 11 

•06 

-.04 

• 25 

.13 

.4^0 

.32 

.37 

-.44 


.25 

-.03 



• 450 

• 32 

• 36 

• 19 


• 20 

• 18 



.H7i> 

.42 

.46 







.475 

• 41 

•4d 







.bOO 

.37 

.40 

-.12 

. 14 

-.30 

• 06 



• 500 

• 34 

• 5C 

.35 

.16 

.27 

• 33 



.bib 





.11 

.11 



• 515 





• 38 

.38 



.b:>0 



.3b 






•550 



• 38 






.bOO 

.bl 

.30 

.34 

. 14 





• 600 

• 39 

•50 

• 53 

.18 





.700 

.bd 

. lb 

.05 

. 15 





• 700 

• 40 

• 37 

.48 

.25 





.B:>0 

.34 

-1.4b 

.25 

-.04 





• b5C 

•36 -1.44 

• 21 

• Od 






KUN 

14b 

ALPHA 

-.0 





POINT 

30/b 

bfcIA 

20.0 





A/L 

bOUY 

dUUY 

TOP 

dOTTCN 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


lh:» 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

plank 

Plank 








LHS 

KHS 

>.000 

.49 

.49 

.49 

.49 





.020 

.b9 

-.3b 

.77 

-.52 





.050 

.27 

-.46 

-.35 

-.44 





. 100 

.11 

.04 

.95 

-.04 





. 1 bu 

.12 

.10 

.3d 






.1 70 

.11 

. 14 







.^00 

.00 

-.04 

O 

1 

.06 





.220 

-.2d 

-.25 







.2 50 


-.20 

.78 






.205 





1.33 

-.01 



.2/0 

-.40 

-.14 



1.20 

-1 .26 

-• jO 

-1.23 

.303 

- .44 

-.01 

-1.24 

.C6 

-.94 

-2.02 

-.55 

-1 .04 

.ijO 

-.23 

. 10 

-1.09 

.02 

-.35 

-.99 

-.37 

-.94 

.400 

-.04 

. 19 

-.80 

. 1C 

.07 

-.54 

.10 

-.01 

.•♦bO 

. 34 

• io 

-.49 


.26 

.02 



.4 / b 

.47 

.45 







.bOO 

.J/ 

.35 

.01 

.13 

-.lb 

.05 



.bib 





.15 

.15 



,bbO 



.41 






.600 

.bi 

.2b 

.31 

• 12 





.700 

• o2 

• lo 

-.08 

. 15 





.dbO 

.ii 

-l.4b 

.28 

-.C5 






KUN 14a ALPHA >5.0 

PCINT 3077 BLFA >20.0 


A/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

plank 








LHS 

RHS 

0.000 

.08 

• 06 

.08 

• 08 





.020 

.35 

-.68 

.51 

-.76 





•050 

• 09 

-.63 

-.23 

-.56 





• 100 

-.10 

-.31 

1.34 

-.10 





• ISO 

-.10 

-.52 

• 






• 170 

-.33 

-.18 







•200 

-.6d 

-.68 

-. 12 

• 04 





• 220 

-1.14 

-l.ll 







• 250 

-1.07 

- .65 

1.13 






• 2bS 





2.08 

■”•18 



• 270 

-U05 

-.44 



1.78 

-*1.4l 

-.36 

-1.36 

• 303 

-.94 

-.18 

-1.35 

• 02 

-1.03 

-2.27 

-.67 

-1.91 

.350 

-.40 

-.11 

-1.24 

• 01 

-.37 

-1.14 

-.49 

-1.53 

.400 

-.01 

.02 

-•89 

• 05 

.02 

-.92 

.06 

-.36 

• 450 

• 52 

.34 

-.67 


.19 

-.44 



-475 

• 60 

.48 







.500 

.39 

.30 

-.41 

• 13 

-.81 

-.39 



.515 





-.24 

-.24 



• 550 



.50 






• 600 

.50 

.17 

.17 

• 10 





• 700 

.55 

• 05 

-.10 

•06 





• 850 

.21 

-1.38 

• 4C 

-.11 






KUN 

148 

ALPHA 

-9.9 





POINT 

3078 

8ETA 

20.0 





A/L 

BOUY 

BOUY 

TOP 

8CTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RPS 

plank 

PLANK 








LHS 

KHS 

o.ooo 

-.31 

-.31 

-.31 

-.31 





.020 

.01 

-1.05 

• 52 

-1.09 





.050 

-.15 

-.99 

-.20 

-.70 





.100 

-.35 

-.84 

1.24 

-.16 





.150 

-.23 

-.65 

.12 






.170 

-.79 

-.44 







.200 

-1.03 

-.99 

-.13 

• 00 





.220 

-1.42 

-1.36 







.250 

-1.30 

-1.04 

1.25 






.2ob 





2.38 

-.27 



.270 

-1.4J 

-.71 



2.06 

-1.39 

-.43 

-1.39 

.303 

- 1.24 

-.27 

-1.37 

• 03 

-I.IO 

-2.38 

-.74 

-2.03 

.350 

— • 88 

.09 

-1.18 

-.03 

-.43 

-1.24 

-•bO 

-1.87 

.400 

-.31 

.13 

-.98 

-.02 

-.03 

-I.IO 

-.11 

-.85 

.450 

• 35 

.30 

-.76 


• 11 

-.67 



.475 

• 44 

• 37 







.500 

.33 

. 15 

-.65 

.16 

-1.14 

-.61 



.515 





-.40 

-.40 



.550 



• 46 






.600 

.48 

• 04 

-.16 

• 04 





.700 

.47 

-.00 

-.19 

• Cl 





.8b0 

• 15 

-1.39 

.57 

-.08 






104 


KUi^ 

l-t9 

ALPHA 

-.0 





PlilOt I 

iO/4 

BklA 

20.0 





A/L 

ttOO¥ 

bOUY 

TOP 

BOTTOH 

PVLUN 

PYLON 

UPPi:R 

UPFfcK 


LM5 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

ftt-S 

PLANK 

plank 

0«000 

*40 

.46 

.46 

.46 



LHS 

KHS 

.0^0 

- .46 

.62 

.76 

-.51 





.OsJ 

-.04 

.23 

-.27 

-.46 





. voo 

-.12 

.16 

.49 

-.07 





. i:>u 

-.30 

-.01 

.20 






.wo 

.iO 

-.05 







.200 

-.01 

-.2b 

-.14 

.C3 





.220 

-.2/ 

-.42 







.2i0 

.26^ 

-.25 

-.54 

.26 


.60 

-.66 



.2/0 

-.20 

-.5b 



-3.65 

1.95 

-1.55 

-.08 

. JO J 

-.10 

-.66 

-1.49 

.02 

-2.06 

-.21 

-1.44 

-.27 

.350 

.01 

-.52 

-1.74 

-.Cl 

-1.33 

-.22 

/4 

.01 

.^00 

.05 

-.23 

-1.67 

-.C2 

-.71 

-07 

.04 

• 28 


.05 

. W 

-.84 


-.23 

.13 



.4/5 

.lo 

.50 







.500 

.23 

.54 

.06 

-.45 

.05 

-.21 



.515 

.550 



-23 


.21 

.21 



.600 

.52 

.03 

.09 

-.19 





. /CO 

.30 

.27 

.55 

.12 





-050 

-.‘♦3 

-1.39 

1.69 

-.03 






KUi>i 

149 

alpha 

-.1 





pu 1 r 

30bl 

otTA 

20.0 





A/L 

bLuY 

bCJOV 

TUP 

aUTTOM 

PYLON 

PYLCN 

uPPtR 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

Rl-S 

f LAhk 

PLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

.Vb 

.4b 

.48 

.48 





.0^0 

-.43 

.65 

-72 

-.52 





.0^0 

- . oO 

.24 

-.46 

-.42 





.100 

-.10 

.15 

.45 

-.C6 





.150 

-.18 

.00 

.24 






.1/0 

.15 

.03 







.200 

.03 

-.12 

-.12 

.C4 





.220 

-.25 

-.31 







-250 

-.22 

-.34 

.27 






.265 





.41 

-.56 



.2 /O 

-.Id 

-.3b 



-3.4tt 

1.85 

-1.h5 

-.03 

.303 

- .08 

-.56 

-1.45 

.01 

-2.00 

-.14 

-1.44 

-.18 

.350 

.02 

-.52 

-1.76 

-.02 

- 1.45 

-.23 

-. 77 

. 13 

.400 

.08 

-.22 

-L.93 

-.G5 

-.77 

.07 

.05 

.32 

.450 

.06 

.25 

-.89 


16 

.12 



.4/5 

-21 

.53 







.500 

.20 

. 56 

.01 

-.55 

.13 

-.24 



.515 





. 19 

.19 



.550 



.29 






.ooO 

.29 

.62 

.09 

-.24 





.700 

.50 

.25 

• 4b 

.10 





.850 

-.'.2 

-1.24 

1.77 

-.C9 






KUN 

149 

alpha - 

10. 0 





POINT 

3083 

BETA 

20.0 





X/L 

UOUY 

BODY 

TOP 

BCTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

flank 

FLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

.07 

.07 

.07 

.07 





.020 

-.09 

.28 

.47 

-.95 





.050 

• d 1 

-.04 

-.06 

-.69 





.100 

-.52 

-.36 

1.34 

-.16 





.150 

-.26 

-l.Ob 

.02 






.170 

-.28 

-1.24 







.200 

-.56 

-1.58 

-.26 

-.00 





-220 

-1.06 

-1.59 







.250 

-.67 

-1.46 

.61 






.265 





1.35 

-1.61 



.270 

-.37 

-1.45 



-4.42 

2.71 

-2.11 

-.10 

.303 

-.06 

-1.61 

-1.68 

-.00 

-2.65 

-.38 

-2.35 

-.27 

.350 

.14 

-1.21 

-2.10 

-.10 

-2.09 

-.30 

-2.50 

-.04 

.400 

.10 

-.58 

-2.31 

-.43 

-l.5b 

.05 

-.48 

-.00 

.450 

.27 

.09 

-1.71 


-.84 

.04 



.475 

• 33 

.33 







.500 

.02 

.36 

-1.08 

-.12 

-.29 

-1.15 



.515 





-.50 

-.50 



.550 



-.19 






.600 

.03 

.49 

-.29 

.01 





.700 

• 38 

• 14 

.67 

• 12 





.850 

-.57 

-1.13 

1.56 

-.16 






RUN 

149 


ALPHA 

4.9 





POINT 

3080 


BETA 

20.0 





A/L 

BUOY 

BODY 

TUP 

BOTTOH 

pylun 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

.57 

.57 

.57 

.57 





.020 

-.35 

.73 

.70 

-•36 





.050 

-.54 

.31 

-.55 

-.35 





.100 

-.05 

• 22 

.23 

-.10 





• 150 

-.09 

.15 

-.01 






.170 

• 16 

.19 







• 200 

.05 

.0 7 

-.12 

• 05 





.220 

-.21 

10 







.250 

-.18 

-.16 

.03 






.265 





.19 

-.12 



.270 

-.13 

-.16 



-2-23 

1-03 

-.81 

-.03 

.303 

-.00 

-.12 

-1.07 

-03 

-1.43 

-.12 

-.79 

-. 12 

-350 

.09 

-.05 

-.98 

.00 

-•60 

-.10 

-.09 

.15 

.4C0 

.11 

.11 

-.58 

.05 

-.09 

.18 

.16 

-35 

.45C 

.07 

.24 

.06 


.13 

-27 



.475 

.15 

.36 







• 500 

.37 

.41 

-40 

-.19 

.37 

.17 



.515 





.49 

.49 



.550 



.63 






.600 

.47 

• 62 

• 46 

o 

0 

1 





.700 

.35 

-39 

.49 

.17 





.850 

-.53 - 

1.32 

1.76 

.07 






RUN 

149 


ALPHA 

-5.0 





PCINl 

3082 


BETA 

20.0 





A/L 

BUOY 

BUOY 

TUP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

C.OOC 

.30 

.30 

. 30 

.30 





.020 

-.60 

.48 

.72 

-.75 





.050 

-.06 

.10 

• 14 

-.58 





.100 

-.23 

• 02 

1.60 

-.12 





.150 

-.23 

-.49 

.04 






.170 

-.23 

-.66 







• 200 

-.50 

-.96 

-.28 

.02 





.i20 

-.83 

-l.ll 







.4:50 

-.60 

-1.11 

.40 






.265 





-77 

-t.l6 



.270 

-.49 

-1.20 



-4.38 

2.28 

-2.04 

-. 14 

.303 

-.33 

-1.16 

-1. 72 

.04 

-2.53 

-.34 

-2.20 

-.30 

.350 

-.06 

-.77 

-2.20 

-.01 

-2.16 

-.32 

-2.18 

-.03 

.400 

• 12 

-.32 

-2.36 

-.07 

-1.46 

• 03 

-.40 

.19 

.450 

.25 

.33 

-1.96 


-.80 

-•03 



.475 

.28 

.57 







.500 

.08 

.54 

-.88 

-.02 

-.36 

-1.C4 



.515 





-.48 

-.48 



.550 



-.01 






• 6C C 

.00 

• 66 

-.24 

.09 





.700 

.38 

.24 

.59 

. lb 





.850 

-•55 

-1.13 

1.56 

-.09 
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KU*^ lt>0 ALPHA .1 

HUiNI 3101 btTA '90.0 


a/L 

bOor 

buu\r 

TOP 

BOTTOM 

P/LON 

PYLCM 

UPPER 

UPPER 


LH5 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

HhS 

FLANK 

Flank 








LHS 

HHS 

0.000 

- 1.40 

-1.40 

-1.40 

-1.40 





.0^0 

-i.il 

-.7b 

-1.14 

-.74 





.0t>0 

- . 55 

-.09 

-.47 

-.57 





.100 

-.io 

-.50 

-.23 

-.61 





.150 

.04 

-. 76 

-.33 






.1/0 

-.14 

-.71 







.200 

-. l5 

-. 74 

-.52 

-.70 





.220 

.01 

-.69 







.2 50 

.21 

-. 74 

-1.44 






.2t>^ 





-3.27 

- .6b 



.2/0 

.24 

-.60 



-1. 66 

-2.32 

.24 

-.62 

. iOi 

.20 

- .60 

-1.61 

-.69 

1.64 

-1 .30 

. 73 

-1.04 

.350 

.Ob 

-.62 

-3.32 

-.66 

. 46 

-1.02 

1.03 

-1.15 

.400 

-.Ot> 

- . oo 

-3.57 

-.71 

• 26 

-.91 

1.11 

-.92 

.450 

- .4d 

-.50 

-3.06 


1.00 

-.63 



.4/5 

-.05 

-.59 







• 5U0 

.50 

-.57 

-2.72 

-.63 

1.06 

-.69 



. 515 





-2.2b 

-2.2b 



.550 



-1.96 






.oOO 

. // 

-. 79 

-2.47 

-l.CC 





. 100 

.05 

-1. 5l 

-2.57 

-1.26 





.0 50 

.42 

-1 .Go 

-1.05 

-1. 19 






KUN 

150 

ALPHA 

0.0 





POINT 

3097 

BETA 

0.0 





X/L 

bUUV 

6UUY 

TOP 

bOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

Flank 

FLANK 








LHS 

KHS 

0.000 

.79 

.79 

.79 

.79 





.020 

.17 

.25 

.92 

-.51 





.050 

-.2b 

-.26 

-.14 

-.42 





.100 

-.11 

-.04 

.38 

-.04 





. 150 

-.22 

.02 

• 16 






.170 

.09 

. 10 







.200 

-.05 

-.06 

o 

(V 

.C7 





.220 

-.40 

-.32 







.250 

-.39 

-.31 

.36 






.265 





. 70 

- .18 



.2 70 

-.34 

-.26 



-.82 

• 45 

-.70 

-.39 

.303 

-.17 

-.16 

-.91 

.08 

-1.20 

-.87 

-.85 

-. 75 

.350 

.03 

.05 

-.56 

.C6 

-.48 

-.41 

-.53 

- • 50 

.400 

.19 

.21 

-.26 

. 19 

-.22 

-.05 

.01 

-.02 

.450 

. 36 

.40 

-.01 


.11 

.16 



.475 

• ‘*6 

.49 







.500 

.37 

• 44 

. 16 

.34 

. 15 

.04 



.515 





.32 

• 32 



.550 



.42 






.600 

.**3 

.43 

.51 

.32 





. 700 

.33 

. 34 

.56 

.29 





.050 

.11 

-.00 

.64 

.19 






KUN 

150 

ALPHA 

.1 





Point 

3099 

6 t lA - 

70.0 





x/l 

bUOY 

bUUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KFS 

FLANK 

Flank 








LHS 

KHS 

0.000 

-.69 

-.69 

-.69 

-.89 





.020 

-.24 

-.73 

-.71 

-.61 





.050 

.29 

-.36 

-.77 

-.56 





.100 

.39 

.02 

.00 

-.49 





.150 

.50 

-.02 

-.34 






.170 

.29 

-.05 







.200 

.29 

-.00 

-.57 

-.53 





.220 

. 35 

-.45 







.250 

.51 

-.60 

-1.17 






. 2o5 





-3. 15 

-.50 



.2 70 

. lb 

-.60 



-.44 

-4.25 

.32 

-.61 

.30 3 

.11 

-.50 

-2.10 

-.54 

1.05 

-1 .93 

.62 

-. 59 

.350 

-.07 

-.56 

-3.79 

-.61 

.14 

-2 .36 

• 90 

-.63 

.400 

-.13 

-.79 

-3.22 

-.74 

• 26 

-1.26 

1.02 

-.97 

.450 

-.52 

-.64 

-2.59 


.73 

- .96 



.4/5 

- .20 

-.53 







.500 

.15 

-.45 

0 

1 

-.67 

• 19 

- .41 



.515 





-1.72 

-1.72 



.550 



-1.50 






.600 

• 4l 

-.49 

-2.64 

-.57 





.700 

• 55 

-1.03 

-3.43 

-.88 





.850 

.46 

-.67 

-3.69 

-2.38 






RUN’ 

150 


ALPHA 

• 1 





POINT 

3096 


BETA 

-60.0 





X/L 

BOOY 

BODY 

TUP 

8UTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

0.000 

-.75 

-.75 

-.75 

-.75 





•020 

• 10 

-.87 

-.39 

-.82 





• 050 

.50 

-.36 

-.98 

-.69 





• 100 

.47 

• 00 

.14 

-.44 





.150 

.49 

• 1C 

-.25 






.170 

.30 

.17 







•2C0 

• 31 

• 15 

-.50 

-.43 





• 220 

.30 

-.24 







.250 

.21 

-.39 

-.92 






.265 





-2.39 

-.40 



• 270 

.12 

-.43 



.08 

-3.09 

.31 

-1.08 

.503 

.01 

-.40 

-1.69 

-.45 

.85 

-1.80 

.54 

-.82 

.350 

-.10 

-.44 

-2.72 

-.58 

.19 

-1.42 

.73 

-.67 

• 400 

-.17 

-.77 

-2.29 

-.80 

• il 

-.74 

• 84 

-.64 

.450 

-.37 

-.69 

-1.65 


.62 

-.29 



.475 

-.26 

-.78 







.500 

• 20 

-.61 

- 1. 18 

-.94 

-.32 

-.05 



.515 





-.25 

-.25 



.550 



-.90 






• 6CC 

.43 

-.54 

-2.97 

-.58 





.700 

• 64 

-1.94 

-4. 44 

-.96 





.650 

.72 

-.72 

-2.66 

-2.76 






RUN 

150 


ALPHA 

.1 





POINT 

3100 


BETA 

-80.0 





X/L 

BOOY 

bODY 

TUP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

L/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

O.OCG - 

1.02 

-1.02 

-1.02 

-1.02 





.020 

-.59 

-.76 

-.94 

-.74 





• 050 

-.06 

-.49 

— • 66 

-.56 





.100 

.21 

-.36 

-.06 

-.58 





.15C 

.23 

-.36 

-.26 






.170 

• 06 

-.53 







.200 

.02 

-.91 

-.52 

-.63 





• 220 

• 05 

-1.00 







• 250 

• 19 

-.87 

-1.45 






.265 





-3.76 

-.00 



.270 

• 19 

-.74 



-.97 

-4. 19 

• 36 

-.54 

• 303 

.10 

-.80 

-2.04 

-.62 

1.44 

-2.02 

.93 

-.47 

• 350 

.01 

- .64 

-3.96 

-.70 

.27 

-1.91 

1.21 

-1.52 

.400 

-.03 

-.70 

-4.24 

77 

.27 

-1.40 

1.43 

-1.29 

• 450 

-.46 

-.61 

-3.56 


.66 

-.98 



.475 

-.06 

-.61 







• 500 

• 22 

-.56 

-2.92 

-.79 

.57 

-.71 



.515 





-2.32 

-2.32 



.550 



-2.30 






• 600 

.52 

-.72 

-2.96 

-.93 





.700 

.53 

-1.22 

-3.15 

-1.41 





.850 

• 61 

-.96 

-2.12 

-2.47 
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HUN 

151 

AL PHA 

.1 





RUN 

151 


ALPHA 

• 1 





POlNl 

JlO^ 

BETA 

59.9 





POINT 3103 


BETA 

1 

o 

o 





A/L 

buur 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

X/L 

boov 

BUOY 

TOP 

BUTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


CriS 

KH5 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

flank 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-•ai 

-.B2 

-.82 

-.82 





O.OCO 

-1.0b 

-1.08 

- 1.08 

-1.08 





.0^0 

-.04 

- 1.04 

-.50 

-. 70 





.020 

-.43 

-1.21 

-.35 

-.69 





.ObO 

.54 

-.46 

-1.54 

-.50 





• 050 

-.01 

-.48 

-.99 

-.49 





.100 

.13 

-.05 

.26 

-.32 





.100 

-.08 

-.21 

• 14 

-.44 





.150 

.39 

.00 

-.34 






.150 

-1.06 

-.21 

-.27 






.wo 

- . lo 

.06 







• 170 

-.26 

-.16 







.<^00 


.Ob 

-.53 

-.27 





.200 

-.35 

-.15 

-.55 

-.47 






-.15 

-.36 







• 220 

-.25 

-.60 







.^50 

-.3<> 

- .56 

-1.01 






.250 

-.20 

-.80 

-1.41 











-2.03 

-.52 



.265 




- 

■3.45 

-.68 



.<!/0 

-.<>9 

-.oO 



.94 

-3. CO 

.57 

-1.40 

.27C 

-.20 

-.65 



-.03 

-5.37 

• 51 

-.85 

. iOi 

- . 35 

-.52 

-1.41 

-.40 

1.59 

-1 .24 

.96 

-1.21 

• 303 

-.24 

-.68 

-2.48 

-.58 

1.91 

-2.24 

1.06 

-.63 

. isO 

-.59 

-.52 

-2.55 

-.65 

.39 

-I.IC 

1.16 

-.98 

.350 

-.44 

-1.02 

-5.18 

-.73 

.01 

-3.19 

1.34 

-.62 

.^00 

-.5? 

-.94 

-2.03 

-1.26 

.42 

-.66 

1.34 

-.68 

• 4C0 

-.48 

-1.34 

-6.31 

-.91 

-.17 

-2. 14 

1.72 

-1.73 

.>t50 

- 1. W 

-1.49 

-1.53 


.64 

- .26 



.45C 

-.76 

-.82 

-5.49 


.42 

-1.79 



,>t /5 

-.70 

-2.17 







.475 

-.41 

-.72 







.500 


-l.9l 

-.86 

-3.32 

-.11 

-.01 



.500 

• 46 

-.95 

-3.80 

-.85 

• 10 

-.81 



.515 





-.14 

-.14 



• 515 




- 

•2.12 

-2.12 



.550 



-1.36 






.550 



-2.82 






.oOC 

l.Jo 

-1.24 

-3.o2 

-1.54 





• 6C0 

.68 

-.88 

-4.33 

-1.10 





./OO 

1.39 

-2. 50 

-6.22 

- 1.C3 





.700 

1.16 

-1.43 

-3.97 

-1.72 





.0 50 

. /9 

-1.59 

-3.12 

-2.69 





• 85C 

• 46 

-1.44 

-4.33 

-1.96 
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.37 

-3.53 

.270 

-1.55 

-.86 



1.44 

-10.05 

.56 

-3.38 

.30 3 

-2.33 

-.60 

-4.12 

-1.27 

2.29 

-6.03 

1.05 

-3.93 

.303 

-1.72 

-.97 

-4.38 

-1.90 

3.14 

-5.12 

1.41 

-3.17 

.330 

-2 .^b 

-.76 

-7.63 

-2.08 

-.70 

-5.60 

1.52 

-2,53 

.350 

-1. 70 

-1.06 

-8.79 

-2.44 

-.79 

-5.42 

1.83 

-2.21 

.^00 

- 1.02 

-1.28 

-8.20 

-3.25 

-1.81 

-3.66 

2.45 

-l.di 

.400 

-.99 

-1.61 

-9.81 

-2.67 

-1.91 

-3,36 

3.08 

-2.73 

.^30 

- 1.70 

-1.08 

-7.62 


-.96 

-2.65 



.450 

-1.26 

-1.12 

- 7.69 


-.90 

-2.90 



.<»/3 


-.95 







.475 

.03 

-1.14 







.300 

1.13 

-1,27 

-4.52 

-1 .68 

-.33 

-1 .71 



.5C0 

1,36 

-1.51 

-5.41 

-1.51 

.92 

-1,77 



.313 





-3.67 

-3.67 



,315 




- 

■3 .o4 

-3.64 



. 330 



-4.35 






.550 



-5.54 






.bOO 

1.32 

-1.63 

-5.65 

-1.59 





.600 

1.48 

-1.88 

-6.30 

-2.34 





.700 

-.10 

-3.20 

-4.33 

-2.74 





.700 

.13 

-4.58 

-5.27 

-3.42 





.tt30 

-.70 

-6.15 

-9.06 

-4.22 





.650 

.52 

-5.7b 

-IC.81 

-4.96 






HUN 

134 

alpha 

. 1 





RUN 

154 


ALPHA 

.1 





PUiNT 

3116 

6fctA 

80.0 





POINT 3117 

beta 

-90.0 





X/L 

800Y 

BUOY 

TOP 

BcncM 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

ttOUY 

80UV 

Tup 

80II0M 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-5.34 

-3.54 

-5.34 

-5.54 





O.OCO 

-4.58 

-4.58 

-4. 38 

-4,58 





.020 

-4.69 

-5.00 

-1.18 

-3.51 





.020 

-4.75 

-3.52 

-1.3d 

-2.63 





.030 

-2.63 

-2.85 

— 1 • 86 

-3.39 





.050 

-3.10 

-2.04 

'1.31 

-2.53 





. 100 

- 1.62 

-2.09 

.70 

-2.56 





.ICO 

-1.57 

-2.12 

.37 

1 

*■ 

o 





.130 

-2.38 

-2.36 

-.73 






.15C 

-1.18 

-1.97 

76 






.1/0 

-1.20 

-1.96 







.17C 

-I.IO 

-1.79 







.200 

-1.27 

-2.41 

-1.40 

-1.76 





.200 

-I.L4 

-2.04 

- 1.36 

-1.53 





.220 

-.73 

-2.19 







.220 

-.63 

-1,69 







.230 

-.<♦4 

-1. 79 

-2.60 






.250 

-.34 

-1.81 

'2.41 






.263 





-6.04 

-1.79 



,265 




- 

3.ol 

-1.67 



.2/0 

-.39 

-1.84 



-1.60 

-5.03 

.43 

-2. 93 

.270 

-,2o 

-1.91 



-3.50 

-2.94 

.25 

-2.47 

.303 

-.73 

-1. 79 

-3.44 

-1.93 

2.88 

-2 .78 

1.47 

-i.24 

.303 

-.55 

-1.67 

'3.04 

'1.61 

2.98 

-2.32 

1.45 

-2.31 

.330 

-.33 

-1.89 

-4.36 

-1.74 

-.38 

-2.81 

1,77 

-2.34 

.350 

-.57 

-il.l9 

-3.65 

-1.39 

.07 

-1.84 

1.86 

-2.44 

.400 

- .36 

-1.96 

-3. 74 

-1. 76 

-1.23 

-2.19 

3.39 

-^,23 

.4C0 

-.24 

-1,71 

'3.5/ 

-1.57 

-l.l 1 

-2.C6 

3.71 

-1.87 

.<♦30 

- 1 .06 

-1.49 

-4.39 


-.18 

-1 .76 



-430 

-.87 

-1.55 

'4.93 


.35 

'1. 34 



.47d 

.11 

-1.33 







.475 

.33 

-1. 16 







.300 

1 . 

-1.33 

-4.49 

-1.91 

1.81 

-1 .62 



.500 

1.82 

-1.26 

'4.58 

-2.08 

2.84 

-1.71 



.513 





-3.47 

-3.41 



.315 




- 

3.20 

-3.20 



.330 



-6.15 






.550 



- 5. 79 






.bOO 

i.3d 

-2.67 

-6.95 

-2.46 





.oCO 

1.92 

-2.99 

'6.09 

-2.46 





.700 

. 36 

-3. la 

-6.97 

-5.16 





.700 

.98 

-4.24 

-9.11 

-4.42 





. BOO 

.37 

-6. 13 

- 14. 19 

-6.36 





.65C 

. 14 

-5.36 

- 10.06 

-7.19 







lo4 

ALPHA 

-.0 





RUN 

164 


ALPHA 

-.0 





HUINI 

331b 

6EIA ] 

LdO.O 





PC1N1 

3317 


beta 

190.0 





A/L 

bUUY 

8UUY 

TOP 

8CTTCM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BOOV 

BODY 

TUP 

BQTTUH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


lhb 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

Fla»<k 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

u.coo 

-.02 

-.02 

-.02 

-.02 





O.OCO 

-.17 

-.17 

-.17 

-.17 





.u20 

--Ob 

-.00 

-.00 

-.01 





.020 

-.02 

-.06 

-.00 

-.09 





.030 

-.33 

-.23 

-.00 

-.30 





• 050 

-.42 

-.41 

-.00 

-.34 





. 100 

-.30 

-.27 

-.50 

-.26 





.100 

-.35 

-.25 

-.54 

-.27 





.130 

-. w 

16 

-.46 






.150 

-.18 

-.14 

-.55 






.1 70 

-.07 

-.06 







.170 

-.04 

-.03 







.200 

-.24 

-.21 

-.18 

-.21 





.200 

-.24 

-.21 

-.34 

-.22 





.220 

-.56 

-.54 







.220 

-.64 

-.50 







.250 

- .Ob 

-.64 

-.24 






-250 

-.63 

-.62 

-.31 






.263 





-.45 

-.43 



. 265 





-.52 

-.47 



.270 

-.bl 

-.56 



-.53 

-.39 

-.41 

-.36 

.270 

-.54 

-.59 



-.56 

-.55 

-.43 

-.32 

. 3US 

-.‘*4 

-.43 

-.39 

-.25 

-.63 

- .52 

'.44 

-.3/ 

.303 

-.33 

-.47 

-.43 

-.26 

-.61 

-.58 

-.48 

-.33 

.330 

-.2^ 

-- 17 

-.15 

-.35 

-.17 

-.14 

-.29 

-.22 

.350 

— • 08 

-.25 

-.23 

-.36 

-.20 

-.15 

-.42 

-.16 

.<♦00 

.0<f 

.06 

-.03 

-.21 

-.06 

-.03 

'.02 

-.21 

.4C0 

.17 

-.03 

-.15 

-.23 

-.27 

-.02 

-.08 

-.26 

. <♦30 

.36 

.37 

-.00 


-.01 

.02 



.450 

.51 

• 28 

-.19 


-.17 

-.03 



.4/3 

.32 

.28 







.475 

• 42 

.20 







.300 

.13 

.12 

-.60 

.06 

-.58 

-.62 



.500 

.23 

.02 

-.94 

-.06 

-.79 

-.56 



. 513 





.80 

.80 



.313 





.57 

.57 



.330 



.38 






• 350 



• 32 






.bOO 

.07 

. 14 

.13 

.02 





.600 

.13 

.11 

.02 

-.09 





.700 

.02 

24.39 

.01 

.03 





.700 

• 06 

24.53 

-.09 

-.08 





.650 

.00 

-.07 

-.04 

. 15 





.o50 

.05 

— .0 8 

-.17 

.02 






109 



Ku.<i la** ALPHA -.0 

33id dtrA 20C.O 


A/ L 

t>uuv 

6uoy 

TOP 

bUTTCM 

PVLON 

PiriON 

OPPtK 

UPPfcK 


Lh3 

KH6 

C/L 

C/L 

LhS 

KPS 

PLANK 

plank 








LHS 

hhS 

0.000 

-.l<t 

14 

-.14 

-.14 





.QcQ 

-.11 

-.10 

-.07 

-.12 





.(JjQ 

~.u7 

-.45 

-.07 

-.42 





.100 

- . 36 

-.23 

-.46 

- .31 





.130 

-.1/ 

-.17 

-.56 






.1 10 

O 

o 

-.06 







.200 

- .3^^ 

-.27 

-.62 

-.25 





.2z0 

-.36 

-.63 







.230 

-.33 

73 

-.51 






.203 





-.75 

-.57 



.2/0 

-.36 

-.64 



-. 76 

- .44 

-.47 

-.39 

.30j 

W 

-.37 

-.54 

-.29 

- .66 

- .66 

-.60 

-.42 

.330 

.10 

-.46 

-.55 

-.39 

-.30 

-.23 

-.35 

-.25 

.4 00 

.32 

-.22 

-.58 

-.29 

-.50 

-.10 

-.10 

-.39 

.*.30 

. 3a 

. 23 

-.64 


-.40 

-.16 




. 32 

. lo 







. 300 

.33 

13 

-I.C2 

-.30 

-.70 

- .74 



. 3i *J 





.13 

.15 



. 330 



-.07 






« OO j 

.2 3 

-.03 

-.24 

-.32 





. /OO 

. l6 

2**. 46 

-.34 

-.26 





.U30 

. 13 

-.13 

-.43 

14 






RUN 

164 


ALPHA 

-.0 





POINT 

3319 


bLTA 

210.0 





A/L 

bOor 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

o.coo 

-.32 

-.32 

-, 32 

-.32 





.020 

-.11 

-.09 

-.lo 

-.20 





-050 

-.81 

-.41 

“•Id 

-.46 





.ICC 

-.30 

-.22 

-.44 

-.30 





.150 

-.04 

-.14 

-.53 






.170 

.10 

-.04 







.200 

-.26 

-.25 

-.47 

-.19 





.220 

-.31 

-.62 







.230 

-.26 

-.75 

-.44 






-265 





-.72 

-.58 



.270 

-.14 

-.71 



-.68 

-.58 

-.50 

-.84 

-303 

.06 

-.56 

-.66 

-.21 

-.53 

-.84 

-.73 

-l.Ol 

.350 

-35 

-.34 

-.71 

-.34 

-.31 

-.67 

-.55 

-1.14 

.400 

.49 

-.07 

-.65 

-.27 

-.75 

-1.08 

-.04 

-1.16 

.450 

.64 

-39 

-.94 


-.60 

- l.OO 



.475 

.61 

. 18 







,500 

-53 

-.28 

-1.41 

-.36 

-.36 

-1.28 



.515 





-.56 

-.56 



.550 



-.31 






.6C0 

.42 

-.23 

-.51 

-.31 





.700 

.33 

24.3 7 

-.61 

-.32 





• 65C 

.32 

-.34 

-.76 

-.33 






HUN 

164 

ALPHA 

-.1 





hum 

164 


ALPHA 

.0 





POINT 

3320 

6ETA 

220.0 





POINT 3321 


BETA 

230.0 





X/L 

6UOY 

6U0Y 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BOGY 

BODY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

Flank 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RMS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.14 

14 

-.14 

-.14 





0.000 

-.38 

-.38 

-.38 

-.38 





.020 

-.68 

-. 34 

-.24 

-.21 





.020 

-1.23 

-.15 

-.33 

-.64 





.050 

-1.04 

-.42 

-.21 

-.54 





.050 

-I.IO 

-.28 

-.36 

-.74 





.100 

-.23 

-.45 

-.47 

-.36 





.100 

-.18 

-.48 

-.47 

-.67 





.150 

.06 

-.40 

-.52 






.150 

.05 

-.66 

-.38 






.170 

.26 

-.24 







.17C 

.20 

-.65 







.200 

-.09 

-.39 

-.47 

-.19 





.200 

-.02 

-.85 

-.17 

-.72 





.220 

-.17 

-.71 







.220 

-.09 

-.86 







.2 50 

-.06 

-.66 

-.42 






.250 

.09 

-.86 

-.33 






.2t>3 





-.69 




. 205 





-.31 

-1.00 



.2 70 

.13 

-.63 



-.81 

-.60 

-.46 

-.94 

.270 

.25 

-.95 



-.30 

-.34 

-.29 

-.45 

.303 

.33 

-.46 

-1.04 

-.09 

-.33 

- .94 

-.76 

-1.29 

.3C3 

.40 

-l.OC 

-.61 

-.79 

.01 

-.54 

-.24 

-.60 

.350 

.51 

-.29 

-.68 

-. 14 

-.29 

-.74 

-.50 

-1.56 

.350 

,53 

-1.12 

-.52 

-.95 

-.04 

-.54 

-.17 

-.94 

.400 

■ o3 

. 26 

-.98 

--C4 

-.67 

-1.09 

-.04 

-2.17 

.400 

.57 

-1.42 

-.59 

-1.09 

-.53 

-.72 

.32 

-1.14 

.450 

.70 

.45 

-1.31 


-.95 

-1.50 



.450 

.41 

-1.30 

-.86 


-.62 

-1,27 



,4/5 

- 74 

-.10 







.475 

.61 

-1.27 







.500 

. 70 

-1.22 

-1.84 

-.39 

-.52 

-1 .89 



.500 

.78 

-1.5A 

-1.27 

-2.58 

-.23 

-1.31 



.515 





-1.61 

-1 .61 



.515 





-1.45 

-1.45 



.550 



-1.12 






.550 



-.75 






.600 

.50 

-1.29 

-1.20 

- .2C 





.6CC 

.76 

-1-21 

-.71 

-1.42 





.700 

.30 

24.44 

-1.48 

-.32 





.700 

.68 

24.38 

- 1.66 

-.59 





.650 

.48 

-.60 

-1.48 

-.42 





.6 50 

.64 

-.93 

-2.42 

-.38 






HUN 

164 

ALPHA 

.0 





RUN 

164 


ALPHA 

. 1 





PUINT 

3322 

beta 240.0 





POINT 

3323 


BETA 

250.0 





A/L 

auuY 

6UUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCN 

UPPEH 

UPPER 

X/L 

600Y 

BCUY 

TUP 

BUTTUM 

pylun 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RFS 

FLANK 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

Flank 

Fl ANK 








LH6 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-•74 

-.74 

-.74 

-.74 





C.OCC - 

1.12 

-1.12 

-1.12 

-1.12 





.020 

-1.26 

-.50 

-.33 

-.8C 





.020 - 

1.16 

-.98 

-.35 

-.97 





.050 

-•91 

-.27 

-.38 

-.79 





.050 

-.65 

-.46 

-.38 

-.66 





.100 

• 02 

-.31 

-.55 

-.65 





.100 

.21 

-.45 

-.59 

-.74 





.150 

• 22 

-.33 

-.55 






.150 

.35 

-.48 

-.60 






.170 

• 30 

-.33 







-170 

.41 

-.47 







.200 

• 14 

-.35 

-.37 

-.62 





.200 

.30 

” b 

-.48 

-.70 





.220 

• 10 

-. 39 







.220 

.31 

-.50 







• 250 

• 32 

-.42 

-.40 






.25C 

.49 

-.56 

-.50 






.263 





-.45 

-.57 



• 265 





-.54 

-.53 



70 

• 44 

-.46 



-.61 

-.48 

-.42 

-.4/ 

-270 

• 60 

-.55 



-.66 

-.53 

-.51 

-.61 

.303 

• 55 

-.57 

-.52 

-.66 

.09 

-.48 

-.27 

-.36 

.3C3 

• 66 

-.53 

-.53 

-.6? 

.23 

-.51 

-.30 

-.58 

.350 

.64 

-.74 

-.55 

-.79 

-.00 

-.58 

-.06 

-.69 

.350 

.67 

-.62 

-.54 

-.67 

.02 

-.54 

-.05 

- -6l 

.400 

• 64 

-.76 

-.63 

-.96 

-.53 

-.78 

.41 

-.6e 

.400 

• 66 

-.71 

-.56 

-.74 

-.46 

-.59 

.46 

-.66 

.450 

.54 

-.97 

7tt 


-.57 

-.95 



.450 

.53 

— . 80 

-.63 


-.45 

-.65 



.473 

.67 

-.96 







.475 

.73 

-.74 







.500 

.67 

-1. 12 

-.99 

-1.86 

-. 12 

-1 .32 



-5C0 

.95 

-.66 

-.54 

-.66 

-.04 

-.58 



.515 





-1.52 

-1.52 



.515 





— * 66 

-.66 



.550 



-1.07 






.550 



-.66 






• 600 

• 67 

-1.16 

-.89 

-1.58 





• 600 

.97 

— • 66 

-.69 

-.56 





.700 

. 64 

24.53 

-.91 

-1.26 





.700 

.97 

24.37 

-.79 

-.94 





.650 

.63 

-1.56 

-2.42 

-.50 





.650 

.95 

-1.26 

-1.71 

-.74 






no 



KUN 

lo4 

alpha 

.1 





RUN 

164 


alpha 

.0 





HUIrtT 

J34>4 

Bt 7A 

260.0 





PCINT 

3325 


aeTA 

270.0 





A/L 

uLot 

bUOV 

TOP 

aOTTCM 

PTLON 

PYLUH 

UPPbR 

UPPPft 

A/L 

80CV 

8UUV 

TOP 

0OTTCN 

PVLON 

PYLON 

UPPPR 

UPPER 


Lns 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

ftHS 

plank 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 








LHi 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

* i.<;4 

-1.24 

-1.24 

-1.24 





O.OCO - 

1.29 

-1.29 

-1.29 

-1.29 





.0^0 

“.^3 

-.91 

-.33 

-1.17 





.020 

-.59 

-.89 

-.31 

-1.21 





.0:>0 

~.^b 

-.9«» 

-.34 

-.97 





.C50 

• 09 

-.95 

-.36 

-1.02 





. 100 

.40 

-.72 

-.64 

-.90 





• ICO 

• 58 

-.80 

-.75 

-.93 





.IbO 

.30 

-.68 

-.60 






• 150 

• 59 

-.73 

-.78 






.170 

. 30 

-.06 







.170 

• 60 

-.67 







• ^00 

.46 

-.63 

-.64 

-.63 





.200 

• 56 

-.62 

-.71 

-.85 





.<!^0 

.62 

-.68 







• 220 

• 63 

-.62 







,^bQ 

.64 

-.74 

-.61 






• 250 

.72 

-.65 

-.85 






.^ob 





-.80 

-.59 



.265 





-1 .46 

-.73 



U70 

• 70 

-.64 



-1.40 

-.61 

-.69 

-.54 

.270 

.73 

-.68 



-1. 72 

-.77 

-.91 

-.61 

. 30 J 

. 70 

-.69 

-.91 

-.68 

• 36 

-.62 

-.44 

-.56 

• 303 

• 66 

-.73 

-1.23 

-.72 

.54 

-.65 

-.53 

-.65 

.360 

.o7 

-. 6<» 

-.56 

-.60 

-.00 

-.50 

-.01 

-.57 

• 350 

• 61 

-.68 

-.78 

-.82 

-.12 

-.63 

-.04 

-.66 

.400 

.o6 

-. 66 

-.49 

-.68 

-.40 

-.48 

• 62 

-.58 

• 400 

• 57 

-.63 

-.64 

-.67 

-.47 

-.68 

.56 

-.72 

.‘»60 

. 36 

-.62 

-.48 


-.41 

-.54 



• 450 

• 49 

-.60 

—.64 


-.47 

-.68 



.^73 

.73 

-.06 







.475 

.70 

-.60 







.‘jOO 

.97 

-.68 

-.4b 

-.64 

-. 13 

-.54 



• 500 

.91 

-.59 

-.60 

-.56 

-.24 

-.64 



.316 





-.50 

-.50 



.515 





-.67 

-.67 



.360 



-.85 






• 550 



-.58 






.oOO 

1.0<* 

-.62 

-.70 

-.68 





.600 

.98 

-.43 

-.55 

-.53 





.700 

1.02 

24.31 

-.70 

-.70 





• 7CC 

.98 

24.46 

— . o8 

-.69 





.d30 

1.00 

-1.00 

-.86 

-.72 





• 650 

.97 

-.83 

-.72 

— .64 






HUN 

164 

ALPHA 

-.0 





RUN 

164 


ALPHA 

-.0 





PUINI 

3326 

dblA ] 

180.0 





PC1N1 

3327 


BETA 

170.0 





A/L 

dUUY 

BUUY 

TOP 

BQTTCH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BOUY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

Flank 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

• 00 

.00 

.00 

.00 





0.000 

-.21 

-.21 

-.21 

-.21 





.020 

-.04 

.02 

.00 

.01 





•020 

-•09 

-.03 

-.02 

-.09 





.030 

-.31 

-.23 

.01 

-.24 





•050 

-.40 

-.45 

-.02 

-.37 





. 100 

-.27 

-.26 

-.46 

-.25 





.100 


-.34 

-.56 

-.29 





.160 

16 

15 

-.43 






.150 

-.17 

-.19 

-.59 






.170 

-.06 

-.05 







.170 

-.05 

-.03 







.200 

-.22 

-.19 

-.17 

-.18 





• 200 

-.23 

-.25 

-.46 

-.23 





.220 

-.33 

-.53 







• 220 

-.67 

-.60 







.2 60 

- .04 

-.62 

-.27 






• 2SC 

-.65 

-.oO 

-.35 






. 2u6 





-.45 

-.41 



.265 





-.55 

-.30 



.270 

-.39 

-.56 



-.51 

-.39 

-•38 

-.36 

• 270 

-.61 

-.49 



-.60 

-.54 

-.33 

-.41 

.303 

-.**2 

-.41 

-.34 

-.23 

-.61 

-.51 

-.40 

-•38 

.303 

-.47 

-.30 

-.46 

-.28 

-.59 

-.60 

-.37 

-.50 

.360 

-.21 

-.17 

14 

-.34 

-. 16 

-.12 

-.25 

-•21 

• 350 

-.2d 

-.02 

-.29 

-.39 

-.20 

-.20 

-.22 

-.30 

.400 

.U3 

• 10 

-.01 

-.19 

-.07 

-.04 

• 02 

-.13 

• 400 

-.12 

• 22 

-.24 

-.27 

-.07 

-.23 

-.13 

-.14 

.460 

.39 

• 40 

.03 


-.01 

• 03 



.450 

• 30 

.49 

-. 26 


-.09 

-.10 



.473 

.31 

.31 







.475 

• 22 

• 41 







.600 

. 16 

. 15 

-.58 

.07 

-.57 

-.64 



.500 

.02 

• 23 

-.86 

-.11 

-.61 

-.69 



.615 





.79 

.79 



.515 





• 62 

.62 



.530 



.37 






.550 



• 30 






.600 

.09 

. 19 

• 14 

.03 





• 600 

• 01 

.23 

-.01 

-.13 





.700 

.03 

24.47 

.03 

.03 





.700 

.01 

24.33 

-.10 

-.14 





.860 

.01 

-.05 

-.02 

. 16 





• 850 

-.00 

.00 

-.17 

-.01 






KUN 

l64 

ALPHA 

-.1 





RUN 

164 


ALPHA 

-.1 





point 

3328 

beta 160.0 





POINT 3329 


BETA 

150.0 





A/L 

BOUY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLCK 

UPPER 

UPPEk 

A/L 

BUOY 

BUOY 

TOP 

BUTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

plank 

PLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-• lo 

-.16 

-.16 

-.16 





c . c c c 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 





.020 

-.11 

-.10 

-.10 

-.15 





.020 

-.15 

-.22 

-.16 

-.OB 





.OaO 

-.96 

-.69 

-.10 

-.44 





• 050 

-.38 

-.92 

-.15 

-.38 





.100 

-.26 

-.34 

-.45 

-.31 





.100 

-.27 

-.30 

-.41 

-.34 





.190 

-.16 

-.13 

-.56 






.150 

-.17 

-.04 

-.49 






• 170 

-.03 

.03 







.170 

-.04 

.14 







• 200 

-.23 

-.35 

-.56 

-.26 





• 2CG 

-.18 

-.21 

-.40 

-.32 





.220 

-.63 

-.45 







.220 

-•oO 

-.30 







.260 

-.72 

-.44 

-.45 






• 250 

-.70 

-.25 

-.47 






• 266 





-.77 

-.12 



.265 





-.81 

.09 



.2 70 

-.06 

-.31 



-.52 

-.77 

-.42 

-.52 

• 270 

-.63 

-.11 



-.66 

-.85 

-.73 

-.50 

. 303 

- .68 

-.12 

-.56 

-.30 

-.71 

-.64 

-.47 

-.oO 

.303 

-.43 

.09 

-.71 

-.33 

— .80 

-.45 

-.93 

-.72 

.950 

-.64 

. 14 

-.60 

-.42 

-.35 

-.60 

-.44 

-.50 

.350 

-.42 

.32 

-.93 

-.43 

-.52 

-.27 

-1.25 

-.54 

.400 

-.26 

• 36 

-.63 

-.35 

-.16 

-.49 

-.39 

16 

.900 

-.41 

• 50 

-.76 

-.39 

-.93 

-.63 

-1.40 

-.15 

.950 

.27 

.53 

-.72 


-.25 

-.33 



• 450 

-.04 

• 58 

-.89 


-.81 

-.54 



.415 

.17 

.50 







.475 

-.02 

.56 







.600 

-.14 

.36 

-.95 

-.37 

-.7B 

- .61 



.500 

-.32 

• 51 

-1.29 

-.48 

-1.22 

-.42 



.515 





.23 

• 23 



.515 





- .99 

-.44 



.560 



-.15 






.550 



-.27 






.oOO 

-.16 

• 36 

-.30 

-.36 





.600 

-.28 

.53 

-.44 

-.53 





. 700 

-.15 

24-55 

-.36 

-.32 





.700 

-.32 

24.38 

-.52 

-.45 





• 860 

-.10 

. 14 

-.46 

-.21 





• B50 

-.32 

• 2d 

-.70 

-.41 






Ill 



KOra 

164 

ALPHA 

-l.O 





RUN 

164 


ALPHA 

-. 1 





PUInT 

J3i0 

dETA 

140.0 





PCINI 3331 


dETA 

90.0 





X/L 

OULIV 

dUOY 

TOP 

bOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BOCY 

doov 

lUP 

8UTTGN 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


Lri3 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANA 

FLANA 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANA 

FLANK 








LH3 

KHS 








LHS 

KHS 

0.000 

-.09 

-.09 

-.09 

-.09 





O.OCO 

-1.37 

-1.37 

-1.37 

-1.37 





.0^:0 

-.29 

-.66 

-.09 

-.07 





• 020 

-.91 

-.43 

-.16 

-1.22 





.0^0 

-.29 

-.97 

-.05 

-.47 





.050 

-.94 

• 18 

-.42 

-.94 





.100 

-.33 

-.20 

-.38 

-.44 





.100 

-.80 

.53 

-.67 

-.98 





.IbO 

-.22 

.03 

-.42 






.150 

-.86 

.55 

-.74 






.170 

-.Id 

.22 







.170 

-.70 

.56 







.200 

-.29 

-.03 

-.32 

“ • ^ c 





• 200 

-.68 

.57 

-.66 

-.88 





.220 

-.39 

-.17 







.220 

-.07 

• 62 







.2^0 

-.o2 

-.02 

-.39 






.2 50 

-.70 

.6 7 

-.94 






.203 





-.51 

.30 



• 265 





-1.57 

.59 



.^70 

-.53 

,l3 



-.63 

-.56 

-.97 

-.45 

• 2 70 

-.69 

• 66 



-.83 

-1.61 

-.67 

-1.22 

.303 

- .40 

.30 

-.91 

-.42 

-.8d 

-.18 

-1.2i 

-.63 

.303 

-.71 

.59 

-.88 

• b 5 

-.76 

.46 

-.78 

-.60 

.3 30 

-.07 

.49 

-.73 

-.44 

— . 68 

-.13 

-1.58 

-.37 

.350 

-.72 

.49 

-.78 

-.84 

-. 70 

-13 

-.76 

-.02 

.400 

-.40 

.39 

-.83 

-.54 

-.93 

-.66 

-2.24 

-.07 

.400 

-•66 

.45 

-.68 

-1.03 

-.68 

-.26 

-.77 

.36 

.430 

-.43 

.37 

-1.13 


-1.32 

- .64 



.450 

-.64 

.32 

-.63 


-.71 

-.35 



.473 

-.24 

.04 







.475 

- .65 

.62 







.300 

-.31 

.oO 

-1.55 

-.64 

-1.59 

-.24 



.300 

-.64 

.87 

-.63 

-.59 

-.71 

-.20 



.313 





-1.12 

-1 .12 



.515 





-.63 

-.65 



.330 



-.53 






.350 



-.66 






.oOO 

-.30 

. 70 

-.57 

-.97 





• 600 

-.38 

1.06 

-.56 

-.54 





. 700 

- .43 

24.47 

-.77 

-.A3 





.700 

-.64 

24.52 

-.63 

-.57 





.d30 

-.33 

.30 

-l.Ol 

-.79 





.0 50 

-.76 

• 90 

-.73 

-.60 







1 04 

AL PHA 

-.1 





RUN 

164 


ALPHA 

-.0 





HuIhI 

333^ 

OtIA 

100.0 





point 3333 


BETA 

110.0 





A/L 

OUUY 

8UUY 

TOP 

8CTTCM 

PYLON 

pylcn 

UPPER 

UPPtH 

X/L 

BUOY 

BUOY 

TUP 

BUT TUN 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LriS 

KH3 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANA 

FLANA 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANA 

FLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

- i.28 

-1.28 

-1.28 

-1.28 





c.cco 

-1.21 

-1.21 

-1.21 

-1.21 





.0^0 

-.6/ 

-. 78 

-.17 

-1.23 





.020 

-1.09 

-1.05 

-.23 

-1.16 





.030 

-.45 

-.15 

-.40 

-.97 





.050 

-.52 

-.53 

-.36 

-.91 





.100 

-. 73 

.39 

-.64 

-.95 





.ICO 

-.49 

-20 

-.59 

-.83 





. 1 30 

-.o7 

.47 

-.71 






.150 

- .48 

.37 

-.61 






,170 

-.03 

.40 







.170 

-.45 

.43 







.200 

- ,o5 

.45 

-.57 

-.65 





.200 

-.47 

.34 

-.38 

-.75 





.22U 

- .06 

.47 







• 220 

-.48 

.35 







.2 30 

-.06 

. 59 

-.63 






-250 

-.50 

• 49 

-.52 






«<io3 





-1.07 

.63 



• 2o5 





-.65 

.61 



.2/0 

-.04 

.04 



-.68 

-1 .50 

-.66 

-1.10 

.270 

-.52 

.58 



-.67 

— . 86 

-.63 

-.59 

.303 

-.ol 

.03 

-.90 

-.77 

-.62 

.43 

-.62 

-.46 

.303 

-.54 

.61 

-.61 

-.74 

-.54 

.30 

-.63 

-.36 

.3 30 

-.33 

.58 

-.65 

-.87 

- .62 

.12 

-.60 

- • 0 3 

.350 

-.64 

.59 

-.51 

-.80 

-.58 

.18 

-.63 

-.03 

.400 

-.34 

.35 

-.52 

-1.26 

-.57 

- .22 

-. 38 

.32 

.400 

-.72 

.55 

-.58 

-.93 

-.ol 

-.29 

— • 66 

.28 

.430 

- . 34 

.36 

-.52 


-.56 

-.30 



.450 

-.74 

.39 

-.61 


-.65 

-.34 



.4/3 

- . o2 

. 06 







.475 

-.70 

.6? 







.300 

-.o7 

. 89 

-.52 

-.66 

-.58 

- .05 



.5C0 

-.71 

.91 

-.57 

-.74 

-.64 

.Cl 



.313 





-.37 

-.57 



.515 





- .05 

-.65 



,3 30 



-. 77 






.550 



-.67 






.oOO 

- .OO 

i .04 

-.86 

-.69 





-tCO 

-.70 

1.07 

-.65 

-1.19 





. 700 

-.71 


-. 72 

-.71 





.700 

-.70 

24.35 

-.74 

-.91 





.tJ30 

j4 

.93 

-.82 

-.67 





.850 

-1.17 

-92 

- 1.32 

-.60 






K JN 

lo4 

ALPHA 

-.0 





RUN 

164 


ALPHA 

-.1 





PulNl 

3334 

UEIA 

120.0 





POINT 3335 


BETA 

130.0 





A/L 

OUUY 

b«joY 

lUP 

BOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BODY 

BODY 

TUP 

8UTIUM 

pylun 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


Lri5 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANA 

flank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANA 

FLANK 








LH5 

RMS 








LHS 

KHS 

O.LCJ 

-.dO 

-.00 

-.80 

-.80 





O.COQ 

-.41 

-.41 

-.41 

-.41 





.020 

- . D J 

-1.13 

-.21 

-.71 





.020 

-.32 

-l.ll 

15 

-.53 





.030 

- .23 

-.79 

-.30 

-.82 





.050 

-.22 

-1.03 

-.18 

-.82 





. lOu 

-.33 

. 07 

50 

-.60 





.100 

-.33 

-.14 

-.45 

-.61 





.l3j 

-.37 

. 26 

-.51 






.15C 

-.41 

• 11 

-.43 






.170 

- .41 

.31 







.170 

-.37 

.26 







.200 

-.44 

.20 

-.25 

-.66 





.200 

-.4/ 

.05 

-.20 

-.54 





.220 

-.4 i 

.15 







.220 

-.60 

-.02 







.2 SO 

- .44 

.35 

-.35 






.250 

-.62 

.14 

-.31 






, 2uS 





-.40 

.55 



.205 





-.14 

.41 



.2/0 

- . 54 

.47 



-.47 

-.49 

-.49 

- . 54 

.2 70 

-.06 

.29 



-.43 

-.37 

-.54 

-.39 

. 30 J 

- • 5d 

.55 

-.48 

-.79 

-.50 

.22 

-.51 

-.32 

• 3C3 

-.67 

.41 

-.59 

-.53 

-.51 

.C4 

-.60 

-.37 

.350 

-. ol 

.50 

-.49 

-.84 

-.57 

.13 

-.70 

-.05 

.350 

-.61 

-51 

-.48 

-.60 

-.55 

.00 

-.89 

-.14 

.400 

- 1. .00 

. 50 

-.54 

-1. 14 

-.62 

-.29 

-.91 

.26 

.400 

-.51 

• 62 

-.57 

-.72 

-.86 

-.37 

-1.38 

.23 

.4S0 

- 1.02 

.33 

-.74 


-l.OO 

-.37 



.450 

-.33 

-48 

-.89 


-1.20 

-.5C 



.4/ J 

- i.2l 

.60 







.475 

-.40 

.65 







.500 

- 1.09 

.84 

-1.05 

-2.26 

-1.32 

-.02 



• 500 

-.79 

.77 

-1.33 

-.89 

-1.40 

-.17 



.51 5 





-1.50 

-1 .5C 



.515 





-1.31 

-1.31 



.5 50 



-.80 






.550 



-.58 






.oOU 

- .09 

.99 

-.71 

-2.65 





• 6CC 

-.79 

• 86 

-.68 

-1.09 





. 700 

- 1.10 

24.40 

-.74 

-.50 





• 700 

-.74 

24.32 

-.83 

-.46 





.850 

- 1.20 

. 82 

-1.72 

-.49 





• 850 

-.80 

.67 

-1.39 

-.96 






112 


HUN 

168 

alpha 

-.0 





RUN 

168 


ALPHA 

0.0 





POINT 

3345 

bblA 

L60.0 





POINT 

3396 


BETA 

190.0 





X/L 

buoir 

BUOY 

TUP 

BCTICM 

PYLUN 

PYLON 

UPPbH 

UPPEK 

X/L 

dUUY 

BODY 

TUP 

BUTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

HhS 

Plank 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

FLANK 

HANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.03 

-.03 

-.03 

-.03 





0.000 

-.06 

-.06 

-.06 

-.06 





• 020 

-.10 

-.03 

-.01 

-.05 





• 020 

-.03 

-.08 

-.00 

-.05 





.o:»0 

-.35 

-.26 

-.00 

-.34 





.050 

-.46 

-.32 

.01 

-.36 





-lOO 

-.30 

-.28 

-.47 

-.29 





.100 

-.36 

-.2b 

-.49 

-.29 





.li»0 

-.Itt 

-.17 

-.4b 






.150 

-.21 

-.16 

-.51 






.170 

-.08 

-.06 







.1 7C 

-.05 

-.06 







-200 

-.20 

-.23 

-.14 

-.23 





.200 

-.41 

-.24 

-.26 

-.25 





-220 

-.57 

-.5H 







-220 

-.62 

-.52 







.2t>0 

-.08 

-.63 

- .46 






.250 

-.64 

- .62 

0 

1 






-2t>;> 





-.43 

-.41 



.265 





-.52 

-.46 



.270 

-.02 

-.57 



-.5b 

-.41 

-.44 

-.37 

.2 70 

-.56 

-.60 



-.59 

-.54 

-.42 

-.37 

-J03 

-.Hi 

-.41 

-.38 

-.27 

-.59 

-.47 

-.47 

-.38 

.303 

-.35 

-.46 

-.42 

-.30 

-.58 

-.57 

-.49 

-.38 

.iSO 

-.21 

-.lb 

-.13 

-.37 

-.20 

-.11 

-.2b 

-.20 

.350 

-.09 

-.24 

-.17 

-.38 

-.20 

-.15 

-.40 

-.17 

.<^00 

.05 

. Ob 

-.03 

-.22 

-.08 

-.04 

.00 

16 

.4CC 

.16 

-.02 

-.07 

-.26 

-.23 

-.03 

-.03 

-.21 

-4>0 

.34 

.32 

-.02 


-.05 

.03 



.450 

.46 

.24 

-.07 


-.12 

-.01 




.30 

.26 







.475 

.41 

.16 







.500 

.IH 

.11 

-.65 

.04 

-.80 

-.73 



.500 

.21 

.04 

-.80 

-.06 

-.81 

-.65 



.515 





.69 

.69 



.515 





• OH 

.64 



.530 



.40 






.550 



.39 






.bOO 

.07 

.27 

.12 

.01 





.6CQ 

.12 

.31 

.07 

-.12 





.700 

-OH 

33.36 

.02 

.01 





.700 

.06 

53.36 

-.01 

-.16 





.dsO 

.01 

2.39 

-.01 

-.CO 





.850 

.05 

34.33 

.00 

-.19 






KUN 

lo8 

alpha 

.0 





KUN 

16b 


ALPHA 

.0 





PUInT 

33^7 

BETA 200.0 





PCiNT 

3398 


BETA 

210.0 





A/L 

bUUY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLUN 

UPPEK 

UPPER 

A/L 

BUCY 

BUOY 

TUP 

BUTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.21 

-.21 

-.21 

-.21 





C.OOO 

-.32 

-.32 

-.32 

-.32 





.020 

-.11 

-.09 

-.11 

-.18 





.020 

-.30 

-.18 

-.20 

-.28 





.0!>0 

-.02 

-.29 

-.09 

-.43 





.050 

-.90 

-.34 

-.20 

-.52 





.100 

-.36 

-.22 

-.50 

-.31 





.100 

-.36 

-.21 

-.48 

-.38 





.150 

-.13 

-.17 

-.62 






.150 

-.Ob 

-.18 

-.59 






.170 

.03 

-. 11 







.170 

.12 

-.14 







.200 

- .Ho 

-.20 

-.54 

-.25 





.200 

-.31 

-.22 

- .46 

-.25 





.220 

-.h7 

-.H7 







.220 

-.39 

-.44 







.250 

-.52 

-.6H 

-.44 






-^50 

-.32 

-.59 

-.58 






.205 





-.73 

-.56 



.265 





-.81 

-.56 



.270 

-.39 




-.76 

-.51 

-.52 

-.32 

.2 70 

-.17 

-.62 



-.92 

-.76 

-.74 

-.69 

.303 

-.17 

-.56 

-.54 

-.30 

-.63 

- .55 

-.59 

-.33 

.303 

.06 

-.56 

-.90 

-.27 

-.58 

-.78 

-.72 

-.79 

.350 

.07 

-.42 

-.57 

-.40 

-.27 

-.16 

-.52 

-.19 

.350 

.26 

-.44 

-.88 

-.36 

-.35 

-.73 

-.62 

-.72 

,400 

.27 

-.24 

-.48 

-.31 

-.48 

-.05 

-.12 

-. io 

.HOC 

.47 

-.20 

-.82 

-.29 

-.73 

-.91 

-.14 

-.63 

.450 

.55 

.04 

-.50 


-.32 

-.16 



.450 

.62 

.00 

-.77 


-.57 

-.73 



.h75 

-H9 

.00 







.475 

-57 

-.13 







.500 

.3H 

17 

-.94 

-.29 

-.72 

-.64 



.500 

.51 

-.48 

-1.15 

-.35 

-.50 

-1. 14 



.515 





.32 

.32 



.515 





- .42 

-.42 



.5dO 



-.03 






.550 



-.75 






.600 

.23 

. 12 

15 

-.24 





.600 

.39 

-.14 

— .68 

-.33 





.700 

.17 

33. 30 

-. 16 

-.25 





.700 

-32 

53. 7 8 

-.57 

-.39 





.830 

.25 

53.36 

-.15 

-.49 





.850 

.31 

53-78 

-.40 

-.63 






kUH 

16b 

ALPHA 

-.0 





RUN 

168 


ALPHA 

.0 





PU 1 N I 

3399 

BEIA 220.0 





PCINT 

3400 


BETA 

230.0 





a/l 

dUUY 

BUUY 

TOP 

BCTTCM 

PYLON 

PVLCN 

UPPEK 

UPPEK 

X/L 

BUOY 

BOUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

Plank 

plank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LHi 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

- .2H 

-.24 

-.24 

-.24 





C.OCC 

-.32 

-.32 

-.32 

-.32 





.020 

-.80 

-.26 

-.20 

-.34 





.020 - 

1.L7 

-.32 

-.24 

-.71 





.OaO 

- l.Oo 

-.40 

-.20 

-.6C 





.050 - 

1.08 

-.36 

-.26 

-.72 





.100 

-.29 

-.40 

-.46 

-.93 





.100 

-.18 

-.40 

-.50 

-.59 





.150 

-.01 

-.29 

-.60 






.150 

.09 

-.47 

-.60 






.1/0 

.23 

-.26 







.170 

.27 

-.42 







.200 

-.18 

-. 38 

-.57 

-.33 





.200 

-.00 

-.49 

-.51 

-.60 





.220 

- . 26 

-.52 







.220 

-.08 

-.60 







.^30 

11 

-.60 

-.76 






.250 

.12 

-.54 

— . 68 






.205 





-.74 

-.57 



• 265 





-.08 

-.56 



.2/0 

.05 

-.60 



-.94 

-.76 

- .66 

-.80 

.270 

.26 

-.55 



-.74 

-.66 

-.68 

-.64 

.303 


-.57 

-1.05 

-.21 

-.49 

-.88 

-.82 

-.94 

.303 

.43 

-.56 

-.78 

-.47 

-.20 

-.63 

-.67 

-.69 

. 350 

.46 

-.41 

-.89 

-.22 

-.33 

-.97 

-.56 

-1.29 

.350 

.58 

-.46 

-.72 

-.45 

-.24 

-.76 

-.37 

-.78 

,hOO 

.oO 

-.13 

-.95 

-.21 

-.83 

-1.17 

-.05 

-1.45 

.400 

.69 

-.51 

74 

-.30 

-.83 

-.07 

.13 

-1.12 

.H50 

• o4 

. 10 

-1.16 


-.73 

-1.37 



.450 

• 64 

-.32 

-.88 


-.74 

-.92 



.4/5 

.09 

-.21 







-475 

.73 

-.74 







.500 

.69 

-.86 

-1.61 

-.90 

-.39 

-1 .81 



.500 

.81 

-1.23 

-1.02 

-.67 

-.25 

-1.16 



.515 





-1.41 

-1.41 



.515 





-1.29 

-1.29 



.550 



-1.58 






.550 



-1.82 






.oOO 

. 56 

-.54 

-1.62 

-.39 





• 600 

.73 

-.58 

-2.12 

-.37 





.700 

.48 

53. 37 

-1.30 

-.9C 





.700 

.63 

53.21 

-2.08 

-.39 





.850 

.t5 

53. 37 

-.64 

-.70 





• 850 

.63 

53.21 

-.57 

-.97 
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KOixi loo ALPHA *0 

PUlNl i<»0l bfclA 2A0.0 


A/L 

bUoY 

bUUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPcR 

UPPtk 


Lr»3 

RhS 

t/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

FLANK 








LMS 

RHS 

O.OQO 

-.09 

-.09 

-.89 

-.09 





.Ot'O 

-l.id 

-.30 

-.43 

-.84 





-0^0 

- .99 

-.49 

-.43 

-.76 





.100 

-.0/ 

-.44 

-.60 

-.64 





.130 

.13 

-.47 

-.71 






.1 ?0 

.29 

-.44 







.<^00 

•do 

-.31 

-.5C 

-.70 





.220 

.03 

-.51 







.230 

.23 

-.37 

-.60 






. 2o3 





-.31 

-.37 



.2/0 

.*t2 

-.30 



-.64 

-.54 

-. 79 

-.61 

- iu J 

. 3d 

-.37 

-.63 

-.92 

.01 

-.59 

-.32 

-.65 

.jIjO 

.02 

-. ot> 

-.37 

-1.26 

-.09 

-.02 

-.24 

-.67 

.<*0o 

.03 

-. 72 

-.63 

-l.Cl 

-.60 

-.61 

.30 

-.03 

.'fid 

.30 

-.02 

-.67 


-.33 

-.70 



/3 

.09 

-.79 







.300 

.04 

-.02 

-.71 

-1.06 

-.11 

-.03 



.313 





-.9/ 

-.97 



.3>0 



-.77 






,o00 

.03 

-.oO 

-.09 

-.97 





. ^dd 

.00 

>4.07 

-1.32 

-.72 





.030 

. /3 

34.07 

-1. 34 

-.73 






RUN 

160 


ALPHA 

.0 





PCINT 

3402 


BFIA 

250.0 





A/L 

BUOY 

BODY 

TUP 

BOTTUH 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

O.OCO - 

1.12 

-1.12 

-1.12 

-1.12 





.020 - 

1.20 

-.00 

-.42 

-1.06 





.050 

— .60 

-.59 

-.49 

-.05 





.100 

• 23 

-.50 

-.65 

-.64 





.15C 

.39 

-.57 

-.72 






.170 

.44 

-.54 







.200 

• 36 

-.51 

-.43 

-.73 





.220 

.35 

-.50 




, 



-250 

.34 

-.54 

5tt 






.265 





-.62 

-.58 



.2 70 

.63 

-.53 



-.06 

-.58 

-.97 

-.64 

.3C3 

.72 

-.50 

-.61 

-.73 

.16 

-.56 

-.64 

-.61 

.350 

.74 

-.64 

-.30 

71 

-.05 

-.54 

-.14 

-.60 

.400 

.73 

-.67 

-.59 

-.72 

-.57 

-.59 

.39 

-.68 

-450 

• 64 

-.75 

-.62 


-.52 

-.62 



-475 

.77 

-.79 







-50C 

.94 

-.76 

-.57 

-.76 

-.11 

-.64 



.515 





-.77 

-.77 



.550 



-.64 






.600 

.95 

-.40 

-.74 

-.72 





.ICO 

-93 

33.3 7 

-.77 

-.70 





.050 

.93 

33.37 

-.90 

-.74 







lO0 

ALPHA 

.0 





RUN 

160 


ALPHA 

.0 





POINT 

3403 

BETA 260.0 





POINT 

3404 


BETA 

270.0 





X/L 

dUOY 

BUOY 

TOP 

BOTTOM 

PYLUN 

PVLCN 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BUOY 

body 

TUP 

aarioM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

Flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

HFiS 








LHS 

RHS 

0.000 

— 1.20 

-1.20 

-1.20 

-1.28 





o.ccc - 

1.29 

-1.29 

-1.29 

-1.29 





.020 

-.93 

-1.03 

-.40 

-1.21 





.020 

-.63 

-.92 

-.32 

-1.24 





.050 

-.32 

-.95 

-.46 

-.97 





.050 

.05 

-.90 

-.40 

-1.13 





.100 

-37 

-.75 

-.73 

-.60 





.ICC 

.53 

-.83 

-.87 

-l.CC 





.130 

-49 

73 

-.75 






.150 

.54 

-.76 

-.92 






.1/0 

.52 

-.72 







.170 

.55 

-.79 







.200 

.47 

-.73 

-.61 

-1.00 





.2CC 

.52 

-.73 

-.71 

80 





.2 20 

.53 

-.71 







• 220 

.60 

-.75 







.2 50 

.05 

-. 72 

-.66 






.25C 

.6/ 

-.75 

-.03 






.203 





- • 76 

- .66 



.205 





-1.34 

-.71 



.270 

./O 

-.65 



-l.Ol 

- .64 

- .93 

-.04 

.2 70 

.67 

-.77 



-i. /7 

-.05 

-l.U 

-.69 

.303 

.71 

- .oo 

-1.04 

-I.C6 

- 30 

- .Ol 

-. 70 

-.63 

.303 

• o5 

-.71 

-1.34 

-.00 

.46 

-.67 

-.01 

-.60 

.330 

-/I 

-.62 

-.56 

-.76 

-.01 

-.54 

-. 10 

- -oO 

.>50 

.59 

-.72 

-.03 

-1.03 

-.09 

-.69 

-.08 

-.70 

.400 

.6/ 

-.50 

-.53 

-.64 

-.49 

- .56 

• 46 

-.03 

.400 

.54 

-.70 

-.60 

-1.17 

-.54 

-.70 

.53 

-.77 

.450 

.34 

-.60 

-.54 


-.52 

-.51 



.45C 

• ^8 

-.71 

-.66 


-.50 

-.71 



.4/3 

. /4 

-.50 







.4 /5 

.70 

-.73 







.300 

.93 

-. 72 

-.52 

-.68 

-.16 

-.57 



.500 

.92 

-.04 

-.63 

-.70 

-.34 

-.71 



.515 





-.51 

-.51 



.515 





- .72 

-.72 



.530 



-1.00 






.550 



-.61 






.600 

.99 

-.43 

-.65 

-.69 





.600 

.99 

-.22 

-.56 

-.59 





./oo 

.9/ 

d3.30 

-.70 

-.74 





./OO 

1.00 

33.52 

-.59 

-.64 





.630 

.90 

>3. 3b 

-. 77 

-.70 





.050 

.99 

33.52 

-.64 

-.69 






KUN 

lob 

ALPHA 

-.0 





RUN 

lO0 


ALPHA 

-.0 





PU1.HI 

3905 

bE TA 

180.0 





PC INI 3406 


oETA 

170.0 





A/L 

bUuY 

bUUY 

TOP 

8CTICM 

PYLUN 

PYLUN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BUOY 

BUOY 

TUP 

BUTTuH 

PYLUN 

PYLON 

UPPtk 

UPPER 



kHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLAi^K 

Flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LMb 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH5 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.01 

-.01 

-.01 

-.01 





O.OCC 

-.11 

-.11 

-.11 

-.11 





-c^o 

-.09 

.00 

-.00 

-.04 





.020 

-.04 

-.01 

-.01 

-.00 





.030 

Jl 

-.20 

-.01 

-.31 





.050 

-.32 

-.40 

-.01 

-.34 





.100 

-.31 

-.27 

-.40 

-.29 





.ICC 

-.27 

-.33 

-.53 

-.30 





.IdO 

-.19 

lo 

-.40 






.15C 

-.17 

-.17 

-.54 






.1/0 

-.09 

-.05 







.170 

-.06 

-.01 







.200 

-.2/ 

-.21 

-. 10 

-.23 





.200 

-.27 

-.30 

-.35 

-.26 





.220 

5o 

-.51 







.220 

-.57 

-.55 







.230 

-.04 

-.60 

-.42 






.250 

-.65 

-.6C 

-.35 






.203 





-.43 

-.39 



.265 





-.60 

-.30 



.2/0 

- . 30 

-.54 



-. 55 

-.42 

-.43 

-.33 

.2 70 

-.61 

-.40 



-.64 

-.55 

-.37 

-.40 

. 30 > 

-.93 

-.39 

-.39 

-.20 

-.57 

- .41 

-.46 

-.35 

.3C3 

-.46 

-.30 

-.47 

-.30 

-.60 

-.58 

-.44 

-.40 

. 130 

-.21 

14 

-.12 

-.37 

-.19 

-.00 


-.14 

.35C 

-.29 

-.03 

-.25 

-.41 

^ 1 

-.20 

-.26 

-.34 

.<*00 

.Oo 

. 12 

.03 

-.22 

-.10 

.00 

-.02 

-.11 

.9CC 

-.10 

.22 

-.19 

-.30 

-.09 

19 

-.C5 

-.11 

.930 

.41 

.36 

.02 


-.05 

.05 



.45C 

.21 

.46 

-.10 


-.08 

-.08 



.9/3 

.34 

.20 







.475 

.16 

.38 







.500 

.10 

.12 

-.59 

.05 

-.00 

-.66 



.5C0 

.01 

• 23 

-.91 

-.14 

-.69 

-.79 



. 313 





• 60 

• 60 



.515 





• 06 

.66 



.530 



.44 






.550 



.39 






.600 

.11 

.39 

.14 

.01 





.600 

-.00 

.49 

.06 

-.21 





. /OO 

.05 

32.03 

.04 

.00 





.7CC 

-.03 

53.11 

-.01 

-.24 





.030 

.04 

52.03 

.02 

-.01 





• 050 

-.02 

53. U 

-.01 

-.30 
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KUN 

lod 

ALPHA 

-.0 





RUN 

166 


ALPHA 

-.1 





PUiNI 

ikQl 

iitiA 

160.0 





PC1N1 

3406 


BETA 

150.0 





A/L 

ttooy 

bUUY 

TUP 

6LTTCM 

PYLON 

PYICN 

UPPfcK 

UPPfcK 

X/L 

60UY 

BUOY 

TUP 

6UTTUH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHb 

HMb 

t/L 

C/L 

LHS 

K HS 

f-LANH 

Plank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.17 

-. 17 

-.17 

-.17 





C.CCC 

-.2j 

-.23 

-.23 

-.23 





.0^:0 

-.10 

-.10 

10 

-.17 





.020 

-.19 

-.33 

-.15 

-.23 





.0i>0 

-.^0 

- - 6b 

-.10 

-.43 





.050 

-.36 

-.69 

-.15 

-.51 





.100 


-.34 

-.4b 

-.30 





.ICC 

-.24 

-.31 

-.47 

-.37 





.lt>0 


-.11 

-.bb 






.IbO 

-.17 

-.04 

-.56 






.1/0 

-. U 

.02 







.170 

-.12 

.12 







.^oo 


-.34 

-.56 

-.23 





.200 

-.22 

-.21 

-.45 

-.26 






-.4b 

-.34 







.220 

-.41 

-.26 







.^!>0 

-.o4 

-.43 

-.bO 






.250 

-.55 

-.23 

-.56 











-.d4 

-.13 



.265 





-.84 

.10 



.^10 

-.64 

-.32 



-.63 

-.79 

-.36 

— . b6 

.270 

-.57 

-.09 



-.90 

-.79 

-.76 

-.75 

*iQi 

- . 56 

- .li 

- .56 

-.30 

-.67 

- .56 

-.40 

-.60 

.303 

-.53 

.10 

-I.IO 

-.27 

-.84 

-.48 

-.80 

-.66 

.isO 

- . ‘♦o 

. lo 

-.71 

-.41 

-.32 

-.28 

-.36 

-.46 

.350 

-.43 

.34 

-.99 

-.38 

-.79 

-.32 

-.95 

-.50 

.hOO 

-.^7 

.3b 

-.55 

-.33 

-. 14 

-.49 

-.18 

-.lb 

.400 

-.21 

• 49 

-.68 

-.31 

-.90 

-.69 

-.70 

-.14 

.<tt>0 

.12 

. bO 

-.65 


-.26 

-.30 



.450 

.15 

.55 

-.90 


-.94 

-.55 




.03 

.41 







.4 75 

-.05 

.53 







. buO 

-.20 

. 3b 

-.40 

-.23 

-. 71 

-.60 



.5C0 

-.43 

.41 

-1. 12 

-.34 

-1.27 

-.33 



.bl> 





.34 

.34 



.515 





-.40 

-.40 



. bb 0 



-.12 






.550 



o 

o 






-oOO 

- . 2o 

.bb 

-.24 

-.2b 





.600 

-.46 

.76 

-.66 

-.35 





. /oo 

- -22 

bb. b3 

-.21 

--2B 





.700 

-.51 

53.6/ 

-.63 

-.35 





.tjbO 

-.17 

bi. b3 

-.17 

-.48 





• 850 

-.56 

53.67 

-.37 

-.64 






KlilM 

lod 


ALPHA 

-.1 





kOn 

168 


ALPHA 

-. 1 





Poi-w 

3409 

dETA 

140.0 





PCINT 3410 


BETA 

130.0 





A/ L 

bUOY 

bUOY 

TUP 

bOTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPfck 

UPPtR 

X/L 

BUOY 

BUOY 

TOP 

BQTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHb 

khS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

PLANK 

PLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.20 

-.26 

-.26 

-.26 





0.000 

-.49 

-.49 

-.49 

-.49 





.0 20 

-.b2 

- . b3 

-.17 

-.31 





.020 

-.31 

-1. 1C 

-.20 

-.62 





• ObO 

-.39 

-1,06 

-.17 

-.63 





.050 

-.34 

-1.04 

-.29 

-.77 





• iCo 

- . ‘♦3 

-.26 

-.46 

-.47 





.ICO 

-.41 

-.15 

-.52 

-.ol 





.1>0 


.04 

-.61 






.ibC 

— ♦ 48 

.11 

-.61 






.1/0 

-.2b 

.24 







.170 

-.42 

.28 







.2 00 

-.39 

-.10 

-.50 

-.36 





.200 

-.49 

.08 

-.46 

-.57 





.220 

- .ol 

-.21 







.220 

-.57 

-.02 







.2:;0 

- . o2 

-.07 

-.7fc 






.250 

-.56 

.17 

-.61 






.203 





74 

.29 



.265 





-.56 

.44 



.2/0 

- . o3 

. 12 



-.88 

-.75 

-.84 

-.79 

.2 70 

-.60 

.3 1 



-.65 

-.58 

-.64 

-.75 


-.31 

.29 

-l.Ol 

-.20 

-.89 

-.31 

-.93 

-.65 

.303 

-.57 

.44 

-.74 

-.37 

-.64 

-.10 

-.72 

-.75 

.330 

- . 38 

.49 

-.87 

-.31 

-1.05 

-.24 

-1.21 

-.47 

.350 

-.53 

.59 

-.60 

-.47 

-.71 

-.06 

-.81 

-.28 

.•♦00 

-.13 

.62 

-.9b 

-.27 

-1. 09 

-.69 

-1.80 

-.09 

.400 

-.52 

.68 

-.68 

-.61 

-.81 

-.46 

- 1.29 

-.05 

.4 30 

. Id 

.60 

-L.L4 


- 1 .44 

-.73 



.450 

-.07 

.55 

-.77 


-.98 

-.55 



.9/5 

-.^1 

.67 







.475 

-.47 

.70 







. 300 

- 1,00 

• 68 

-1.6l 

-.47 

-1.76 

-.32 



.500 

-1.08 

.82 

- l.Ol 

-.58 

-1.29 

-.12 



. 3 1 3 





-1.42 

-i .42 



.515 




- 

■1.51 

-1.51 



.330 



-1.78 






.550 



-1.96 






. ouO 

-.^7 

. 'id 

- 1.82 

-.34 





.600 

-1.36 

1.13 

-2.00 

-.51 





./UO 


Jd . 90 

-1,38 

-,4C 





.700 

-.84 

33.68 

-1.67 

-.39 





. a jO 

- 1 . lo 

32.96 

-.59 

-.76 





.850 

-1.20 

53.68 

-.56 

-.75 






KUN 

lob 

ALPHA 

-.1 





KUN 

168 


ALPHA 

-,L 





PUiN T 

3411 

BETA 120.0 





POINT 3412 


BETA 

109.9 





X/L 

bOuY 

BUUY 

TOP 

6GTTCH 

PYLON 

PYICN 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BOUY 

BOUY 

TUP 

BUT TUN 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KhS 

PLANK 

plank 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.92 

-.92 

-.92 

-.92 





c.occ 

-1.25 

-1.25 

-1.25 

-1.25 





.020 

-.54 

-1.25 

-.23 

-.86 





.020 

-.93 

-1.13 

-.31 

-1.19 





.050 

-.48 

-.91 

-.37 

-.86 





.050 

-.71 

-.59 

-.50 

-.91 





.100 

-.47 

.01 

-.59 

-.64 





.100 

-.67 

.23 

-.65 

-.69 





.150 

-.45 

-14 

-.69 






.150 

-.61 

.40 

-.76 






.170 

-.47 

-23 







• 170 

-.63 

.44 







.200 

-.47 

-15 

-.35 

-.7C 





.200 

-.57 

.42 

-.42 

-. 74 





.220 

-.<*9 

.06 







• 220 

-.53 

.40 







.250 

-.52 

.30 

-.54 






.250 

-.57 

-57 

. -.61 






.265 





-.48 

-57 



.265 





-.66 

-71 



.2 70 

-.35 

.49 



-.56 

- -49 

-.62 

-.74 

.270 

-.56 

.66 



-.69 

-.89 

-.73 

-1.00 

.303 

-.68 

.57 

-.53 

-.74 

-.59 

.10 

-.60 

-.69 

.303 

-.62 

.71 

-.64 

-.70 

— .68 

.24 

-.73 

-. 75 

.3b0 

-. 78 

.65 

-.50 

-.97 

-.60 

.09 

— .66 

-.10 

.350 

-.66 

.71 

-.54 

-. 73 

-. 70 

.11 

-.71 

-.09 

.400 

-.89 

• 63 

-.64 

-1.18 

-.63 

-.32 

-. 74 

.03 

.400 

-.72 

•69 

-.60 

-.69 

-.66 

-.37 

-.71 

• 20 

.450 

-1.07 

.47 

-.60 


-.83 

-.41 



.450 

-,1c 

.53 

-.65 


-.68 

-.40 



.-*75 

- 1.14 

.65 







.475 

-.75 

,71 







.500 

- 1.14 

.64 

-.79 

-1.32 

-.92 

-.01 



• 5C0 

-.73 

.90 

-.56 

-.76 

-.73 

-.05 



.515 





-1. 13 

-1 .13 



.515 





-.74 

-.74 



.550 



-.89 






-550 



-.73 






.600 

-1.00 

1.19 

-.86 

-2.03 





.600 

-.73 

1.27 

-. 72 

-.75 





. 700 

- 1.23 

53.95 

-1.12 

-.77 





.700 

-.78 

53.52 

-.77 

-.70 





.8b0 

-.95 

53.95 

-1.34 

-.72 





.850 

-1,02 

53.52 

-.94 

-.81 






115 


KUiH 

l6tt 

ALPHA 

-.1 





RUN 

168 


ALPHA 

-.1 





Puller 

3413 

BETA 

100.0 





PCINI 3414 


BETA 

89.9 





A/L 

BUOY 

BUOY 

TOP 

8CTTCN 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

80TTUH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RhS 

PLANA 

PL ANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

FLANK 








LHS 

RH$ 








LHS 

RHS 

0.000 

-1.32 

-1.32 

-1.32 

-1.32 





0.000 

-1.38 

-1.38 

-1.38 

-1.38 





.0^0 

-.97 

-.82 

-.18 

-1.24 





• 020 

-.95 

-.49 

-.15 

-1.29 





.0^0 

- 1.01 

-.21 

-.43 

-.95 





.050 

-.94 

• 13 

-.40 

-.93 





.100 

• 7 6 

. 39 

-.80 

-.96 





• 100 

-•94 

.54 

-.83 

-1.02 





.liO 

-.77 

.48 

-.70 






.150 

-•B7 

.55 

-.88 






.ifO 

-.74 

.48 







.170 

-.83 

.52 







.^00 

-.76 

.45 

-.57 

-.84 





.200 

-.81 

.55 

-.77 

-.84 





.^^0 

-.73 

.50 







• 220 

-.80 

.59 







.2b0 

-.77 

.63 

-.68 






.250 

-.76 

• 66 

-.85 






.265 





-.96 

.66 



.265 





-1.52 

.61 



.270 

-.79 

. 66 



-.74 

-1.19 

-.69 

-1.13 

.270 

-.82 

• 66 



-1.13 

-1.57 

-.77 

-1.16 

.^Oj 

- .04 

.66 

-1.07 

-.75 

-.72 

.92 

-.72 

-.68 

• 303 

-.88 

• 61 

-1.19 

-.82 

-.69 

.50 

-.90 

-.77 

.350 

-.57 

.62 

-.61 

— . 86 

-.69 

.11 

70 

-.07 

.350 

-.74 

.52 

-.89 

-. oO 

-.80 

.18 

-.81 

-.04 

.400 

-.57 

.61 

-.57 

-.72 

-.65 

-.27 

-.66 

.32 

.4CC 

-. 76 

.51 

-.73 

-.72 

-.82 

-.24 

-.82 

.32 

.450 

-.54 

.49 

-.56 


-.63 

- .36 



.450 

-.68 

.41 

-.70 


-.79 

-.40 



.475 

-.54 

.70 







.475 

-.70 

.65 







.500 

- .oO 

.90 

-.54 

-.62 

-.60 

-.04 



• 500 

-. 70 

.67 

-.71 

-.70 

-.85 

-.23 



. 515 





-. 57 

-.57 



.515 





- .73 

-.73 



.550 



-.58 






.550 



-. 75 






.oOO 

- • 06 

1.35 

-.71 

-.67 





•600 

-.65 

1.29 

-.65 

-.63 





. 700 

-.69 

53.39 

-.71 

-.71 





.700 

-.62 

53.52 

-.55 

-.57 





.050 

-.77 

53. 39 

-.76 

-.77 





.650 

-.65 

33.52 

— . 06 

-.67 






KUl>t 

ib y 


ALPHA 

-.0 





RUN 

169 


ALPHA 

-10.1 





PulNf 

3422 

8t lA 1 

80.0 





POINT 3423 


BETA 

180.0 





X/L 

8UUY 

UUUY 

TOP 

dOTTCM 

PYLON 

PY LON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BOUY 

80UV 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

Pl ANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

-.01 

-.01 

-.01 

-.Cl 





o.oco 

-.04 

-.04 

-.04 

-.04 





.020 

-.11 

-.00 

.01 

-.04 





• 020 

-.35 

-.21 

• 01 

-.05 





,QjQ 

-.30 

-.24 

.01 

-.3C 





• 050 

-.41 

-.42 

.02 

-.54 





.100 

-.31 

-.27 

-.46 

-.28 





• ICO 

-.39 

-.38 

-.34 

-.31 





. 150 

-.18 

-.15 

-.47 






.150 

-.26 

-.20 

-.37 






.1 70 

-.0/ 

-.06 







.170 

-.11 

-.11 







.200 

- .24 

-.22 

16 

-.22 





• 2C0 

-.51 

-.38 

-. 12 

-.19 





.220 

-.37 

-.33 







.220 

-.54 

-.58 







.230 

-.66 

-.62 

-.40 






.250 

-.69 

-.6 1 

-.44 






.2o5 





-.43 

-.42 



.265 





-.42 

-.40 



.2/0 

- .oO 

-. 56 



-.55 

- .46 

-.40 

- . 3b 

• 270 

-.62 

-.56 



-.57 

-.44 

-.47 

-.41 

.iUJ 

-.43 

-.42 

-.36 

-.25 

-.57 

- .46 

-.44 

-.37 

.303 

-.45 

-.40 

-.40 

-.16 

-.60 

-.51 

-.55 

-.51 

.3 50 

-.22 

- . 16 

-.12 

-.34 

-.20 

- .11 

-.26 

-.18 

.350 

-. 19 

-. 13 

-.20 

-.22 

-.32 

-.26 

-.51 

-.50 

.400 

.0** 

.09 

-.02 

-. 19 

-.08 

-.01 

-.01 

-.00 

• 400 

.07 

• 12 

-.11 

-.04 

-.27 

-.20 

-.30 

-.34 


.•*0 

. 34 

.OC 


-.04 

.03 



.450 

.33 

.46 

-.08 


-.10 

-.12 



.4/3 

.32 

.27 







.475 

.27 

• 22 







.300 

. 16 

.14 

— . 66 

.C6 

-.77 

-.71 



.500 

.13 

.10 

-.70 

. 16 

-I.IO 

-.90 



. 3 1 3 





• 6/ 

.67 



.515 





.59 

.59 



.330 



.41 






.550 



.39 






.600 

.08 

.42 

. 13 

.03 





• 6C0 

• 03 

.38 

.09 

• 10 





. /OO 

.02 

33. 3U 

.03 

.Cl 





.700 

-.02 

53.46 

-.00 

.08 





.6 30 

.01 

33.38 

-.02 

.CO 





.850 

-.03 

53.46 

-.01 

.09 






hOi'« 

169 

ALPHA 

-5.1 





RUN 

169 


ALPHA 

-.0 





Pull^^I 

3424 

beta 180.0 





POINT 

3425 


BETA 

180.0 





A/ L 

OUOY 

BUUV 

TOP 

BOTTCM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

8UUY 

BODY 

TUP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LH3 

kMS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

Plank 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

O.UUO 

.00 

.00 

.00 

.cc 





0.000 

-.01 

-.01 

-.01 

-.01 





.0^0 

-.12 

-.11 

.03 

.01 





• 020 

-.09 

-.02 

• 02 

-.02 





.030 

-.32 

-.32 

.04 

-.39 





• 050 

-.32 

-.26 

.03 

-.33 





.100 

-. 3l 

-.28 

-.35 

-.26 





.100 

-.30 

-.27 

-.43 

-.27 





.130 

-.18 

-.17 

-.37 






.150 

-.17 

-.16 

-.46 






.1 70 

-.03 

-.03 







• 170 

-.09 

-.05 







.^00 

- . 28 

-.27 

-.13 

-.15 





• 2C0 

-.25 

-.21 

-.15 

o 

r 





.220 

-.37 

-.53 







.2 20 

-.56 

-.53 




' 



.2 30 

-.61 

-.59 

-.43 






.250 

— .66 

-.61 

-.42 






. 2 65 





-.40 

-.37 



.265 





-.41 

-.34 



.2/0 

- .59 

-.54 



-.53 

-.41 

-.43 

-.38 

.2 70 

-.61 

-.56 



-.53 

-.40 

-.41 

-.35 

. 3U i 

-.•*0 

-.37 

-.36 

-.19 

-.55 

- .45 

-.47 

-.43 

.303 

-.43 

-.34 

-.35 

-.25 

-.57 

-.46 

-.43 

-.37 

. 130 

-.18 

-. 11 

-.14 

-.27 

-.23 

-.19 

-.40 

-.31 

.350 

-.20 

-.17 

-.09 

-.35 

-. 18 

-.09 

-.28 

-.19 

.4 00 

.OY 

. 15 

-.05 

-. 11 

-.14 

- .11 

-.17 

-.22 

.400 

.06 

.10 

-.02 

-.21 

-.05 

-.04 

• 00 

-.07 

.*♦30 

• 30 

.45 

-.03 


-.07 

-.04 



• 450 

.42 

• 33 

-.02 


-.03 

• 00 



.4 75 

. i7 

.33 







.475 

• 31 

.28 







• 3U0 

.17 

. 16 

-.55 

. 13 

-. 84 

-.04 



• 500 

• 15 

.14 

-.63 

.07 

-.77 

-.71 



. 5 1 5 





. 60 

• 66 



.515 





• 67 

.67 



.550 



.36 






• 550 



.42 






.oOO 

.08 

.45 

.13 

. 10 





.600 

• 08 

.42 

.14 

.05 





. 700 

.02 

33.43 

.04 

.C9 





.700 

• 03 

53.66 

• 03 

• 04 





.8 30 

.01 

33.43 

.01 

.C6 





• 850 

• 03 

53.66 

-.00 

.04 
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KUN 

lO<7 


ALPHA 

5.0 





RUN 

169 


ALPHA 

9.9 





PUiN] 

3426 


3LfA 

180.0 





PC INI 

342 7 


bETA 

180.0 





KJL 

duur 

buuv 

TOP 

80TTCM 

PYLON 

PYICN 

UPPER 

UPPER 

A/L 

8UUY 

bUuY 

TUP 

80TTUH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C7L 

C/L 

LHS 

HhS 

PLANK 

PLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 

0,000 







LHS 

RHS 








LHS 

RHS 

-.04 

-.04 

-.04 

-.C4 





O.OCC 

.00 

.00 

.00 

.00 




.020 

-.01 

-.03 

.02 

.03 





.020 

-.05 

-.06 

-.04 

-.05 





.ObO 


-.21 

.02 

-.13 





.050 

-.26 

-.36 

-.04 

-.27 





.100 

-.2d 

-.28 

-.14 

-.19 





.100 


-.33 

-.60 

-.21 





-liO 

-.17 

-.19 

-.12 






.lie 

-.21 

-.22 

-.52 





.170 


-.09 







-no 

-.12 

-.12 






.^00 

-.27 

-.26 

-.16 

-.20 





.200 

-.2d 

-.30 

-.20 

-.19 





.220 

-.iy 

-.16 







.220 

-•oO 

-.62 







.210 

-.08 

-.67 

-.38 






-2 50 

-.76 

-.75 

-.32 






.2ol 





-.40 

-.48 



.265 





-.36 

-.56 



.270 

-.61 

-.62 


-.27 

-.51 

-.38 

36 

-.34 

.^70 

-.71 

-.70 



-.52 

-.31 

-.29 

-.28 

.iu3 

-.49 

-.48 

-.33 

-.48 

-.42 

-.33 

-.34 

.303 

-.58 

-.56 

-.28 

-.29 

-.48 

-.33 

-.27 

-.22 

.iaO 

-.30 

-.26 

-.09 

-.38 

-.10 

-.06 

-. 16 

-.10 

.350 

-.38 

-.35 

-00 

-.42 

-.06 

.00 

-.01 

.04 

.^00 

-.04 

-.02 

.02 

-.20 

-.01 

.04 

-09 

.06 

.400 

-.13 

-.10 

• 06 

-.33 

.05 

.12 

.20 

.15 

.4>0 

.32 

.28 

.02 


.01 

.07 



.410 

.23 

.19 

.06 


.04 

.10 



.473 

.27 

.26 







.475 

-24 

.2C 







.100 

.12 

.12 

-.60 

.Cl 

-. 73 

-.65 



-ICC 

.06 

.06 

-.41 

-.02 

-.66 

-.56 



.115 





.83 

.03 



.115 





.69 

.89 



.110 



.44 






.110 



.11 






.<»00 

.01 

.44 

. 13 

.01 





.6CC 

.00 

.35 

. 12 

-.03 





.700 

.03 

13.62 

.03 

.00 





.7C0 

-.02 

13.17 

.02 

-.02 





.dio 

.01 

13.62 

.01 

-.Cl 





.81C 

-.03 

13.57 

.02 

-.02 






KUN 

170 

ALPHA 

-.0 





RUN 

170 


ALPHA 

-10. 1 





Puli^tl 

342d 

dETA ] 

,60.0 





PCINT 

3429 


BETA 

160.0 





A/L 

dUJY 

bOUV 

TUP 

BUTTCM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 

A/L 

BQUY 

bUUY 

TOP 

80 T TON 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KPS 

PLANK 

PlANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RMS 

).000 

-.24 

-.24 

-.24 

-.24 





o.oco 

-.03 

-.03 

-.03 

-.03 





.020 

-.13 

12 

-.11 

-.22 





-020 

-.11 

- -Od 

-.06 

-.10 





.010 

-.32 

70 

-.10 

-.50 





.010 

-.32 

-.66 

-.07 

-.15 





.100 

- .26 

- . 3b 

-.47 

-.34 





.100 

-.24 

-.28 

-.41 

-.34 





.110 

-.22 

14 

-.62 






.lie 

-.16 

-.09 

-.12 






. 1 70 

- . lo 

-.02 







.170 

-.11 

.08 







.200 

-.27 

-.42 

-.19 

-.27 





.200 

-.21 

-.43 

-.42 

-.23 





.2^0 

-.10 

-.46 







.220 

-.32 

-.42 







.210 

- . 60 

- . 46 

-.14 






.21C 

-.12 

-.34 

-.43 






. 2o1 





-.61 

-.17 



.26 5 





-.62 

-.04 



.270 

-.09 

-.37 



-.68 

-.76 

-.31 

- .16 

.270 

-.51 

-.22 



-.62 

-.69 

-.36 

-.6C 

.30 3 

-.60 

-.17 

-.62 

-.32 

-.69 

- .60 

--H3 

-.19 

.3C3 

-.1/ 

-.04 

-.70 

-.21 

-.68 

-.54 

-.45 

-.96 
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-.75 

-1.20 

.00 

-1.69 

-1.44 

- .88 

-.66 

. >50 

- . j4 

-. 31 

-.40 

-. 12 

.05 

-.03 

. 30 

.59 

.350 

-.49 

-.54 

-.32 

-.12 

-.11 

. 10 

.37 

• 66 

.4 00 

l4 

-.01 

• lo 

-.07 

.52 

.37 

1. 3d 

• dl 

• 4C0 

-.16 

-.19 

.37 

-.05 

.35 

.63 

1. 14 

1. 16 

.■♦J J 

.29 

.22 

.42 


.57 

-.07 



.950 

. 2d 

• 17 

.55 


• 16 

.37 



.t / J 

. 34 

. 2o 







.475 

.35 

.27 







. J CO 

.2 / 

. 19 

.47 

. 26 

-.22 

-1 .43 



• 500 

• 08 

.30 

.59 

.25 

-1.04 

-.04 



. 5 1 5 





2. 44 

2 .44 



.515 





2.05 

2.85 



.550 



I.IO 






.550 



1.37 






.uOO 

. 49 

. 63 

.50 

.37 





.600 

.42 

• 96 

.55 

.35 





. /oo 

. 5 3 

/2. ft 

.63 

• 36 





.700 

.45 

76.66 

.54 

• 32 





.6 50 

. 3d 

12. fb 

.41 

.20 





.850 

• 30 

76.66 

.32 

.06 






L-9454 


KUN 1/3 ALPHA -.0 

PUiNl 3bJ9 bblA 160.0 


X/L 

bOJV 

bUUY 

TOP 

6CTTCH 

PVLUN 

PVLUN 

UPPfcK 

UPPbK 


LHS 

KhS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

PLANK 

PLANK 








LH3 

KHS 

O.OOJ 

.2y 

.24 

.24 

.24 





.020 

.34 

. 32 

.32 

.33 





.0^0 

.13 

-.43 

. 44 

.17 





.100 

.03 

-.47 

-.25 

.12 





.130 

. L<t 

-.23 

-.71 






.170 

.23 

-.04 







.200 

.11 

-.33 

-.43 

.11 





.220 

- . *»b 

- .40 







.2 30 

-. '#3 

-l.Ol 

-.41 






. 2o3 





-1.3b 

-.33 



.2 70 


-.76 



-2.0b 

-1 .30 

-.60 

-.69 

.303 

-.63 

-.33 

-1.2B 

-.02 

-1.80 

-1.23 

-.73 

-.30 

.3:>0 

— • o 7 

-.30 

-.70 

-.13 

-.43 

.32 

.42 

.74 

.‘♦OO 

-.33 

-.13 

-.07 

-.08 

-.07 

.84 

.43 

1.26 

.4!>0 

.20 

.17 

.23 


-.49 

.81 



.473 

.60 

.31 







.300 

.01 

.33 

.34 

. 14 

-1.86 

• 13 



.313 





2.44 

2.44 



.330 



1.01 






.uOO 

.12 

1.03 

.30 

.22 





.700 

,13 

7o.0o 

.23 

.20 





.bsO 

.03 

76. C6 

.04 

-.30 






tiun 173 ALPHA -.1 

PulNT 3bH2 bLTA 140.0 


A/L 

bOOY 

dUUY 

TUP 

BOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPfcK 

UPPbK 


LrtS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

PLANK 

PL Ahk 








LHS 

KHS 

0.000 

-.14 

19 

-.19 

-.14 





.020 

• 16 

-1.42 

.44 

-.06 





.060 

.14 

-2.20 

• 38 

-.18 





.100 

.04 

-1.09 

-.44 

-.19 





.130 

.02 

-.62 

-.71 






.170 

.00 

-.62 







.200 

-.06 

-. 78 

-.71 

-.11 





.220 

-.14 

-1. Id 







.230 

- .34 

-1.13 

-.85 






.2t>6 





-Uil 

- .66 



.270 

-.36 

-.80 



-1.75 

-1 .78 

-.61 

- .oO 

.303 

- •‘♦6 

-.68 

-1.64 

-.20 

-2.10 

-.83 

-.47 

-.33 

.330 

-.34 

-.60 

-2.25 

-.37 

-1.38 

.44 

. 12 

.47 

.400 

-.17 

-.41 

-2.23 

-.44 

-1.63 

.41. 

• 34 

1.7b 

.430 

-.06 

-.36 

-1.90 


-2.31 

1 .33 



.473 

-.16 

.07 







.300 

-.41 

.39 

-.8C 

-.41 

-3.22 

1 .60 



.315 





• 83 

.83 



.330 



-.18 






.600 

-.‘tO 

1.16 

-.57 

-.35 





.700 

-.67 

7o.43 

-.56 

-.24 





.630 

-.30 

76.43 

-.84 

-.50 






KUi^ 173 AL PHA -.1 

PUii^T bfclA 120.C 


a/ L 

bouY 

buUY 

TUP 

BCTTCM 

PYLUH 

PYLON 

UPPbK 

UPPbK 


LMS 

kmS 

C/L 

C/L 

LMS 

KHS 

PLAHK 

PLANK 








Lhi 

KHS 

0.000 

- i .'^3 

-1.46 

-1.93 

-1.43 





. 0^0 

-.41 

-2.61 

.02 

-.64 





.060 

lo 

-2.32 

-.15 

-.56 





• IOC 

-.06 

-1.67 

-.44 

-.60 





.130 

il 

-1.04 

-.64 






.1/0 

-.07 

-1.13 







.^00 

-.13 

-U07 

-.64 

-.42 





.220 

- . <1(6 

-1. l6 







.230 

- . 64 

- 1.03 

-1.14 






,2o3 





-1.34 

-.74 



.2 70 

-.61 

-.73 



-1.27 

-3.41 

-1.04 

-.34 

.30 3 

- ,*♦4 

-.74 

-1.82 

-.36 

-1.03 

.24 

-1.03 

.13 

.330 

-.40 

-.62 

-2.91 

-.74 

-1.62 

.56 

-1.37 

1.14 

.400 

-.66 

-.72 

-2.67 

-1.16 

-2.20 

• 63 

-1.35 

^.32 

60 

-.o** 

-1.46 

-3.13 


-2.02 

1 .44 



.4 76 

- • 40 

-.50 







.600 

-i.77 

.67 

-1.84 

-2.21 

-2.42 

2 .34 



.313 





-.41 

-.41 



.65 0 



-2.06 






.600 

-.40 

.47 

-1 .80 

- 1.6B 





.700 

-1.12 

76.41 

-1.91 

-1.43 





. D60 

-i.40 

76.41 

-1.43 

-1.21 






RUN 173 ALPHA -.1 

POINT 3341 6LTA 130.0 


A/L 

BCUY 

BUOY 

TUP 

BOTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPEK 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

PLANK 

PLANK 








LHS 

KHS 

o.oco 

-.01 

-.01 

-.01 

-.01 





.020 

.14 

-.36 

.33 

-.01 





.030 

.11 

-1.7i 

• 44 

-.12 





• ICO 

-.01 

B6 

-.33 

-.11 





.150 

-.04 

- .52 

-.76 






.170 

.04 

-.36 







.200 

-.06 

-.34 

-.73 

-.04 





.220 

-.21 

-1.07 







.230 

-.50 

-U 12 

-.92 






• 263 





-1.34 

-.65 



.270 

-.63 

-.84 



-2.01 

-U63 

-.65 

-. 71 

.303 

-.34 

-.65 

-1.31 

-.14 

-2.05 

- 1 . n 

-.67 

-.44 

• 330 

-.51 

-.47 

-1.42 

-.24 

-.90 

.37 

.35 

.88 

.400 

-.22 

-.23 

-1.03 

-.26 

-.71 

.92 

.61 

1.27 

.450 

. 16 

-.10 

-.64 


-1.30 

1.19 



.475 

.07 

.17 







.300 

-.14 

.34 

-.07 

-.13 

-2.37 

.80 



.315 





1.37 

1.57 



.350 



.18 






.600 

-.07 

1.04 

-.04 

-.11 





.700 

-.27 

76.43 

-.26 

-.01 





.830 

-.24 

76.43 

-.32 

-.27 






HUN' 173 ALPHA -.1 

POINT 3343 BLTA 130.0 


A/L 

BODY 

BUUY 

TOP 

BUTTUH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

PLANK 

plank 








LHS 

RHS 

c.ooo 

-1.04 

-1.04 

-1.04 

-1.04 





.020 

-.38 

-2.20 

.23 

-.44 





• 050 

.04 

-2.43 

.10 

-.34 





.100 

• 06 

-1.28 

-.47 

-.32 





.150 

-.04 

-.98 

-;73 






.170 

-.03 

-.88 







.^00 

-.14 

-.41 

-.67 

-.20 





• 220 

-.25 

-1.13 







.230 

-.37 

-1.08 

0 

1 






. 263 





-1.33 

-.74 



.2 70 

-.40 

-.83 



-1.35 

-2.33 

-1.14 

-.57 

.303 

-.35 

-.74 

-1.80 

-.24 

-2.07 

-.39 

-1.11 

-. 14 

.350 

-.40 

-.67 

-3.08 

-.30 

-1.91 

.48 

-.61 

.98 

.400 

-.30 

-.37 

-3.27 

-.77 

-1.86 

.72 

-.02 

1. 72 

.450 

-.32 

-.88 

-2.40 


-2.88 

1.59 



.475 

-.53 

-.16 







.500 

-.92 

.34 

-1.44 

-1.26 

-2.93 

2.20 



.315 





- .14 

-.14 



.350 



-.48 






• 6CC 

-.71 

1.13 

-1.07 

-.88 





.700 

-.07 

77.31 

-1.23 

-.74 





.850 

-.04 

77.51 

-1.19 

-.91 






PUN 173 ALPHA -.1 

POINT 3343 BLTA 110. C 


A/L 

8ULY 

8U0Y 

luP 

8UTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 








LHS 

RHS 

C.OCO 

-2.69 

-2.69 

-2.69 

-2.69 





• 020 

-1.26 

-2.74 

-.09 

-.96 





.050 

-.52 

-2.3 7 

-.37 

-.63 





.100 

-.21 

-1.35 

-.40 

-.72 





.15C 

-.23 

-1.18 

-.63 






• 170 

-.14 

-1.17 







.4:00 

-.26 

-1.18 

-.53 

-.51 





.220 

-.26 

-1.12 







.250 

-.26 

-.83 

-1.10 






.265 





-1.41 

-.71 



.2 70 

-.21 

-.66 



-1.00 

-2.92 

-1. 10 

-.14 

.303 

-.31 

-.71 

-1.59 

-.79 

-.82 

1.12 

-1.15 

.39 

.350 

-.43 

-.82 

-3.08 

-1.28 

-.80 

.64 

-1.08 

1.24 

.400 

-.54 

-.34 

-2.25 

-1.43 

-1.C4 

.48 

-1.14 

2.22 

.450 

-.93 

-1.07 

-2.66 


-1.53 

1.31 



.475 

-1.08 

-.17 







.300 

-1.36 

.36 

-2.13 

-2.23 

-1.94 

2.40 



.313 





-1.38 

-1.38 



.550 



-2.61 






•6CC 

-1.30 

1.09 

-2.55 

-2.08 





.700 

-1.24 

76.93 

-2.07 

-2.10 





.850 

-1.55 

76.93 

-l.6l 

-1.50 






127 



kON 

I7i 

ALHHA 

1 





KUN 

173 


alpha 

-.1 





Pui.4l 

33tt> 

bklA 100.0 





POINT 3347 


BETA 

90.0 





A/L 

bUuY 

buuV 

TUP 

8DTTCM 

PYLUi^l 

PYLCN 

UPPtK 

UPPEk 

A/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BUTTON 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LrtS 

KHS 

C/L 

C/L 

LH5 

KhS 

f-L AiVK 

Plank 


LHS 

HHb 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHb 

kHb 








LHS 

RHS 

O.OOu 

-J.30 

-3. jO 

-3.30 

-3.3C 





c.coo 

-3.44 

-3.44 

-3.44 

-3.44 





.0^0 

- i . o5 

-2. 6b 

-.01 

-1.16 





.020 

-1.83 

-2.30 

.02 

-1.30 





• 0:> j 

- . 44 

-2.10 

-.27 

-.73 





.050 

-1.28 

-1.85 

-.26 

-.91 





.100 

- . o3 

- 1.29 

-.36 

-.9C 





• IOC 

-l.ll 

-1.22 

-.23 

-.49 





.ibO 

-.32 

-1. 14 

-.65 






.ibC 

-.41 

-1.26 

-.63 






-l?0 

-.47 

-1.2 3 







.170 

-.44 

-1.36 







.200 

-.4b 

-1.21 

-.37 

-.71 





.200 

-.79 

-1.26 

-.63 

-.91 





.220 

-.40 

-I.C2 







.220 

-.02 

-.93 








- .46 

-.72 

-1.34 






.250 

-.73 

-.67 

-1.89 






.2oi> 





-2.5b 

-.70 



.265 





-3.48 

-.67 



.2/0 

-.40 

-.bb 



-.42 

-3.44 

-.04 

• 11 

.270 

-.72 

-.47 



-1.07 

-3.30 

-.94 

.20 

. iOi 

-.44 

-. 70 

-1.55 

-.41 

-.73 

1 .70 

-.46 

• 63 

.303 

-.64 

-.67 

-1.70 

-.69 

-.48 

2.11 

-1.33 

.87 


-.36 

-.74 

-2.80 

-1.26 

-.64 

.66 

-. 04 

1.40 

• 3b0 

-.53 

-.73 

-2.96 

-1.12 

-.89 

• 69 

-.92 

1.40 

.^00 

-. 7i 

-.42 

-1.46 

-U06 

-.67 

.27 

-. 75 

2.34 

.400 

-.35 

-.41 

-2.12 

-1.67 

-.73 

.04 

-.78 

2.34 

.430 

-.73 

-.31 

-1.65 


-.71 

1 .01 



.450 

-.53 

-.40 

-2.03 


-.63 

.63 



.4/3 

-. 70 

.23 







.475 

-.60 

.30 







.^00 

-.41 

1.02 

-1.7S 

-1 .00 

-1 .00 

2.07 



.500 

-.63 

1.25 

-1.98 

-.06 

-.45 

1.59 



.313 





- 1.24 

-1 .24 



.515 





-1 .62 

-1.62 



.330 



-2.67 






.350 



-2.65 






.oOO 

-1.42 

1 . 4o 

-3.4b 

-1.51 





.600 

-1.44 

i .94 

-3.11 

-1. 12 





. 100 

-1.3b 

7 7.22 

-2.25 

-1.85 





.700 

-1.95 

77.82 

-3.10 

-1.50 





. U 30 

-2.1b 

77.^2 

-2.14 

-3.41 





• o50 

-i.lo 

77.62 

-4.68 

-3.43 






KUN 

1 74 

ALPHA 

0.0 





RUN 

174 

ALPHA 

.0 





PUIkT 

3333 

6 E lA 

100.0 





PCINT 

3556 

BETA 

140.0 





A/L 

bOuY 

auuY 

TUP 

tlCTTCM 

PYLUN 

PYlCN 

UPPtH 

UPPEH 

A/L 

BOUY bUUY 

TUP 

bOTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHb 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

K HS 

Plank 

PLANK 


LhS RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

Flank 








LM3 

KHS 







LHS 

RHS 

0.000 

-bl 

.31 

.31 

.31 





C.CCC 

.32 .32 

.32 

.32 





• 0.;u 

,bO 

.29 

.42 

. 36 





.020 

.25 .35 

.45 

.33 





.030 

-.27 

.07 

.41 

. 17 





.050 

-.72 .11 

.43 

.21 





.100 

-.04 

.02 

-. 15 

. 14 





• iOC 

-.23 .11 

-.11 

• 15 





.130 

.03 

. 10 

-.50 






.150 

-.07 .17 

-.47 






.1/0 

.20 

.14 







.170 

.10 .20 







.260 

- • 03 

-.04 

-.59 

. 10 





.200 

-.20 .01 

- . d3 

.12 





.2^0 

-.61 

- . bb 







.220 

-.65 -.21 







.2 30 

- • 66 

-. 4b 

-.53 






.250 

-.62 -.30 

-.56 






.2 63 





-.07 

-.34 



.265 




-.0/ 

-.28 



. 2 70 

- . 32 

-.4b 



-1. l6 

-1 .34 

-.70 

-.63 

.270 

-.54 -.46 



-1.24 

-1.56 

-.62 

-.53 

.bOi 

- .44 

-.3.4 

-.90 

.C2 

-l.Oo 

-1.24 

- . bd 

-.40 

.303 

- . 3b - .20 

-1.C5 

-.01 

-.42 

-1.48 

-.46 

-.40 

.J>30 

- .24 

-.16 

-.23 

- .09 

. lb 

-.02 

. 34 

.44 

.b5C 

-.27 -.10 

-.60 

-.16 

.30 

-.23 

.52 

.50 

. 4uO 

-.04 

.11 

.15 

.00 

.50 

.24 

1.07 

.54 

.400 

.00 .11 

-.31 

-.11 

.o4 

.06 

1.2C 

.56 

.<*30 

. 36 

. 3b 

.31 


.44 

-.01 



.450 

.33 .33 

-.13 


.77 

-.39 



.4/3 

.bb 

. 35 







.475 

.44 .32 







.3 00 

.40 

. 30 

.b2 

.27 

-. 1 7 

-i .Cb 



.500 

.43 .21 

.00 

.16 

.33 

-1.30 



.313 





1.46 

1 .46 



.515 




1.04 

1.04 



.330 



.66 






.550 


.51 






.oOO 

.**1 

.64 

.56 

. 32 





.bCO 

• 46 .63 

.36 

.2<« 





.700 

.44 

•j 3 . 0 7 

.54 

.32 





.700 

,46 3b. 74 

♦ 44 

.24 





.obO 


33.07 

.34 

.25 





.dbO 

. b6 3 3.74 

.32 

.07 






nUN 

174 


ALPHA 

.0 





RON 

174 


ALPHA 

.0 





PulNl 

3537 

OEIA 

200.0 





PUNT 

3558 


bETA 

210.0 





a/l 

bJoY 

bUUY 

TUP 

OCITCM 

PYLUN 

PYLUN 

UPPER 

UPPEK 

A/L 

bUUY 

buuv 

TOP 

bOTTuH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LrtS 

KHb 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

Flank 

PL ANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHb 

RHS 

flank 

PLANK 








LM6 

KHS 








LHS 

RHS 

U.OOO 


. 24 

.24 

.24 





o.oco 

.15 

.15 

.15 

.15 





.O.'O 

- . 03 

.l9 

.33 

.20 





.020 

-.72 

.22 

.17 

.10 





.050 

- 1.0*. 

. 14 

.30 

. 13 





.C5C - 

1.33 

.10 

.17 

• 02 





.100 

-.30 

. 12 

-.22 

.C5 





.100 

-.42 

• 10 

-.26 

-.03 





.130 

-.15 

. lb 

-.55 






.150 

-.24 

-.01 

-.51 






.170 

.00 

. 16 







.170 

-.16 

-.01 







.200 

-.24 

.02 

-.54 

.09 





.200 

-.34 

-.15 

-.64 

-.03 





.2.^0 

-.35 

-.20 







.220 

-.60 

-.23 







30 

- , 34 

- . 34 

-.54 






.250 

-.46 

-.30 

-.71 






. .^03 





-.84 

-.35 



.2o5 





-.47 

-.46 



.2/0 

- . **3 

-.34 



-1.41 

-1 .05 

- . o6 

-.i-y 

.270 

-.30 

- .44 



-1. 76 

-.91 

-.60 

-.68 

. bO J 

-.42 

-. 35 

-1.21 

.04 

-.04 

-1 .63 

-.42 

-.20 

.303 

-.38 

- .46 

-1.36 

-.14 

-.59 

-1.42 

-.24 

-.66 

.130 

-.^0 

— .26 

-l.bO 

11 

.37 

- .73 

.55 

.44 

.3 50 

-.20 

-.38 

-2.04 

-.22 

.42 

-.97 

.71 

-.49 

. <*00 

.04 

-.06 

-1.24 

-.15 

• 40 

- .4** 

1.13 

.52 

• 4C0 

.16 

-.14 

-2.24 

-.24 

• 64 

-.88 

1.27 

-.01 

.430 

.35 

.22 

-1.02 


.09 

- .03 



.450 

.26 

.00 

-2.10 


1.03 

-1.15 



.4/j 

• 4i 

.12 







.475 

• 43 

-.31 







.300 

• 3l 

-.04 

-.52 

.01 

• 82 

-1 .90 



• 500 

.59 

-.79 

- 1.23 

-.19 

1.17 

-1.89 



. 513 





• l4 

.14 



.515 





-.81 

-.81 



. 3 J J 



-.30 






.550 



-1.32 






.oOO 

• 5b 

. 33 

-. 16 

.08 





.600 

• 65 

-.24 

-1.04 

-.05 





.700 

.53 

34.17 

.lb 

. 11 





.700 

.62 

34. 31 

-.82 

-.04 





.030 

.39 

54.17 

o 

o 

-.23 





• 650 

• 50 

54.31 

-.43 

-.34 
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KUiM 

1 74 

AL»>HA 

.0 





PUN 

174 


ALPHA 

.1 






ibD'y 


3tTA 220.0 





pcint 

35o0 


BETA 

230.0 





a/c 

aijjY 

bULiY 

TOP 

BOTTCM 

PYLON 

PYLCN 

UPPLK 

UPPtK 

K/L 

bUUY 

BODY 

TOP 

BOTTOH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHb 

KMS 

C/L 

C/L 

LHb 

KPb 

Flank 

PLANK 


LH5 

kHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHa 

KHi 








LHS 

RHS 

0 .uOo 

-.<♦3 

-.43 

-.43 

-.43 





o.ccc - 

1.15 

-1.15 

-1.15 

-1.15 






-1.3l 

-.IJ 

-.01 

-.r? 





.020 - 

I.S7 

-.73 

-.24 

-.33 





.O-jO 

- 1.0/ 

.Oy 

-.06 

-.19 





.050 - 

1.64 

-.18 

-.37 

-.38 





.luO 

-.32 

. 12 

-.33 

-.26 





.ICO 

-.5b 

-. 10 

-.41 

-.38 





, 1 *30 

-.'♦<♦ 

.03 

-.b3 






.150 

-.55 

-.07 

-.59 






.1 /u 

-. 33 

.02 







.170 

-.49 

-.10 







. ^00 

- . Jt 

-.Cb 

-.44 

- . 14 





.200 

-.56 

-.11 

-.52 

-.29 






-. 72 

-.11 







.220 

-.61 

-.09 







.<:jD 

-.3J 

-.OV 

-.61 






.250 

-.43 

-.14 

-.72 






.^U‘3 





-.69 

-.16 



.205 





-.91 

-.27 



• ^lO 

- . 30 

-. 12 



-i.btj 

- .66 

-.41 

- .40 

.27C 

-.3b 

-.20 



-2.69 

-.67 

-.29 

-.56 

. JO 3 

- .*♦ i 

-. lo 

-1.10 

-.2b 

-.14 

- .63 

.03 

- .O'* 

.303 

-.42 

-.27 

-1.13 

-.33 

.27 

-.51 

.22 

-.60 

. JjO 

-.31 

-.17 

-2.26 

-.41 

. 4V 

-.bl 

.92 

-.71 

.350 

-.35 

-.27 

-2.31 

-.44 

.57 

-.59 

1.09 

-.72 

. '♦uO 

-.10 


-2.46 

-.45 

. 74 

-.oO 

1.30 

- ,6^ 

.400 

-.19 

-.37 

-2.78 

-.62 

.72 

-.62 

1.63 

-.58 

.<♦•3 0 

.07 

- . 3b 

-2.bfa 


1.2b 

-.61 



.450 

-.2b 

-.57 

-2. 77 


1.37 

-.63 



.Ml-J 


-.44 







.475 

.10 

-.61 







.:>0j 

.ji 

-.bO 

-1.54 

-.62 

1.51 

-1.15 



.500 

.62 

-.6d 

-2.24 

-.78 

1.64 

-1.3C 



• 3i3 





-.93 

-.95 



.515 




- 

1.62 

-1.62 



.33 J 



-.6V 






-55C 



-1.20 






.oOO 

. 72 

-.24 

-.b4 

-.64 





.600 

.82 

-.37 

-.74 

-.69 





. 7 00 

. 73 

3 3.40 

-.b2 

-.37 





.700 

.86 

53.89 

-.63 

-.60 





.QOO 

.o2 

33,40 

-.97 

- .46 





.650 

.77 

53.89 

-.85 

-.70 
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Al PhA 

. 1 





RUN* 
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ALPHA 

.1 





PUii*I 

ibol 

UfcIA 240.0 





PCINT 3562 


BETA 

250.0 





A/L 

obuY 

bbuY 

TOP 

Bcr TCM 

PYLUN 

PYLON 

UPPtK 

UPPER 

A/L 

BOUY 

BOUY 

Tup 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


Lrtb 

khb 

C/L 

C/L 

LmS 

KHS 

flank 

FL ANK 


LHS 

RHS 

C/L 

L/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

d.OOO 

- 1 .05 

-1,65 

-1.65 

-1.65 





C.OOO 

-2.25 

-2.25 

-2.25 

-2.25 





.0^0 

-2.04 

-.95 

-.32 

-.61 





.020 

-2.04 

-1. 16 

-.42 

- . fa6 





.03 J 

-1.33 

-.43 

-.47 

-.50 





.050 

-1.34 

-.78 

-.52 

-.63 





.too 

-.62 

-.27 

-.33 

-.54 





.ICC 

-.74 

-.46 

-.27 

-.63 





. 1 30 

- .06 

13 

-.54 






.ibC 

-.73 

-.39 

-.51 






.170 

- .03 

-.17 







.170 

-.77 

-.34 







.200 

-.u7 

-.17 

-.59 

- .49 





,2C0 

-.72 

-.31 

-.54 

-.65 






-.03 

-.19 







.220 

-.59 

-.34 







-230 

-.‘♦2 

-.25 

-.99 






.25C 

-.39 

-.35 

-1.02 






.-:o3 





-1.45 

-.38 



. 2o5 




- 

1.57 

-. 36 



.27u 

- - 36 

-.31 



- 3.03 

-.75 

-. 15 

- .00 

.27C 

-.33 

-.29 



-2. 84 

-.50 

.12 

-.51 

.303 

- . 30 

- . 3d 

-1.24 

-.53 

- 82 

-.62 

.49 

- . Ob 

.303 

-.50 

-.36 

-1.14 

-.56 

1.24 

-.6C 

.75 

-.69 

. 3 30 

-.3‘* 

-.46 

-2.42 

-.63 

.51 

-.51 

1.20 

-.67 

.350 

-.49 

- .44 

-1.67 

70 

.62 

-.40 

1.35 

-.48 

-<♦00 

- .‘♦‘t 

-.63 

-3. l6 

-.85 

.62 

- .55 

i.9t 

— .63 

.40C 

-.38 

-.61 

-2.80 

-.97 

.77 

-.34 

2.02 

-.44 

.430 

- « to 

-.64 

-3.2C 


1.54 

- .62 



.450 

-.94 

-.74 

-3.06 


1,40 

-.63 



.<♦ 73 

-.20 

-. 77 







.475 

-.44 

-.67 







.300 

.31 

-.99 

-2.39 

-1.2b 

2.C4 

- .99 



.5CC 

.25 

-.80 

-2.43 

-1.36 

2.09 

-.78 



. 3 1 3 





-1.9b 

-1.98 



.515 




- 

1 .95 

-1.95 



-530 



-2.28 






.55C 



-2.56 






.oOO 

.03 

63 

- 1,66 

-.90 





.oCC 

.76 

-.85 

-3.09 

-l.3o 





. 700 

. *2 

3t.l 7 

-1.06 

-.90 





.700 

.93 

53.59 

-1.27 

-1.17 





.030 

. do 

34, 1 7 

-1,03 

-1 .02 





.bbC 

.92 

53.59 

-.96 

-1.03 
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ALPHA 
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RUN 
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ALPHA 

.1 





POINT 

3563 

b£TA 260-0 





PCINT 

35o4 


BETA 

27C.0 





A/L 

bbuY 

buuY 

TOP 

bottch 

PYLON 

PYLCN 

UPPER 

UPPtK 

X/L 

BUUY 

BUUY 

TuP 

BUTTUM 

PYlUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LMS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

FLANK 

HLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

- 2.52 

-2.52 

-2.52 

-2.52 





O.CCC - 

■2.26 

-2.2o 

-2.28 

-2. 2d 





.020 

-l.6l 

-1.33 

-.38 

-1.17 





.020 - 

1.41 

-1.20 

-.42 

-1.07 





.030 

- 1.20 

-.96 

-. 54 

-.78 





.050 

-.87 

-.89 

-.54 

-.73 





.100 

-.74 

-.65 

-.12 

-.77 





.100 

-.<<•9 

-.93 

.03 

-.74 





.150 

-.76 

-.70 

-.46 






.150 

-.68 

-.91 

-.35 






.1/0 

-.74 

-.67 







.170 

-.70 

-.86 







.200 

-.07 

-.73 

-.55 

-.78 





.-dCC 

-.65 

- .6'* 

-. 52 

-.03 





.220 

-.58 

-.56 







.220 

-.28 

-.70 







.2 30 

-.24 

-.60 

-1.31 






.250 

-.15 

-.71 

- 1.58 






*2o3 





-2.37 

-.56 



.265 





-3.77 

-.65 



.2/0 

-.27 

-.48 



-2.31 

-.70 

-29 

-.62 

.270 

-.19 

-.70 



-1. 76 

-3.31 

.37 

-.88 

.303 

-.32 

-.56 

-1.31 

-.63 

1.62 

-.61 

.90 

-.72 

• 303 

-.37 

-.65 

-1.95 

-.75 

1.85 

-1.39 

1.03 

-.99 

.3 30 

- . 46 

-.53 

-1.73 

-.64 

.52 

-.47 

1 .46 

- .60 

.350 

-.52 

-.69 

-3. 74 

-.71 

.35 

-1.24 

1. 39 

-1.22 

.400 

-.45 

-.48 

-2.69 

-.81 

.50 

- .45 

2.07 

-.53 

.400 

-.40 

-.74 

-3.BJ 

-.82 

.27 

-.06 

1.94 

-1. 10 

.430 

73 

-.34 

-2.79 


1.26 

-.42 



.450 

-.67 

-.63 

-3.25 


.98 

-.66 



.4/3 

-.41 

-.55 







.475 

-.41 

-.57 







.300 

• 2o 

-.60 

-2.40 

-.93 

1.62 

-.51 



.500 

.31 

-.61 

-2.70 

-.92 

1.21 

-.65 



.513 





-1.86 

-1 .86 



.515 





-1.95 

-1.95 



.330 



-2.43 






,55C 



-2. 74 






.oOG 

.33 

-.53 

-3.10 

-U 12 





.600 

.58 

-.44 

-3.10 

1 

o 

o 





. 700 

.63 

33.89 

-2.99 

-2.C5 





.700 

.50 

33.73 

-3.35 

-1.66 





.630 

.94 

33.89 

-1.18 

-1.22 





• 850 

.79 

53.75 

-2.48 

-i.l4 
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KUN 

1 IH 

ALPHA 

0.0 





KliN 

174 


alpha 

-.0 





PUIi^I 

J3o3 

OETA 

180.0 





POINT 

3366 


beta 

170.0 





A/L 

oUuV 

OUUV 

TOP 

8UTTGH 

PYLON 

PYLON 

UPPfcK 

UPPEK 

X/L 

BOUY 

BUOY 

TUP 

BUTTuH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LH3 

MhS 

Flank 

Flank 


LHS 

kH3 

C/L 

C/L 

LM3 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH3 

RHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.30 

.30 

.30 

.3C 





c.ooo 

• 34 

.34 

. 34 

.34 





.0^0 

.^/ 

.24* 

.41 

.30 





• 020 

• 21 

.23 

.42 

.31 





.05>0 

-.30 

.04* 

.38 

.22 





.050 

-•08 

• 05 

.39 

.13 





.100 


.01 

-.15 

. 14 





.ICO 

.00 

-.01 

-.20 

.12 





.1^0 

.03 

• 06 

-.59 






.150 

• 12 

.04 

-.51 






.1/0 

.21 

• 17 







.170 

.28 

.16 







,^00 

-.03 

.03 

-.37 

.11 





.200 

.06 

.00 

0 

1 

.11 





U^Q 

-.4*9 

-.30 







.220 

-.44 

-.38 







. ^ bO 

-.62 

-. 4*H 

-.49 






..^50 

-.37 

-.57 

-.39 






.<^ob 





-.94 

-.25 



.265 





-.96 

-.33 



.2/0 

- .33 

-.30 



-1. 10 

-1.20 

-.69 

- .04 

.2 70 

-.60 

-.46 



-1.32 

-1.C6 

-.73 

-.62 

. joj 

-.4*1 

-.23 

-.97 

.03 

-1.06 

-1.37 

-.62 

-.50 

.303 

-.4*2 

-.33 

-.92 

.01 

-1.31 

-1.13 

- .66 

-.45 

.31>0 

-.22 

-.06 

-.23 

-.05 

.14 

-.00 

.40 

.30 

.350 

-.29 

-.19 

-.15 

-.09 

-.06 

. 16 

.31 

.55 

• <»00 

.00 

. 14* 

. 16 

.01 

« 46 

• 30 

1.06 

.60 

.400 

-.02 

.08 

.27 

-.04 

.35 

.51 

.92 

. 72 

.4*30 

.4*0 

. 34* 

.33 


.44* 

-.02 



• 450 

• 33 

• 31 

.47 


.I'' 

.38 




.4*2 

.33 







.475 

.37 

.37 







.300 

.4*1 


.32 

.28 

-. 00 

- .80 



.300 

• 31 

.3/ 

.47 

.24 

-. 82 

-.36 



.313 





1.4/ 

1 .4/ 



.315 





1./8 

1.78 



.330 



.63 






.550 



• 68 






.toOO 

. 4*2 

.72 

.54* 

.32 





.600 

• 36 

.80 

.32 

.2 7 





. too 

.4*4* 

33.60 

.53 

.31 





.700 

• 39 

34. 1 8 

• 4o 

.24 





.0 30 

.30 

33.60 

.33 

.24 





• 6 30 

.27 

54.18 

.30 

.04 
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RUN 
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pu 1 N r 

35o7 

8b TA 

160.0 





PUiNT 

3568 


BETA 

150.0 





A/L 

BUOY 

bUUY 

TUP 

80TICH 

PYLUN 

PY LON 

UPPtR 

upper 

A/L 

8GUY 

BUOY 

TOP 

BUTTON 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KhS 

Flank 

Ft ANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

.L4 

.24 

.29 

.29 





o.coo 

-.10 

-.10 

-.10 

-.10 





.OcO 

.23 

.22 

.36 

.28 





.020 

.15 

-.09 

• 38 

• 10 





.OjO 

.04* 

-.23 

.36 

.06 





• 050 

• 09 

-1.15 

.37 

-.01 





. 100 

• 01 

-.17 

-.18 

.08 





• ICO 

.03 

-.4 7 

-.18 

-.08 





.130 

.11 

-.03 

-.69 






.150 

• 00 

-.25 

-.52 






.1 /o 

.23 

.09 







.170 

-.03 

-.05 







.200 

.04* 

-.10 

-.73 

.09 





.200 

-.12 

-.20 

-.57 

-.08 






- , 34 

- .37 







• 2 20 

-.25 

-.46 







.230 

- . 39 

-.38 

-.71 






• 230 

-.39 

-.5 1 

-.57 






.^'03 





- .98 

- .19 



.263 





-.85 

-.16 



.2/0 

- . 39 

-.28 



-1.64 

-1.09 

- .62 

- .31 

..^70 

-.35 

-.37 



-1.06 

-1.17 

-.56 

-.57 

.303 

-.3 1 

-. 14 

-1.03 

.02 

-1.49 

-.91 

- . 30 

- .33 

.303 

-.35 

- . 16 

-1.16 

-.11 

-1.45 

-.85 

-.49 

-.35 

.330 

-.•*1 

.01 

-.30 

-.09 

-.30 

.23 

• 33 

• 39 

.350 

-.21 

.03 

-.98 

-.21 

-.62 

.24 

.04 

.65 

.4*00 

- . 19 

. 19 

-. 19 

-.09 

.02 

.39 

. 72 

. /O 

.900 

-.10 

.20 

-.81 

-.21 

-.41 

.52 

.37 

.84 

• •*30 

.26 

.33 

. 10 


-.90 

.61 



.950 

.07 

.21 

-.56 


-.80 

.61 



. 4* / 3 

• di 

.4*1 







.975 

-.03 

.38 







.3 00 

.0 3 

.4*9 

.18 

. 1 1 

-1.60 

.20 



.300 

-.28 

.49 

-.18 

-.22 

-1.34 

.51 



. 3l 3 





1.33 

1.33 



.315 





,73 

.73 



.3 30 



. 32 






.550 



-.18 






. oUu 

.11 

. 86 

.12 

.13 





.600 

-.98 

.95 

-.41 

-.06 





. 700 

.11 

34*. 9 / 

.17 

. 14 





.700 

-.28 

53.89 

-.63 

-.02 





.6 30 

.04 

39.97 

,0C 

-.26 
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53.89 

-.49 
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POINT 
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A/L 

bUuV 

buoy 

TUP 

bUTTCM 

PYLUN 

PY LCN 

UPPtR 

UPPER 

A/L 

BOUT 

BUUY 

TOP 

8UTTUN 

PYLON 

PYLON 

UF^ER 

UPPER 


lhs 

KHS 

L/L 

C/L 

LHS 

KFS 

FLANK 

FL ANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RMS 

FLANK 

FLANK 








LH5 

KHS 








Lh.. 

RHS 

0.000 

- . 15 

-. 13 

-.13 

-.13 





o.ccc 

-.70 

-.70 

-.70 

-.70 





.0<^0 

.10 

-.70 

.28 

• C6 





.020 

-.17 

-1.25 

. 14 

-.14 





.OjO 

.09 

-1.53 

.23 

-.11 





.050 

.01 

-1.66 

• 04 

-.27 





.100 

.03 

-.63 

-.33 

-.19 





.100 

-.00 

-.77 

-.47 

-.26 





.1 :)0 

-.0^ 

-.41 

-.39 






.150 

-.09 

-.45 

-.61 






.1/0 

-.02 

19 







.170 

-.10 

-.31 







.200 

- . 1ft 

-.29 

-.39 

-.13 





.2CC 

-.18 

-.33 

-.62 

-.21 





.2d0 

- .23 

- ,99 







• 220 

-.26 

-.50 







.£50 

-. £8 

59 

-.65 






.250 

-.38 

- .34 

-.83 






.265 





-.88 

-.22 



.205 





-.9B 
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.2/0 
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-.21 



-1.07 

-1 .40 
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.2 70 

-.36 
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-1.98 

-.83 

-.42 

.805 

- . 59 
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-1.31 

-.18 

-1.53 
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-.46 

- .23 

.303 

-.39 
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-1.43 

-.26 

-1.24 

-.46 
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-.11 

.550 
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10 

-1.76 

-.33 

-1.00 

.36 

-.29 

./I 

.350 

-.38 

-.09 

-2.43 

-.31 

-1.28 

.46 

-.87 

• 83 

.900 

-.21 

.13 

-1.78 

-.42 

-.81 

• 64 

.20 

i.Ol 

.400 

-.36 

-.00 

-2.62 

-.31 

-1.19 

.72 

-.39 

1.25 

.9 50 

-.20 

.13 

-1.37 


-1.30 

.95 



.450 

-.43 

-.14 

-2.39 


-I.B5 

1.13 



.hIj 

-.23 

.57 







.475 

-.53 

. 19 







. 5 00 

- . 92 

.37 

-.69 

-.29 

-2.04 

1 .03 



• 300 

-.72 

.59 

-1.32 

-.74 

-2.38 

1.50 



.315 





. 36 

.36 



.515 





-.38 

-.38 



.350 



-.69 






.35C 



-1.33 






.uOC 

- , 53 

1.0b 

-.59 

-.33 





• oCC 

-.72 

1.16 

-1.04 

-.69 





. /OO 

-.90 

53.60 

-.94 

-.36 





• 700 

-.86 

34.02 

-.88 

-./B 





. 8 50 

- ••*8 

5i,60 

-.76 

-.39 





• B50 

-.77 

34.02 

-1.02 

-.76 






130 



KUiVi 

1 /<* 

ALPHA 

-.1 





poi.a 

3571 

be lA 

120.0 





A/t 

dujy 

buut 

TUP 

bOTTCM 

Py LUN 

PYLCK 

UPPfcK 

UPPtK 


LH5 

KHS 

C/L 

C/L 

LH5 

KPS 

flank 

flank 








Lh3 

KHd 

>-000 

- i.io 

-1.3d 

-l.ib 

-1.38 





.020 

- -o5 

-1.57 

-.01 

-.38 





-050 

-.10 

-1. 6<» 

-.17 

-.41 





.100 

-.0? 

-.07 

-.50 

-.40 





- 1 50 

-.lo 

-.48 

-.63 






.1/0 

-.13 

-.<♦<♦ 







.200 

-.20 

-.<♦0 

-.57 

-.31 





.220 


- -<to 







.250 

-.32 

-.40 

-l.Ol 






.205 





-1.25 

-.19 



.2 70 

-.3d 

--^2 



-1,01 

-2.7C 

-.85 

-.2d 

. JOj 

-.33 

-. 1^ 

-1.53 

-.29 

-l.Od 

.04 

-1.00 

.12 

.350 

- .40 

-.24 

-2. 72 

-.40 

-I.IO 

.58 

-1.26 

1.02 

-<»00 

-.50 

-.Id 

-3.08 

-.67 

-1.49 

.75 

-1.25 

1.53 

.<♦50 

-.70 

-.4d 

-3.07 


-1.34 

1.34 



.<♦75 

-.dS 

.05 







.500 

-1.30 

.46 

-1-85 

-l.ifa 

-2.08 

1 .94 



.515 





-1.05 

-1.05 



.550 



-^.11 






.oOO 

- .40 

1.17 

-1.74 

-1.22 





. /oo 

-i.ld 

54.6 1 

-1.21 

-1 .C5 





.0 50 

- 1. Id 

54.61 

- 1.26 

-1.15 






KOI^ 

1 /^ 

alpha 

-.0 





PUlrtl 

35/3 

bE lA 

ICO.O 





A/L 

ouoir 

buuir 

TUP 

bOTTOM 

PYLON 

PYLON 

UPPEK 

UPPEK 


LMS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KFS 

FLANK 

FlANK 








LHS 

HHS 

).000 

-2.20 

-2.20 

-2.20 

-2.2C 





.020 

- 1-59 

-1.40 

.08 

-.91 





-05U 

-.56 

-1.50 

-.09 

-.73 





.100 

-.57 

-.72 

-.31 

-.69 





, l50 

-.27 

-.70 

-.50 






.1 70 

-.33 

- .64 







.200 

-,2** 

-. 55 

-.42 

-.6C 





.220 

-.24 

-.5d 







.2 50 

-.50 

-.42 

-.96 






.265 





-1.42 

-.41 



,270 

-.52 

-.25 



-.63 

-2 .93 

-. 63 

.19 

. 30 5 

-.40 

-.41 

-1.14 

-.54 

-.51 

1.28 

-. 70 

. 66 

.350 

-.45 

5d 

-2.07 

-.72 

-.38 

.75 

-.55 

1.34 

.^OJ 

- . 5d 

-.56 

-1,92 

-1.26 

- .64 

.67 

5b 

2.01 

. **50 

- .6d 

-.93 

-1.50 


-.94 

1 .31 



-‘♦/5 

-.73 

16 







.500 

-.09 

.56 

-1.44 

-1. 11 

-.69 

1.95 



.515 





- 1. 28 

-1 .28 



.55 0 



-2.42 






. ooO 

- . 9*. 

.91 

-2.84 

-1.76 





, /Oo 

-i.io 

53.09 

-2.21 

-2.C7 





. d 50 

- i . '♦O 

5i, 69 

- 1.46 

-1.82 






rvUiM 

1/5 

ALPHA 

.0 





Koti* r 

5502 

bElA 180 

.0 





a/l 

LJ04JY 

duOY 

TUP bUTTCM 

PYLJN 

PYLCN 

UPPEK 

UPPEK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

flank 

Flank 








LHS 

KHS 

i.OuO 

.2/ 

.27 

.27 

.27 





.020 

. 19 

.27 

.32 

.28 





.050 

-.11 

. 18 

. 32 

.18 





. loO 

-.o7 

.06 

-.19 

.09 





. 1 50 

-.01 

. 10 

-.46 






.1 /o 

.07 

. l9 







.200 

-.03 

.02 

- .46 

.C7 






-. 55 

-.25 







.L50 

-.92 

-. 37 

-.30 






.2 65 





-.09 

-.25 



.d/o 

- . 36 

-.35 



-.89 

- .97 

-.58 

- . 55 

.303 

-.27 

-.25 

-.80 

-.C2 

-.90 

-1 .11 

-.43 

-.40 

.550 

-.11 

-.10 

-. 16 

-.12 

.11 

-.04 

.37 

.29 

. 900 

.09 

. 10 

.13 

-.03 

. 30 

.15 

. 54 

.30 

.950 

• •♦9 

.57 

.24 


.27 

.00 



.4/5 

.95 

. 36 







.500 

. 36 

• 28 

.18 

.23 

15 

-.77 



.515 





. 7a 

.78 



.550 



• 64 






.600 

.35 

. 54 

.47 

.26 





. /Ou 

. 36 

39.64 

.45 

.25 





.050 

.24 

3 9.69 

.27 

.20 






KUN 

174 


ALPHA 

-.1 





POINT 3572 


bETA 

110.0 





K/L 

buoy 

bUUY 

TUP 

bUT lUH 

PYLuN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

L/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

o.occ 

-1.81 

-1.81 

- 1.81 

-1.81 





.020 

-1.04 

-1.67 

-.04 

-.66 





.C&O 

-.28 

-1.59 

-.22 

-.56 





.ICC 

-.12 

-.87 

-.42 

-.51 





.150 

-.11 

-.71 

-.53 






.17C 

-.17 

-.74 







.eCC 

-.16 

-.80 

-.40 

-.52 





.220 

-.19 

-.69 







.2&0 

-.21 

-.52 

-.93 






.2o5 




- 

1.12 

-.49 



.2 70 

-.26 

-.30 



-.72 

-2.58 

-.64 

-.02 

.303 

-.31 

-.49 

-1.19 

-.49 

-.57 

.71 

-.88 

.^5 

.350 

-.41 

-.57 

-2.1 7 

-.69 

-.06 

.73 

-.73 

1.24 

.400 

-.54 

-.59 

-2.18 

-l.Od 

-.81 

.74 

-.79 

1.85 

.450 

-.89 

-1.09 

-2. 38 


-.93 

1.41 



.475 

-1.01 

-.33 







.500 

-1.04 

.3 7 

-1.86 

-2.20 

-l.5l 

2.15 



.515 




- 

1.53 

-1.53 



.55C 



-2.22 






.oCC 

-i.ll 

.90 

-2.26 

-U77 





.700 

-1.29 

54.18 

-2.0d 

-1.55 





.850 

-1.35 

54.18 

-1.32 

-1.22 






RUN 

174 


ALPHA 

-. 1 





POINT 3574 


BETA 

90.0 





X/L 

800Y 

8UDY 

TUP 

bUTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

flank 








LHS 

RHS 

o.ooc 

-1.95 

-1.95 

-1.95 

-1.95 





.020 

-1.21 

-1.10 

-.07 

-1.03 





.050 

-.82 

-.87 

-.20 

-.84 





.ICO 

-.76 

-.49 

-.22 

-.78 





.150 

-.69 

-.50 

-.47 






.170 

-.73 

-.55 







.200 

-.59 

-.50 

-.41 

- .68 





.220 

-.56 

-.42 







.250 

-.49 

-.28 

-1.28 






.265 




- 

2.29 

-.36 



.270 

-.54 

-.id 



-.66 

-2.66 

-.62 

.33 

.303 

-.46 

-.3d 

-1.27 

-.51 

-,6l 

1 .64 

-.72 

. 84 

.350 

-.40 

-.48 

-2.32 

-.63 

-.40 

.74 

-.56 

1.38 

.400 

-.47 

-.38 

-1.98 


-.45 

.58 

-.57 

1.97 

.450 

-.41 

-.56 

-1.49 


-.50 

1.04 



.475 

-.45 

.07 







.500 

-.49 

.81 

-1.44 

-.68 

-.61 

1.55 



.515 




- 

1.18 

-1.18 



.550 



-2.56 






.600 

-1.24 

1.22 

- 3. 22 

- 1.24 





. 700 

-.96 

54.02 

-2. 76 

-1.44 





.850 

-1.90 

54.02 

-2.64 

-3.5d 






RUN 

175 


ALPHA 

.0 





POINT 

3583 


BETA 

190.0 





a/l 

bUUY 

BODY 

TUP 

bUTTUM 

PYLUN 

PYLON 

UPPEK 

UPPER 


LhS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHS 

RHS 

o.cco 

.26 

.26 

.26 

.26 





.020 

.20 

.30 

.35 

.30 





.C5C 

-.43 

.16 

.33 

.15 





.ICC 

-.18 

.12 

-.09 

.11 





.150 

-.11 

.14 

-.38 






.170 

-.01 

.18 







.eCO 

-.08 

.05 

-.47 

.07 





.220 

-.32 

-.19 







.250 

-.37 

-.31 

-.45 






.265 





-.02 

-.23 



.270 

-.34 

-.29 



-.96 

-.92 

-.54 

-.40 

.303 

-.22 

-.23 

-.82 

-.03 

-.76 

-.98 

-.36 

-.31 

.350 

-.07 

-.07 

-.39 

-.13 

.23 

-.17 

.30 

.33 

.400 

. 14 

.13 

-.21 

-.11 

.34 

.02 

.51 

. 19 

.450 

.43 

.32 

-.03 


.36 

-.16 



.475 

■ 4o 

.28 







.50C 

.40 

.16 

.02 

• 13 

.18 

-.54 



.515 





. 6o 

• 66 



.550 



.52 






• 600 

.39 

.47 

.38 

.16 





.700 

.41 

39.80 

.39 

.15 





.850 

.31 

39.80 

• 26 

-.01 






131 



1 /t> 


Alpha 

.0 





RUN 

175 


alpha 

.0 





Holh 1 



Ot lA 

200.0 





PUNT 

3585 


dlTA 

210.1 





A/L 

bUijV 

buuY 

Tup 

bOTTLM 

HYLUIY 

PYLON 

UPPLR 

UPPtK 

a/L 

bUOT 

bUOY 

Tup 

bOTTuH 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


cnb 

Kttb 

C/L 

L/L 

LH6 

KhS 

PlAiXK 

PLANA 


LH5 

KH5 

U/L 

C/L 

LH5 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LHi 

KH5 








LHS 

RHS 

. uu o 

.Zj 

• Z^ 

.26 

.25 





0.000 

.21 

.21 

.21 

.21 






.iO 

. iO 

.33 

.22 





.020 

-.92 

.2 1 

• lb 

.13 





,U jij 

- • f-> 


.31 

-.01 





.050 

-.93 

.15 

.13 

-.08 





. lOu 

-, Zj 

. 17 

-.10 

.06 





.100 

-.33 

.09 

-.2d 

-. 10 





. ibO 

-.O'* 

. ib 

-. 36 






.150 

-.20 

.02 

-.38 






.1/0 

-.01 

. l« 







.170 

-.00 

.02 







. ^ OLi 

-.iO 

.0^ 

- ,i*H 

.09 





.200 

-.19 

-.08 

-.90 

.03 






- . 

-. 1^ 







.220 

-.25 

-.22 







. c •> J 

~ .iZ 

- .Z'v 

-.^2 






.250 

-.20 

-.26 

-.63 






. ^ t>t> 





- . 6b 

-.29 



.265 





-.70 

-.29 



. i 10 

~.ZS 




-1.09 

-.76 

-.*♦5 

- .35 

.270 

-.09 

-.29 



- 1.38 

-.72 

-.99 

- .96 

. jO ) 

-.11 

~ »ZH 

-.91 

o 

0 

1 

- . 59 

-l.il 

-.32 

-.29 

.3C3 

.09 

-.29 

-l.Ol 

-.01 

-.96 

-.80 

-.26 

-.93 

. JVO 

.0^ 

-. lo 

-.92 

-.1 1 

. lo 

- .99 

.29 

.09 

.350 

• 19 

-.19 

-1.98 

-.13 

• 08 

-.69 

.31 

-.93 

. *♦ uo 

j 

.01 

-.83 

-.19 

.20 

-.36 

.02 

-.05 

-9C0 

• 39 

-.08 

-1.33 

-.11 

.20 

-.67 

.68 

-.51 

. 

.•*1 

*Zt> 

-.69 


• 96 

- .96 



.950 

.95 

.12 

- 1.91 


.39 

-.71 



.** i j 

. **0 

.1 J 







.975 

• 56 

-.16 







.->0u 

.**4 

-. 0 -* 

-.'♦b 

-.03 

.97 

- .89 



.5CC 

.62 

-.61 

-.99 

-.18 

.59 

-1. 10 



. -Dl -3 





.23 

.23 



.515 





-.3/ 

-.37 



. J j 



-.1^ 






.550 



0 

1 






. J u 

. jO 

. J>0 

-.06 

.09 





.6CC 

.63 

-.28 

-.79 

-.09 





. / .-u 

• 

•*0. 11 

.08 

.05 





.700 

.61 

39.69 

-.61 

-.06 





.OJO 

* J'# 

<♦0. 11 

.01 

-.23 





• 8 50 

.51 

39.69 

-.31 

-.31 






KUN 

1 75 

alpha 

.0 





RUKr 

175 


ALPHA 

.0 





PulNl 

3586 

bETA 220.0 





PUINT 

3587 


BETA 

230.0 





X/L 

bUuY 

buUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLON 

PY LCN 

UPPfcR 

UPPER 

X/L 

80uY 

bOUY 

TUP 

8QTTQM 

PYlUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KFS 

FLANK 

plana 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH3 

RHS 








LHS 

RHS 

1.000 

-.19 

-.19 

19 

-.19 





o.cco 

-.79 

-.79 

-. 79 

-.79 





.020 

-1.08 

.01 

-.06 

-.08 





.U20 - 

1.39 

-.98 

-.12 

-.22 





.050 

-1.23 

.08 

-.12 

-.13 





.050 - 

1.28 

-.18 

-.19 

-.29 





.100 

-.55 

.03 

-.31 

-. 17 





.100 

-.56 

-.13 

-.95 

-.39 





.150 

-.97 

-.07 

-.38 






.150 

-.20 

-.12 

-.59 






.1/0 

-.39 

-.03 







• 1 70 

-.33 

-.12 







.200 

- . 39 

-.09 

-.37 

-.29 





..tCO 

-.25 

-.17 

-.59 

-.92 





.220 

-. >2 

-.10 







• 220 

-.15 

-.17 







.250 

-.29 

-. 17 

-.99 






.250 

-.07 

-.19 

-.66 






.265 





-.58 

-.29 



.265 





-.85 

-.26 



.270 

-.19 

-.23 



-1.50 

- .99 

- .26 

-.31 

.2 70 

• Oo 

-.lb 



-2.06 

-.71 

-.30 

-.58 

.3<j3 

-.05 

-.29 

-.82 

-.27 

. 06 

- .99 

-.02 

-.92 

.303 

• 21 

-.26 

-1.05 

-.60 

.09 

-.57 

-.01 

-.65 

.350 

.07 

-. 26 

-1.30 

-.92 

.36 

-.95 

.52 

-.96 

• 350 

. 32 

-.33 

-1.52 

-.61 

.25 

-.56 

.97 

-.72 

.<•00 

.27 

-.30 

-1,92 

-.51 

. 30 

- .93 

. 78 

- . 59 

.900 

.91 

-.90 

-1.92 

- .66 

.19 

-.60 

.80 

-.70 

.h50 

.27 

-.97 

-1.97 


• 9o 

- .90 



.950 

.31 

-.59 

-1.89 


.92 

-.68 



.9/5 

.97 

-.91 







.975 

.51 

-.69 







.500 

.03 

-.55 

-1.06 

-.89 

.67 

- .78 



.500 

. 79 

-.80 

0 

1 

-.62 

.09 

-.81 



.515 





- . 69 

- .69 



.515 





- • 86 

-.86 



.5'^0 



-.67 






.55C 



-.63 






.600 

.71 

-.91 

-.55 

-.57 





.600 

• 82 

-.57 

-.75 

-.78 





./Oj 

. 73 

39.87 

-.66 

-.32 





. 700 

• 86 

39.88 

- . 66 

-.72 





.850 

.oO 

39.87 

-.88 

-.96 





.850 

.77 

39.68 

-.92 

-.59 






KUN 

1 /5 

Al pha 

.1 





RUN 

175 


ALPHA 

. 1 





Pul.W 

3588 

bEIA 290.0 





POINT 

3589 


BETA 

2 50.0 





a/L 

8UUY 

bUUY 

TUP 

dCTTOM 

PYLCN 

PY LUN 

UPPER 

UPPtK 

A/L 

80 UY 

8UUY 

TUP 

8UT I JM 

P ylun 

PYLUN 

UPPER 

UPPER 


LH5 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KhS 

Flank 

FLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

U/L 

LHS 

RHS 

flank 

TLANK 








LHS 

KhS 








LHS 

RHS 

).U0j 

-1.j7 

-i.37 

-1.37 

-1.37 





c.ooc - 

1.79 

-1.79 

-1.79 

-1. 79 





.0^0 

-1.53 

-.93 

-.17 

-.91 





.020 - 

1.96 

-1.02 

-.25 

-.71 





.0t>0 

-1.21 

-.39 

-.31 

-.30 





.050 - 

1.10 

-.67 

-.33 

-.50 





.100 

- . 59 

-.29 

-.39 

-.91 





.100 

-. 59 

-.53 

-.30 

-.57 





. 1 50 

-.96 

26 

-.50 






.150 

-.90 

- .90 

98 






.1/0 

-.92 

-.21 







.170 

-.28 

-.92 







.2 00 

-.30 

-. 19 

-.55 

-.90 






-.23 

-.90 

-.59 

-.55 





UzO 

-.19 

-.27 







.220 

-.07 

-.91 







.250 

-.05 

-.27 

-.90 






.250 

. 15 

-.39 

-.89 






.265 





-1.29 

- .98 



.265 





-1.90 

-.93 



.2/0 

.08 

-.38 



-2. ii 

-.69 

-. 17 

-.53 

.2 70 

• 29 

-.35 



-2.32 

-.57 

.03 

-.53 

.303 

. 10 

-.98 

-1,15 

-.97 

. 59 

- .83 

. 28 

-.85 

.303 

.23 

-.93 

-1. 13 

-.50 

.83 

-.56 

.57 

-.66 

.J50 

.20 

-.98 

-1.56 

-.60 

.57 

-.97 

.92 

-.72 

.350 

.19 

-.57 

- 1. 72 

-.61 

.55 

-.91 

.87 

-.65 

.900 

• 29 

-.61 

-2.17 

-.75 

.59 

-.52 

. 89 

-1.03 

.900 

• 23 

-.51 

-2.13 

-.77 

• 99 

-.38 

• 86 

-.97 

.950 

. 19 

-.66 

-2.16 


.95 

-.56 



.950 

.00 

-.56 

-2.99 


l.Ol 

-.95 



.**1-3 

. 3o 

-.65 







.975 

.39 

- .63 







.500 

.73 

-. 75 

-1.78 

-.63 

.90 

-.85 



.500 

• 73 

-.50 

-1.96 

-.71 

1.19 

-.56 



. 515 





- 1. 98 

-1 .98 



.515 





-1.36 

-1.36 



. 55 0 



-1.06 






.550 



-1.35 






. oOO 

• 08 

-.56 

-.89 

-.82 





• 60C 

.92 

-.57 

- 1.92 

- . 68 





. 700 

.93 

90.11 

-.83 

-.86 





.7CC 

• 98 

90. 2C 

-.90 

-1.25 





.850 

.87 

90. 1 1 

-l.ll 

-.79 





.6 50 

.97 

90.20 

-.89 

-. 86 
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KUIN 

l/i« 

ALPHA 

. 1 





KUN 

175 


ALPHA 

.1 





PUINI 

3i>y0 

bEIA 

260.0 





POINT 3592 


ObTA 

270.0 





a/l 

ouoy 

buov 

TOP 

6CTTCM 

pvlon 

pvlon 

UPPCK 

OPPtK 

A/L 

BOUV 

bUUY 

TOP 

dUTTUM 

PVLUN 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


lh:> 

KHb 

C/L 

C/L 

CHS 

RHS 

plank 

plank 


CHS 

KHS 

C/L 

C/L 

CHS 

RHS 

FLANK 

flank 








LhS 

KHS 








CHS 

RHS 

O.OOj 

- i .d3 

- 1.03 

-Ub3 

-l.b3 





o.ooc 

-1.54 

-1.54 

-1.54 

-1.54 





.0^0 

-1. U 

-l.O^ 

-.3!> 

-.73 





.U2C 

-.02 

-.85 

-.44 

-.80 





,0t>0 

7«y 

-.70 

-.40 

— .64 





.050 

-.42 

-.63 

-.53 

-.72 





. luO 

-.20 

-.70 

-.19 

-.69 





.100 

-.00 

-.75 

-.06 

-.73 





. 1 3U 

-.31 

-.07 

-.40 






.150 

-.05 

-.83 

-.31 






.i /O 

-.2'» 

-.71 







.17C 

-.10 

-.71 







.^00 

-.2i 

-.t2 

-.bC 

-.71 





• 200 

-.00 

-.70 

-.46 

-.77 






.00 

-.33 







.220 

.03 

-.60 







.2 30 

.12 

-.5>2 

-1.09 






.250 

• 23 

-.50 

-1.30 






. 2c>3 





-2.17 

-.40 



• 2o5 




- 

■2.03 

-.56 



.2/0 


-.4b 



-1.90 

-.71 

.19 

-.ol 

.27C 

.21 

-.51 



-1.42 

-2.04 

.23 

-.79 

.303 

.2** 

-.40 

-1.17 

-.55 

1.05 

-.67 

• o4 

-.07 

.3C3 

• 19 

-.56 

-1.56 

-.66 

1.28 

- 1.27 

.73 

-.90 

.330 

. 2‘* 

-,i7 

-1.77 

-.57 

.54 

-.52 

1.07 

-•OH 

.350 

. C6 

-.56 

-2.74 

— • 06 

.36 

-1.03 

1.04 

-1.04 

. <tOO 

. u 

-. 4<V 

-2.34 

-.62 

.72 

-.45 

1.30 

-.53 

.400 

.10 

-.50 

-2.75 

— • 08 

.38 

-.70 

.83 

-.93 

.<»30 


-. t>3 

-2.31 


• 90 

-.43 



.45C 

-.33 

-.54 

-2.64 


.74 

-.55 



.<*?5 

.Oo 

- .HO 







.475 

-.Oo 

-.44 







. t>00 

.33 

-. t>l 

-2 .Co 

-.79 

• 09 

-.47 



.500 

.45 

-.51 

-2.37 

-.71 

.09 

-.56 



.313 





-l.oo 

-1 .00 



.515 




- 

•1.92 

-1.92 



. t>30 



-l.d3 






.55C 



-1.83 






.oOO 

• do 

-. !>2 

-2.3i> 

-.94 





.oCO 

• 72 

-.54 

-2.04 

-.83 





./oo 

.'Vi 

39.42 

-1.67 

-1.54 





.7C0 

• 01 

39.26 

-2.83 

-1.37 





.d 30 

. ^3 

39.42 

-.90 

-l.CO 





• o50 

.09 

39.26 

-1.24 

-1.23 






KUl« 

1 /5 

AcPhA 

-.0 





RUN 

175 


ALPHA 

-.0 





pui.>.r 

3593 

0 c lA 

100.0 





POINT 

3594 


BETA 

169.9 





a/l 

ouuY 

OoUV 

TUP 

bCTTCM 

pylon 

PYLCN 

UPPER 

UPPEk 

X/L 

BUOY 

OUUY 

TUP 

OOTTUM 

PYLON 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHb 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

K HS 

FLANK 

PLANK 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 








LH» 

KHS 








LHS 

RHS 

0.000 

. 2o 

. 20 

• 20 

.26 





c.occ 

• 22 

.22 

• 22 

.22 





.c^o 

.20 

.20 

.33 

.26 





.020 

.19 

.21 

.33 

.23 





.050 

-.14 

. 13 

.32 

.15 





.050 

-.07 

.04 

.30 

.09 





.100 

-.u 

.05 

-.19 

.06 





.100 

-.04 

-.04 

-.20 

.07 





.150 

-.01 

.12 

-.48 






.15C 

.05 

.04 

-.51 






.I/O 

.09 

. 16 







.170 

.14 

• lA 







.200 

- .Oo 

.Ch 

-.50 

.05 





.200 

.01 

-.0 5 

-.40 

.04 






-.35 

-.23 







.220 

-.25 

-.31 







.250 


-.37 

-.35 






.250 

-.30 

-.39 

-.37 






.2o5 





- • Oo 

-.25 



.265 





-.07 

-.22 



.2/0 

-.•♦0 

-.3H 



-.05 

-1.00 

-.59 

-.55 

.2 70 

-.36 

-.34 



-1.12 

-.73 

-.61 

-.46 

.30 5 

-.27 

-.25 

-.79 

-.03 

-.07 

-1.15 

-. h5 

-.40 

• 303 

-.24 

-.22 

-.81 

-.03 

-1.07 

-.87 

-.56 

-.35 

.350 

-. iH 

-.09 

-. 17 

-.12 

.10 

-.02 

.37 

.39 

.350 

-.07 

-.05 

-.12 

-.12 

-.05 

.08 

.32 

.35 

.hOO 

.09 

.11 

. 13 

-.04 

• 35 

.17 

.47 

.29 

.400 

• 12. 

.15 

.20 

-.07 

.25 

.27 

• 44 

.39 

.H50 

.hO 

.37 

.28 


.25 

-.02 



.450 

.39 

.37 

.35 


.01 

.21 



.H l-> 

.Hi 

.35 







.475 

.37 

.30 







. 5UU 

. 5«* 

.26 

.18 

.22 

-.10 

-.63 



.500 

.26 

.32 

• 28 

.18 

-.05 

-.15 



.515 





• 80 

.80 



.515 





.84 

.84 



.550 



.64 






.550 



.02 






• oOO 

. 3c: 

.54 

• 40 

.23 





.6CC 

• 29 

.61 

.40 

.19 





. 700 

• 5H 

39. 70 

.43 

.23 





.700 

.33 

39.80 

• 40 

. 16 





.050 

.23 

39. 70 

.25 

. 16 





• o50 

.23 

39.80 

.24 

-.01 






HUN 

175 

ALPHA 

-.0 





RUN 

175 


ALPHA 

-.1 





PuiNl 

5595 

btTA IbO.O 





PUINT 

3596 


beta 

150. C 





A/L 

OUUY 

bUUV 

TOP 

BOTTOM 

PYLCN 

PYLCN 

UPPtR 

UPPtK 

X/L 

bUUY 

BuUY 

TUP 

bUTTUM 

pylun 

PYLON 

UPPER 

UPPtR 


LHS 

kHS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

PLANK 

PL ANk 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

PLANK 








Lh5 

KHS 








LHS 

RMS 

0.000 

.20 

.20 

.20 

.20 





c.cco 

.04 

.04 

.04 

.04 





.020 

.19 

. 16 

.26 

. 16 





.020 

• 14 

.01 

.24 

. 15 





.OdO 

-.06 

-.17 

.25 

.03 





.050 

.05 

-.53 

.23 

-.03 





.100 

-.05 

-.09 

-.17 

.05 





.ICG 

.02 

-.20 

-.14 

-.08 





. 1 :>0 

.Oo 

.01 

-.49 






.150 

-.03 

-.04 

-.40 






.170 

.00 

. 13 







.170 

-.03 

.10 







. 20u 

-.OH 

-.17 

-.60 

.04 





.200 

-.14 

-.13 

-.42 

- .06 





.c;20 

- . 5^ 

-.30 







.220 

-.27 

-.30 







.250 


-. 35 

-.61 






• 25C 

-.35 

-.26 

-.46 






.2o5 





-.04 

-.11 



.205 





-.OB 

-.00 



.c: 70 

-.•♦H 

-.25 



-1.57 

-.03 

-.53 

-.47 

.270 

-.34 

-.16 



-.80 

-.95 

— . 46 

-.49 

.303 

-.55 

-.11 

-.88 

-.03 

-1.21 

-.7b 

-.4d 

-.37 

• 303 

-.37 

-.00 

-.91 

-•Oo 

-1. 14 

-.68 

-.44 

-. 37 

.350 

-.22 

.Oo 

-.43 

-. 13 

-.27 

• Cl 

• 3l 

• 16 

.550 

-.26 

. 19 

-.b6 

- . 1 o 

-.60 

.04 

-. IC 

.23 

.HOO 

-.02 

.2H 

-.18 

10 

-.04 

.20 

.51 

.30 

.400 

-.14 

.32 

-.77 

-.17 

-.43 

.19 

-.08 

.55 

.H50 

.29 

.3b 

-.08 


-.3b 

.33 



.450 

.03 

.37 

-.60 


-.60 

.38 



.H75 

.20 

.40 







.475 

-.19 

.47 







.500 

.02 

.42 

.03 

.03 

-1.20 

• 26 



.500 

-.80 

.50 

-.30 

-.26 

-.97 

.51 



.515 





• 65 

• 63 



.515 





.18 

.18 



.550 



• 18 






.550 



-.54 






.oOO 

.05 

. 71 

.03 

.07 





.600 

-.49 

.66 

-.63 

-.10 





./OO 

.10 

hO.11 

.15 

.05 





.700 

-.24 

59.96 

-.53 

-.00 





.050 

-.Oh 

HO.ll 

-.00 

-.21 





.850 

-.37 

59.96 

-.41 

-.30 
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KliH 

173 

ALPHA 

-.0 





RUN 

175 


ALPHA 

-.1 





PU1N1 


bLTA 

L 39.9 





PUNT 3398 


BETA 

130.0 





A/L 

ObUY 

bubV 

TOP 

bOTTCM 

PYLON 

PYLON 

UPPfcK 

UPPfcK 

A/L 

800Y 

ttOUY 

TUP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LHS 

KhS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

PLAr%N 

HLANA 


LMS 


C/L 

C/L 

LH3 

RHS 

FLANK 

flank 








Lh3 

KH5 








LHS 

RHS 

0.000 

-.14 

-. 14 

-.14 

l<i 





o.oco 

-.40 

-.40 

-.40 

-.40 





.Oi'O 

.03 

-.40 

.24 

.02 





.020 

-.09 

-.70 

.05 

-.15 





.ObO 

.04 

-.«2 

.21 

-.11 





.050 

.01 

-.92 

-.00 

-.31 





.100 

-.00 

-.30 

-.23 

-.14 





.ICO 

-.06 

-.35 

-.39 

-.29 





.ibO 

-.03 

-.Oti 

-.40 






.15C 

-.11 

-.13 

-.31 






.170 

-.Ob 

.04 







.170 

-.11 

-.02 







.^00 

-.u 

-. lb 

-. 3d 

Ifc 





.2C0 

-.23 

-.11 

- .44 

-.27 






-.2^ 

-.30 







.220 

-.2b 

-.21 







.^t>0 

-.2b 

-.21 

-.31 






.230 

-.32 

-.07 

-.63 






. t'ob 





-.70 

• 06 



.263 





-.77 

.15 



.^70 

-.24 

-.Ob 



-.80 

-.99 

-.47 

- .42 

..A 70 

-.26 

.06 



71 

-1.46 

-.36 

-.39 

• JOj 

-.24 

.Ob 

-.93 

-.20 

-1.04 

- .53 

-. 33 

-.23 

• 30 3 

-.30 

• 15 

-1.03 

-.28 

-.74 

-.33 

-.76 

16 

.330 

-.23 

. 19 

-1.28 

-.27 

-.73 

.18 

-.49 

• 3o 

.350 

-.37 

.25 

-1.67 

-.40 

-.87 

.23 

-.89 

.36 

.^00 

-.2b 

.27 

-1.33 

-.43 

-.37 

.28 

-.43 

• 3o 

.4C0 

-.35 

• 30 

-2.01 

-.38 

-.92 

.27 

-.81 

. 7C 

.430 

-.23 

.23 

-1.05 


-.60 

• 42 



.450 

-.47 

. 16 

-2. 1 1 


-.89 

.46 



.473 

-.3C 

.41 







.475 

-.32 

• 42 







.300 

-.44 

.bO 

-.bC 

-.48 

-.94 

.39 



.3C0 

-.80 

• 68 

-1.11 

-.b9 

-1.31 

.80 



.313 





.00 

.00 



.313 





- .63 

-.63 



.330 



-.31 






.350 



-1.03 






.oOO 

-.-*2 

-93 

-.46 

-.72 





.60C 

-.86 

1.07 

-.76 

-.83 





. 70J 

- .33 

40.2 7 

-.30 

-.30 





.700 

-.88 

40.43 

-.80 

-.82 





.d3U 

-.34 

40.2 7 

- . 86 

-.47 





.8 50 

-.68 

40.43 

-1.00 

-.69 






KUi'* 

1/3 

ALPHA 

-.1 





HUN 

175 


ALPHA 

1 





PO 1 •'« ( 

3399 

be lA L 

o 

o 





POINT 3600 


bETA 

110.0 





A/L 

oUb V 

bUUY 

TbP 

6CTTOM 

PYLUN 

PYLCN 

UPPEk 

UPPEk 

A/L 

BOUY 

BUUY 

TOP 

BOTTOM 

PYLUN 

PYLCN 

UPPER 

UPPER 


Lf15 

khS 

C/L 

C/L 

LHS 

KHS 

flank 

FLANK 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

flank 

flank 








LHS 

KHS 








LHS 

RHS 

O.OOJ 

- ^ oO 

-.bO 

-.80 

-.80 





O.OCO 

-i.lb 

-1.16 

-1.16 

-1.16 





.023 

-.39 

- .91 

-.08 

-.35 





.0 20 

-.82 

-.97 

14 

-.3b 





.030 

-.14 

-.90 

-.16 

-.44 





• 030 

-.31 

- . 83 

-.21 

-.53 





. iuo 

-. i4 

-.23 

-.46 

-.40 





• ICO 

-.19 

-.23 

-.46 

-.54 





.1 :>0 

- . lb 

-.02 

-.56 






.ISO 

- . lb 

• 00 

-.31 






.1 /O 

-.u 

.Ob 







• 170 

-.17 

.03 







* 2 bO 

-.18 

-.03 

-.46 

-.39 





.200 

-.20 

-.09 

-.43 

-.49 





.L20 

-.1/ 

-.03 







• 220 

-.25 

-.06 







.230 


.08 

-.69 






.250 

-.25 

.09 

-.83 






.2 03 





-.7o 

.19 



.203 





-1.04 

.22 



.2/0 

-.2b 

.17 



-.73 

-1 .63 

- . 3b 

-.23 

.270 

-.33 

.19 



-.72 

-2.18 

-.68 

-.08 

• JUJ 

-.84 

. 19 

-l.li 

-.39 

-.39 

-.12 

-.73 

- . 04 

.803 

-.37 

.22 

-1.08 

-.31 

-.76 

.42 

-.84 

.28 


-.•♦/ 

.19 

-1.98 

-.53 

-.7b 

.34 

-.88 

. 49 

.850 

-.42 

. 1 1 

-1.83 

-.62 

-.74 

.59 

-.76 

.90 

.**00 

-.37 

.24 

-2.13 

-. 71 

-.7b 

.33 

-1.00 

. 78 

.400 

-.34 

-.17 

-2.13 

-.81 

-.34 

.65 

-.69 

1. 16 

.4j0 

-. /3 

.01 

-2. 38 


-.72 

.73 



.4 30 

-.67 

-.37 

-2.39 


-.60 

1.03 



.4/3 

-.b9 

.33 







.473 

-.66 

. 14 







. *jGo 

- . 8b 

.b7 

-1.46 

-.87 

-U 13 

1 .09 



.300 

-.78 

.38 

-1.93 

-1. 10 

-1.00 

1.51 



.31^ 





-.94 

-.94 



.515 





-1.33 

-1.55 



.'joO 



-1. 16 






.350 



- 1.98 






.oCO 

-.^7 

1.13 

-1.28 

-.82 





.bOO 

-1.04 

1.11 

-2.20 

-1. Id 





. /DO 

-1.17 

39. 87 

-1.07 

-.96 





.700 

-1.19 

39.88 

-1.11 

-l.Ol 





. uoO 

-.^7 

39.0? 

-1.21 

-.92 





.8 30 

-1.04 

39.68 

-1.1b 

-l.ll 






ruiN 

1 /3 

ALPHA 

-.0 





RUN 

173 


ALPHA 

-.1 





Ho 1 1^1 

8601 

bETA L 

00.0 





PUNT 3602 


bETA 

90.0 





a/l 

8Ub Y 

bUbY 

TUP 

BCTTCM 

PYLUN 

PYLCN 

UPPtK 

UPPEK 

A/L 

bUuY 

bUUY 

TOP 

BOTTOM 

pylon 

PYLON 

UPPER 

UPPER 


LrtS 

KHS 

C/L 

L/L 

LHS 

KhS 

FlANk 

flank 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

FLANK 

FLANK 








LH8 

KHS 








LHS 

RHS 

O.Ouo 

- 1.49 

-1.4k 

-1.49 

-I.A9 





o.cco 

-1.37 

-1.37 

-1.37 

-1.37 





.020 

- . 93 

-.90 

-.12 

-.75 





.020 

-.90 

-.70 

-. 16 

-.99 





. O'J b 

-,•*1 

-.60 

-.23 

-.65 





.050 

-.67 

-.31 

-.34 

-.73 





.100 

-.32 

-.11 

-.33 

-.61 





.ICC 

-.63 

.08 

-.30 

-.74 





, 1 Jj 

- .22 

-.08 

-.43 






.150 

-.44 

. 14 

-.43 






.1 70 

-.28 

.01 







.170 

-.44 

.02 







.200 

-.21 

.01 

-.37 

-.53 





• 200 

-.43 

• 04 

-.34 

-.72 





. 2 2 u 

- .20 

.05 







.220 

-.43 

. 1 1 







.280 

-.80 

• Ob 

-.82 






.250 

-.42 

• 23 

-.84 






. 2 0'8 





-1.14 

.11 



.265 





-1.77 

.05 



.2 70 

-.2/ 

.23 



-.69 

-2.27 

-.31 

.13 

.2 70 

- • 3o 

.17 



-.45 

-2.01 

-.49 

.25 

.808 

-.30 

.11 

-.95 

-.54 

-.62 

.81 

-.63 

• 33 

.303 

-.37 

.03 

-1.08 

-.51 

-.47 

1.07 

-.57 

.67 

.8 30 

-.48 

-. 12 

-1.33 

-.62 

-.42 

.70 

-.37 

1.1/ 

.350 

-.34 

-.20 

-1.62 

-.50 

-.35 

.80 

-.44 

1.17 

.<*uo 

- .32 

-.20 

-1.94 

-.80 

-.42 

.67 

-.49 

1.41 

• 400 

-.40 

-.29 

-1.83 

-.62 

-.33 

.69 

-.42 

1. 58 

.‘*30 

- • o3 

-.63 

-2.24 


- . 3o 

1.10 



.450 

-.33 

-.69 

-1. 74 


-.36 

1.03 



.•*73 

- .62 

-. 14 







.475 

-.33 

-.11 







. jOO 

-.74 

.89 

-1.77 

-1. 10 

- .59 

1 .39 



.300 

-.39 

.47 

-1. 58 

-.68 

-.34 

1.36 



.313 





-1.67 

-1.67 



.313 





-1.49 

-1.49 



• 330 



-2.23 






.350 



-2.06 






.bOO 

- 1.02 

.94 

-2.61 

-1.68 





• bOC 

-.77 

.85 

-2.97 

-1.02 





. 7bb 

- 1.22 

89.93 

-2.38 

-1.33 





.700 

-l.OO 

•*0.19 

-2.49 

-1.88 





.830 

- i. 18 

39.9 3 

-I.lb 

-1.13 





• 830 

— 1 . 66 

40.19 

-1.89 

-2.14 






134 


RUN 

Ids 

ALPHA 

.0 



RUN 

189 

ALPHA 

-.0 



POINT 

2d74 

bFTA 

0.0 



PCINT 

3875 

BETA 

10. 0 



X/L 

tiOOY 

bPOV 

TCP 

BUTT 

PYLON 

PVLCN 

X/L 

BCCV 

BODY 

TOP 

aOTT 

PYLON 

PYLON 


L»-S 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 


LMS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

. CCl 

.94 

.94 





.001 

• 86 

.66 





.020 

.14 

.06 

.lb 

.11 



.020 

-.36 

.47 

• 16 

.01 



.050 

-.60 

-.75 


-.71 



.050 

-.96 

-.32 


-.75 



. ICO 

-.46 

-.54 

.lb 

-.49 



• ICO 

-.60 

-.27 

.08 

-.53 



.125 



.35 




• 125 



.41 




. H7 



.55 


.55 

.55 

.147 



.40 


.40 

• 40 

.160 

-.29 

-.32 


-.29 



. 160 

-.34 

-.18 


-.30 



. 175 



-.93 


-.54 

-l,C2 

.175 



-1.02 


-.27 

-.73 

.200 

-.27 

-.27 

-.75 

-.23 

-.73 

-.77 

.200 

-.28 

-.23 

-.77 

-.25 

-1.04 

-.5b 

.250 

-.36 

-.35 

-.25 

-.30 

-.36 

-.39 

.250 

-.33 

-.33 

-.35 

-.33 

-.44 

-.34 

. 30 3 

-.3b 

-,4C 

-.19 

-.40 

-.27 

-.30 

.303 

-.29 

-.45 

-.29 

-.43 

-.35 

-.26 

. 350 

-.20 

-.23 

- .16 

-.27 

-.26 

-.27 

.350 

-.12 

-.31 

-.28 

-.30 

-.33 

-.24 

.400 

-.11 

-.13 

-.16 

.02 

-.21 

-.25 

• 400 

-.03 

-.24 

-.31 

-.OC 

-.23 

-.23 

,500 

.02 

-.01 

-.01 

.13 

-.12 

-.04 

. 500 

.05 

-.10 

-.21 

.02 

-.04 

-.33 

.550 

. 14 

.11 

.17 

.21 



.550 

.13 

• 06 

• 11 

.17 



.575 



.20 

.24 



.5 75 



• 13 

.14 



, 600 

.11 

.07 

.16 

.20 



.600 

•ce 

.03 

.04 

• 04 



. 700 

-.01 

-.04 

.Ol 

.11 



.700 

-.09 

-.06 

-.06 

-.07 



. 650 

-,0b 

-.11 

-.05 

.06 



.650 

-.11 

-.12 

-.10 

-.04 




RUN 

189 

AL 

PH A 

-.0 



RUN 

U9 

ALPHA 

-.0 



POINT 

3B76 

BE 

TA 

20.0 



PCINT 

3877 

BETA 

30.0 



X/L 

8QCY 

eCDY 

TCP 

dOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BOCY 

8CCY 

TOP 

eOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

kHS 

C/L 

C /L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

.66 

.66 





.001 

• 28 

• 28 





.020 

-.bC 

.77 

-.01 

-. ll 



.020 

-1.25 

.95 

-.36 

-.35 



.050 

-1.24 

.07 


-.87 



• 050 

-1.29 

.49 


-1.03 



.100 

-.6C 

-.01 

-.09 

-.63 



.100 

-.61 

.27 

-.41 

-.79 



. 125 



.15 




.125 



-.58 




. 147 



.12 


• 12 

.12 

.147 



-.25 


-.25 

-.25 

. 160 

-.35 

-.03 


-.40 



• 160 

-.33 

.21 


-.47 



. 175 



-1.20 


-.01 

-.37 

.175 



-1.48 


.27 

-.07 

.200 

-.25 

-.10 

-.94 

-.33 

-1.27 

-.41 

.200 

-.21 

• 11 

-1.34 

-.42 

-1.09 

-.31 

.250 

-.25 

-.23 

-.68 

-.41 

-.57 

-.29 

.250 

-.19 

-. C6 

-1. 19 

-.47 

-.67 

-.26 

.303 

-.19 

-.40 

-.,64 

-.51 

-.46 

-.23 

• 303 

-.16 

-.27 

-1.19 

-.56 

-.63 

-.26 

.350 

-.06 

-.31 

- .65 

-.39 

-.44 

-.23 

.350 

-.C6 

-.22 

-1.19 

-.46 

-.69 

-.35 

.400 

.01 

-.30 

-.66 

-. Ub 

-.39 

-.21 

.400 

-.00 

-.26 

-1.22 

-.33 

-.63 

-.23 

.500 

.01 

-.17 

-.35 

-.32 

-.17 

-.69 

.500 

-.20 

-.14 

-.62 

-.49 

-.26 

-l.ll 

. 550 

-.07 

.04 

-.05 

.15 



.550 

-.31 

.03 

-.15 

.03 



.575 



-.00 

• Ob 



.575 



-.11 

• 11 



.600 

-.21 

.05 

-.06 

.01 



• 600 

-.25 

.12 

-.28 

• 06 



. 700 

-.17 

-.01 

-.19 

-.CO 



.700 

-.12 

• 12 

- .29 

-.15 



.850 

-.16 

-.07 

-.20 

-.09 



.650 

-.23 

.08 

-.15 

-.33 




P UN 

189 

AL PHA 

-.0 



RUN 

189 

ALPHA 

.0 



PCINT 

3878 

bFTA 

40.0 



PCINT 

3879 

BETA 

50.0 



X/L 

BODY 

BUOY 

TCP 

BOTT 

PYLUN 

PYLCN 

X/L 

BCCV 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

-.2C 

-.20 





• 001 

-.70 

-.70 





. 020 

-1,62 

.90 

-.70 

-.68 



• 020 

-1.02 

.73 

-1.12 

-l.Ol 



. C50 

-1,42 

.75 


-1.25 



.050 

-1.50 

.94 


-1.47 



.100 

-.5 5 

.51 

-.81 

-1.03 



.ICO 

-.45 

.79 

-1.29 

-1.29 



. 125 



-1.45 




• 125 



-1.99 




.147 



-.84 


-.84 

-.84 

.147 



-1.60 


-1.60 

-1.60 

. 160 

-.34 

.43 


-.62 



• 160 

-.32 

• 69 


-.76 



. 175 



-1.82 


.51 

-.01 

.175 



-2.29 


.79 

-.05 

.200 

-.24 

.32 

-1.82 

-.55 

-1.06 

-. 28 

.200 

-. 19 

.58 

-2.44 

-.69 

-l.Ol 

-.34 

. 250 

-.20 

.17 

-1.84 

-.57 

-.79 

-.36 

.250 

-.18 

.45 

-2.6C 

-.66 

-.97 

-.40 

. 303 

-.17 

-.05 

-1.83 

-.63 

-.96 

-.33 

• 303 

-.31 

.27 

-2.67 

-.75 

-1.24 

-.42 

.350 

-.10 

-.06 

-1.92 

-.55 

-1.09 

-.32 

.350 

-.31 

.22 

-2.82 

84 

-1.40 

-.42 

.400 

-. 38 

-.15 

-1.96 

-.59 

-.93 

-.27 

• 400 

-.43 

. 14 

-2.89 

-.82 

-1.34 

-.41 

. 500 

-.76 

-.02 

-1.29 

-.34 

-.58 

-1.60 

• 500 

-1.29 

• 10 

-1.76 

-.35 

-1.12 

-2.14 

. 550 

-.66 

• 08 

-.45 

• 01 



.550 

-1.05 

• CB 

-.97 

-.14 



.575 



-.43 

.06 



.575 



-.65 

-.31 



.6CC 

-.31 

.23 

-.55 

-.09 



• 6C0 

-.59 

.24 

-.83 

-.58 



.700 

-.25 

.28 

-.30 

-.47 



• 7C0 

-.71 

.39 

-.71 

-1.39 



. d50 

-.38 

.25 

-.23 

-.73 



• 850 

-I.C2 

.39 

-.53 

-1.12 




135 



HUN 

169 

ALPhi 

.1 



RLN 

189 

ALPHA 

• 1 



PCINT 

368 0 

be T A 

60.0 



PCINT 

3681 

BETA 

70.0 



>/l 

ttOLY 

BUOY 

TCP 

bott 

PYLUN 

PVLCK 

X/L 

BOCY 

BOOY 

TUP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LmS 

kHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

-I.IS 

-1.19 





• col 

-1.61 

-1.61 





. 020 

- 1 . o5 

.3b 

-1.53 

-1.31 



• 020 

-1.76 

-.07 

-1.83 

-1.53 



. 050 

-1.C2 

.93 


-1.65 



• C50 

-.91 

.78 


-l.dC 



.100 

-.^2 

.93 

-1.64 

-l.5i 



• 100 

-.56 

• 98 

-2.U 

-1.77 



. 125 



-2.45 




.125 



-2.67 




. 1A7 



-2.31 


-2.31 

-2.31 

.147 



-2.86 


-2.86 

-2.66 

, 160 

-.23 

.86 


-.84 



• 160 

-.39 

.96 


-1.33 



. 175 



-2.73 


.93 

-.21 

.175 



-3.C4 


.96 

-.52 

. 200 

-.26 

.dC 

-3.08 

-.72 

-1.06 

-.41 

• 200 

-.46 

.91 

-3.48 

-1.33 

-1.34 

-.55 

.^50 

-. 3 7 

• 68 

-3.32 

-.91 

-1.39 

-.53 

• 2 50 

-.66 

• 64 

-3.50 

-1.23 

-1.3T 

-.53 


-.51 

.5A 

-3.35 

-.S7 

-1.50 

-.48 

.3C3 

-1.03 

.73 

-3.25 

-1.22 

-1.36 

-.42 


- • 5C 

.^2 

-3.40 

-.92 

-1.56 

-.46 

.3 50 

-.86 

• 64 

-3.05 

-1.C8 

-1.15 

-.39 

.^00 

-.6 7 

. 34 

-3.34 

-. 7b 

-i.37 

-.41 

• 4ca 

-.88 

.51 

-2.45 

-.94 

-1.08 

-.30 

.500 

-1.J5 

. 2b 

-1.65 

-.29 

-.92 

-1.97 

• SCO 

-.79 

.46 

-1.12 

-.67 

-.70 

-1.41 

. '50 

-.85 

.26 

-.72 

-.27 



.5 50 

-.70 

.45 

-.56 

-.49 



.5 75 



-.53 

-.58 



.575 



-.58 

-.90 



. fcC: 

-.50 

.43 

-.79 

-• 9o 



• 600 

-.65 

.64 

-.73 

-1.27 



. 70j 

-. tl 

.59 

-.76 

-2.05 



.7C0 

-1.03 

.76 

-.90 

-1.76 



. {■ n 

-1.16 

.5', 

-1 .07 

-.77 



.850 

-.97 

.74 

-.94 

-.62 




RUN 

189 

ALPHA 

.1 



RUN 

189 

ALPHA 

• 1 



PCINT 

3882 

BFTA 

80.0 



PCINT 

3863 

BETA 

O 

o 



X/L 

BOCY 

BOOY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

eCCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.COl 

-1.92 

-1.92 





• 001 

-1.96 

-1.96 





.C20 

-1.59 

-.61 

-2.04 

-1.71 



• C20 

-.99 

-1.16 

-2.09 

-1.58 



.050 

-.94 

.43 


-1.66 



.050 

-.64 

-.00 


-1.54 



. 100 

-.87 

.91 

-2.18 

-1.24 



• 100 

-.89 

.75 

-2.02 

-.99 



. 125 



-2.57 




.125 



-2.13 




.147 



-2.79 


-2.79 

-2.79 

.147 



-2.59 


-2.59 

-2.59 

. 160 

-.96 

.98 


-1.20 



.160 

-.89 

.90 


-.92 



.175 



-2.76 


• 91 

-.80 

.175 



-2.56 


.75 

-1. 13 

.200 

-.96 

.96 

-2.95 

-1.44 

-l.ll 

-.61 

• 2C0 

-.96 

.95 

-2.59 

-.92 

-.86 

-.67 

.250 

-.90 

.94 

-2.95 

-1.30 

-.97 

-.54 

.250 

-.88 

.96 

-2.54 

-.88 

-.87 

-.49 

. 303 

-.94 

• 86 

-2,79 

- 1.17 

-.95 

-.41 

.303 

-.85 

.96 

-2.39 

-.65 

-.82 

-.30 

. 350 

-.6.3 

• 7b 

-2.57 

-.93 

-.67 

-.29 

. 350 

-. 6C 

.90 

-1.38 

-.81 

-.77 

-.20 

.400 

-.66 

• 66 

-1.82 

-.93 

-•(16 

-.21 

.400 

-.80 

.80 

-1.02 

-.78 

-.77 

-.07 

.500 

-.72 

.63 

-.67 

-.63 

-.72 

-1.21 

.5C0 

-.71 

.79 

-.69 

-.72 

-.72 

-.69 

. 550 

-.71 

.61 

-.61 

-. 59 



.550 

-.66 

.74 

-.65 

-.67 



.575 



-.64 

-.96 



.575 



-.63 

-.65 



. toe 

-.79 

.76 

-.66 

-l.ll 



• 600 

-.72 

.85 

-.72 

-.64 



. 7C0 

-.93 

.83 

-.85 

-.85 



.700 

-.69 

• 89 

-.71 

-.67 



. 85C 

-. 70 

. 83 

-.71 

-.70 



• 850 

-.71 

.86 

-.75 

-.66 




R UN 

189 

ALPHA 

-.0 

PLINT 

3684 

BETA 

-.0 

x/t 

BOOY 

BOOY 

TCP 

bUTT 


LhS 

HHS 

C/L 

C/L 

.001 

.93 

.93 



.020 

.12 

.05 

.17 

.08 

.050 

-.60 

-.77 


-.71 

.100 

-.43 

-.53 

.15 

-.48 

. 125 



.29 


. 147 



.54 


.160 

-.28 

-.30 


-.28 

.175 



-.98 


.200 

-.28 

-.29 

-.78 

-.23 

.250 

-. 36 

-.36 

-.28 

-.31 

.303 

-.39 

-.41 

-^21 

-.42 

.350 

-.21 

-.23 

■“•18 

-.28 

.400 

-.12 

-.14 

-.19 

• 01 

.500 

• 01 

-.03 

-.01 

. 12 

. 550 

• 14 

.09 

.15 

.19 

.575 



.20 

.21 

. 600 

.11 

.05 

• 15 

.17 

. 700 

-.Cl 

-.06 

•01 

.07 

.650 

-.C7 

-.13 

-.06 

.03 


RUN 

PCINT 


PYLON 

PYLCN 

X/L 

LHS 

RHS 

• 001 

• C20 

• C50 
.100 
.125 

.54 

.54 

.147 

.160 

-.53 

-l.Ol 

.175 

-.74 

-.76 

.200 

-.36 

-.39 

.250 

-.27 

-.31 

• 303 

-.26 

-.28 

• 350 

-.21 

-.25 

.400 

-.12 

-.06 

« 500 



• 550 



.575 
.600 
.700 
• 850 


169 ALPHA .0 

3865 BETA >10.0 


BOCY 

BOCY 

TOP 

BOTT 

PYLCN 

PYLON 

LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

• 65 

.85 





• 51 

-.40 

• 10 

• 02 



-.19 

-I.C9 


-.76 



-.21 

-.55 

-.00 

-.50 





• 44 






• 35 


.35 

.35 

-.15 

-.36 

-1.08 

-.31 

-.55 

-1.40 

-.19 

-.28 

-.85 

-.25 

-.53 

-1.06 

-.33 

-.32 

-.42 

-.34 

-.31 

-.49 

-.42 

-.31 

-.37 

-.45 

-.25 

-.39 

-.27 

-.14 

-.33 

-.32 

-.22 

-.37 

-.22 

-.06 

-.34 

-.02 

-.20 

-.29 

-.07 

-.02 

-.28 

-.00 

-.43 

-.02 

• 07 

• 06 

• C8 

.15 





.07 

.12 



.C6 

-.Cl 

.01 

.02 



-.03 

-.16 

-.09 

-.06 



-.06 

-.19 

-.16 

-.C4 
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RUN 

185 

ALPHA 

.0 



RUN 

189 

ALPHA 

.0 



PCINT 

2886 

BETA 

20.0 



POINT 

3687 

8ETA 

30.0 



X/L 

eCLY 

BCJOY 

TCP 

BUTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

eOTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

t/L 

C/t 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

.58 

.58 





.001 

• 23 

.23 





.02 0 

. ?8 

-.87 

-.04 

-.13 



.020 

.94 

-1.26 

-.30 

-.39 



.050 

.22 

-1.28 


-. 84 



• 050 

.57 

-1.29 


-1.02 



. 100 

.03 

-.62 

-.26 

62 



• 100 

.33 

-.58 

-.53 

-.80 



. 125 



.19 




.125 



-.52 




. 1A7 



.03 


.03 

.03 

.147 



-.32 


-.32 

-.32 

. 16 0 

-.C2 

-.36 


-.37 



• 160 

• 26 

-.32 


-.49 



. 175 



-1.26 


-.62 

-1.67 

.175 



-1.55 


-.58 

-1.92 

.200 

>.05 

-.26 

-1.07 

-.33 

-.33 

-1.C3 

.200 

.17 

-.20 

-1.40 

-.45 

-.10 

-1.05 

.250 

-.21 

-.24 

-.75 

-.40 

-.23 

-.62 

.250 

-.02 

-.18 

-1.26 

-.49 

-.24 

-.68 

. 303 

-. 35 

-.20 

-.71 

-.50 

-.20 

-.45 

.303 

-.19 

-.16 

-1.20 

-.57 

-.22 

-.68 

.350 

-.27 

-.08 

-.70 

-.38 

-.19 

-.42 

.350 

-.17 

-.08 

-1.24 

-.50 

-.21 

-.7B 

.400 

-.24 

-.02 

-.74 

-.06 

-.19 

-.44 

.400 

-.18 

-.03 

-1.26 

-.19 

-.22 

-.79 

. 500 

-.11 

-.07 

-.28 

-.35 

-.74 

-.13 

• 500 

-.08 

-.29 

-.64 

-.41 

-1.20 

-.31 

.55 0 

.04 

-.12 

-.02 

.09 



.550 

.03 

-.38 

-.19 

.03 



. 575 



-.02 

.03 



.575 



-.20 

.08 



.600 

. ?.o 

-.26 

-.10 

-.02 



• 600 

.16 

-.28 

-.36 

.01 



.700 

.04 

-.19 

-.20 

-.02 



.700 

• 16 

-.20 

-.30 

-.18 



. 850 

.02 

-.20 

-.18 

-.12 



• 850 

• 16 

-.28 

-.14 

-.42 




RUN 

189 

ALPHA 

.1 



RUN 

109 

ALPHA 

.1 



PCINT 

3808 

BFTA 

o 

o 



PCINT 

3090 

BETA 

o 

o 



X/L 

BODY 

BCOY 

TUP 

BUTT 

P YLUN 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

0OCY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.COl 

-.25 

-.25 





• COl 

-. 70 

-.70 





.020 

.91 

-1.61 

-.65 

-.71 



.C2C 

.69 

-1.84 

-I.C7 

-1.04 



.C50 

.83 

- 1.44 


-1.24 



.050 

.93 

-1.57 


-1.46 



. 100 

.58 

-.57 

-.89 

-1.05 



• ICO 

• 81 

-.56 

-1.32 

-1.37 



. 125 



-1.19 




.125 



-1.80 




.147 



-.92 


-.92 

-.92 

.147 



-1.62 


-1.62 

-1.62 

. 16C 

.47 

-.37 


-.64 



.160 

.71 

-.40 


-.79 



.175 



-1.92 


-.57 

-2.2C 

.175 



-2.36 


-.56 

-2.38 

. 200 

.38 

-.25 

-1.97 

-.60 

-.17 

-1.01 

.200 

• 61 

-.31 

-2.62 

-.70 

-.21 

-1.07 

. 250 

.22 

-.17 

-1.93 

-.59 

-.30 

-.69 

.250 

• 40 

-.25 

-2.69 

-.64 

-.3^ 

-.96 

. 303 

.02 

-.20 

-1.91 

-.63 

-.20 

-l.Gl 

.303 

.31 

-.38 

-2.68 

-.92 

-.30 

-1.53 

. 350 

CO 

-.15 

-2.0b 

-.6 J 

-.29 

-1.20 

.350 

.26 

-.41 

-2.81 

-.86 

-.37 

-1.66 

. 40C 

_ • n c 

-.15 

-2.00 

-.39 

-.^8 

-I.C9 

• 400 

.22 

-.57 

-2.75 

-.79 

-.39 

-1.53 

. 500 

.03 

-.77 

-1.10 

-.3b 

-1.60 

-.60 

.500 

• 18 

-1.C9 

-1.47 

-.32 

-1.95 

-.93 

.550 

.08 

-.64 

-.49 

.03 



.550 

.10 

-.99 

-.70 

-.28 



. 575 



-.39 

.0 3 



.575 



-.51 

-.50 



.600 

.25 

-.33 

- • 56 

-.09 



.600 

.29 

- .62 

-.65 

-.77 



.700 

.31 

-.25 

-.34 

56 



. 7CC 

.41 

-.70 

-.83 

-1.27 



.8 50 

.32 

-.43 

-.23 

-1.09 



. 650 

• 48 

-1.16 

-.67 

-.97 




PUM 189 ALPHA ,2 

PCINT 3891 bFTA -60.0 


X/L 

BOCY 

BODY 

TCP 

BUTT 

PYLON 

PYLCN 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

001 

-1.26 

-1.20 





020 

.32 

-1.90 

-1.47 

-1.36 



050 

.89 

-1.17 


-1.63 



100 

.93 

-.46 

-1.67 

-1.53 



125 



-2.38 




,147 



-2.34 


-2.84 

-2. 34 

160 

.67 

-.19 


-.94 



175 



-2.77 


-.46 

-1.92 

200 

.79 

-.31 

-3.13 

-.79 

-.29 

-1.21 

250 

.71 

-.48 

-3.27 

-1.12 

-.43 

-1.50 

,303 

.57 

-.67 

-3.22 

-1.06 

-.32 

-1.63 

,350 

.49 

-. 76 

-3.10 

-.98 

-.40 

-1.66 

,400 

.41 

-.86 

-2.65 

-.07 

-.42 

-1.25 

, 500 

.36 

-.96 

-1.02 

-.40 

-1.75 

-.00 

, 550 

.28 

-.78 

-.6C 

-.39 



,575 



-.56 

-.72 



,600 

.46 

-.54 

-.82 

-1.06 



,700 

.57 

-.91 

-1.54 

- 1.46 



, 650 

.63 

-1.17 

-.94 

-.87 




137 



RUN 

190 

ALPHA 

-5.0 



RUN 

190 

ALPHA - 

10.1 



PCINT 

3896 

BETA 

.0 



PCINT 

3897 

BETA 

• 0 



X/L 

BOUY 

bOOV 

TCP 

BCTT 

PYLUN 

PYLON 

X/L 

BODY 

8CCY 

TCP 

BOTT 

pylon 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

.97 

.97 





.CCl 

.96 

.96 





.020 

.12 

• 11 

.37 

-.13 



.020 

• 11 

.07 

.54 

-.35 



.C5C 

“ • fc 1 

-.72 


-. 87 



.050 

- .62 

-.76 


-1.02 



. 100 

-.51 

-.58 

• 22 

-.54 



.100 

-.59 

-.65 

.25 

-.57 



. 125 



• 46 




.125 



.59 




.U7 



.56 


.56 

.56 

.147 



• 61 


.61 

.61 

. 160 

-.33 

-.34 


-.33 



• 160 

-.29 

-.41 


-.34 



.175 



-.85 


-.5b 

-1.03 

.175 



-.72 


-.65 

-l.Oi 

.200 

-.31 

-.31 

-.67 

-.25 

-.75 

-.76 

• 20C 

-.37 

-.27 

-.57 

-.25 

-.73 

-.77 

.250 

-.40 

-.39 

-.25 

-.29 

-.38 

-.41 

.250 

-.45 

-.44 

-.24 

-.27 

-.41 

-.47 

. J03 

-.43 

-.43 

-.21 

-.36 

-.32 

-.24 

.203 

-.49 

-.50 

-.20 

-.31 

-.38 

-.41 

. 250 

-.24 

-.26 

-.19 

-.20 

-.32 

-.34 

.350 

-.30 

-.21 

-.19 

-.17 

-.40 

-.41 

.400 

-. U 

-.16 

-.20 

.01 

-.29 

-.32 

.400 

-.20 

-.22 

-.21 

-.01 

-.38 

-.41 

. 5CC 

-.02 

-.04 

-.13 

.09 

-.16 

10 

.500 

-.05 

-.08 

-.24 

.05 

-.26 

-.17 

.550 

.14 

.10 

.14 

.20 



.550 

.17 

.10 

.24 

.21 



.575 



.19 

.23 



.575 



.31 

.21 



.too 

.12 

.05 

.14 

.17 



• 600 

.09 

.01 

.17 

.12 



. 700 

-.00 

-.06 

.00 

.08 



. ICO 

-.04 

-.11 

.01 

.05 



. b5C 

-.07 

-.12 

-.06 

.03 



.850 

-.07 

-.16 

-.06 

-.00 




kUN 

ISl 

ALPHA 

.1 



RUN 

191 

ALPHA 

10.0 



POINT 

3898 

beta 

20.0 



PCINT 

3899 

BETA 

20.0 



X/L 

bUCY 

bODY 

TCP 

butt 

P YLUN 

PYLCN 

X/L 

eccY 

8CCV 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.CCl 

.60 

.60 





.001 

• 41 

.41 





.020 

.78 

-.86 

-.04 

-.15 



.020 

.64 

-.92 

-.43 

.23 



.05C 

.22 

-1.28 


-.87 



.050 

• 10 

-1.25 


-.50 



. 100 

.04 

-.61 

-.30 

-.64 



.100 

• 06 

-.56 

-.28 

-.40 



. 12^ 



.19 




.125 



.07 




. 147 



.06 


• 06 

.06 

.147 



-.02 


-.02 

-.02 

. U.C 

.00 

-.37 


-.40 



. 160 

• 01 

-.32 


-.29 



.175 



-1.27 


-.6a 

-1.68 

.175 



-1.41 


-.56 

-1.50 

. 200 

-.07 

-.26 

-1.07 

-. j5 

-. j5 

-l.CC 

.200 

-.C5 

-.24 

-l.ll 

-.29 

-.39 

-.76 

. 2' 0 

-.22 

-.24 

-.75 

-.41 

-.26 

-.58 

.250 

-.20 

-.21 

-.70 

-.39 

-.33 

-.39 

. 3C3 

-.36 

-.21 

-.68 

-.53 


-.46 

.303 

-.32 

-.18 

-.64 

-.57 

-.32 

-.26 

. 0 

-.29 

-.09 

-.72 

-.41 

-.21 

-.41 

.350 

-.24 

-.C6 

-.59 

-.51 

-.29 

-.28 

. 4C0 

-.27 

-.0? 

-.73 

— • Cd 

-. 20 

-.46 

.400 

-.20 

-.04 

-.54 

-.30 

-.25 

-.37 

. 500 

-.14 

-.07 

-.32 

-.->2 

-.01 

-. 13 

.500 

-.11 

.00 

-. 15 

-.15 

-.63 

-.18 

.550 

.04 

-.14 

-.04 

.09 



.550 

.04 

.00 

.00 

.17 



. 575 



-.02 

.07 



.575 



.02 

.05 



.too 

. 1C 

-.24 

-.08 

-.uO 



.630 

.07 

-.09 

.01 

-.11 



. 70 3 

.02 

-.20 

-.21 

u2 



.700 

.01 

-.14 

-.09 

-.24 



. t5C 

.Cl 

-.21 

-.18 

-.1- 



.850 

-.02 

-.25 

-.24 

-.18 




R UN 

l9l 

ALPHA 

5.0 



RUN 

191 

ALPHA 

.0 



PL I NT 

3900 

aFTA 

20.0 



PCINT 

3901 

BETA -20.0 



X/L 

BfJLY 

bODY 

TCP 

BCTT 

PYLUN 

PYLCN 

X/L 

BODY 

6CCY 

TOP 

BCTT 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

PH S 

C/L 

C/L 

LHS 

PHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.301 

.53 

.53 





.001 

.59 

.59 





.020 

.74 

-.85 

-.20 

.02 



.020 

.79 

-.ea 

-.01 

-.11 



.353 

.16 

-1.22 


-.67 



.050 

.21 

-1.28 


-.87 



. IOC 

.06 

-.57 

-.29 

-.51 



. 100 

.04 

-.62 

-.29 

A 2 



. 125 



.15 




.125 



.20 




. 147 



.02 


• 02 

.02 

.147 



.07 


.07 

.07 

. 160 

.02 

-.31 


-.34 



.160 

.01 

-.37 


-.3B 



.17 5 



-1.34 


-.57 

-1.59 

.175 



-1.26 


-.62 

-1.67 

.200 

-.03 

-.23 

-UOb 

-.31 

-.37 

-.06 

.200 

-.07 

-.25 

-1.05 

-.33 

-.33 

-1.02 

.250 

-.19 

-.21 

-.70 

-.40 

-.27 

-.47 

.250 

-.21 

-.24 

-.76 

-.40 

-.24 

— • 60 

. 3C3 

-.32 

-.17 

-.70 

-.54 

-.25 

-.34 

.303 

-.35 

-.20 

-.69 

-.51 

-.20 

-.46 

.350 

-.25 

-.05 

-.68 

-.45 

-.25 

-.32 

.350 

• # 2d 

-.08 

-.71 

-.38 

-.20 

-.41 

.400 

-.23 

.31 

-.65 

-.14 

-.23 

-. 36 

.400 

-.25 

-.02 

-.72 

-.07 

-.20 

-.44 

. 500 

-.11 

-.02 

-.18 

I6 

-.72 

-.21 

.500 

-.13 

-.07 

-.29 

-.22 

-.77 

-.14 

. 550 

.05 

-.05 

• 02 

.11 



.550 

.04 

-.14 

-.02 

.15 



.5 75 



• 02 

.05 



.575 



-.01 

.05 



.600 

.08 

-.13 

-.03 

-.00 



.600 

.08 

-.24 

-.10 

-.02 



. 700 

.04 

-.14 

-.14 

-.Ob 



.700 

• 04 

-.18 

-.24 

-.01 



. 850 

.00 

-. 19 

-.18 

-.18 



.850 

• 01 

-.20 

-.18 

-.11 




138 


RUN 

151 

ALPHA 

-5.0 



RUN 

191 

ALPHA - 

10.0 



POINT 

3902 

BFTA -20.0 



POINT 

35C3 

BETA 

20.0 



X/L 

BODY 

BUOY 

TOP 

6QTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BCOY 

BOCY 

TOP 

0OTT 

PYLCN 

pylon 


LMS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

• 60 

.60 





• 001 

• 61 

.61 





.020 

.B3 

-.69 

• 13 

-.31 



• C20 

• £3 

-.65 

.24 

-.48 



.050 

• 26 

-1.33 


-1.01 



• 050 

• 25 

-1.37 


-1.09 



. 100 

-.02 

-.70 

-.22 

-.73 



• 100 

-.02 

^ • 76 

-.17 

-.71 



• 125 



• 23 




.125 



• 24 




. U7 



.10 


. 10 

.10 

.147 



. 17 


.17 

.17 

• I6C 

-.03 

-.42 


-.40 



.160 

-.01 

-.43 


-.35 



.175 



-1.17 


-.70 

-1,76 

.175 



-1.04 


-.76 

-1.81 

.200 

-.oa 

-.26 

-l.OO 

-.32 

-.31 

-1.31 

• 2C0 

-.06 

-.30 

-.97 

-.25 

17 

-1.39 

.250 

-.23 

-.26 

-.74 

-.39 

-.20 

-.74 

• 250 

-.22 

-.30 

-.76 

-.29 

-.13 

-.68 

.303 

-.38 

-.23 

-.70 

-.44 

-.16 

-.56 

.203 

-.35 

-.28 

-.72 

-.32 

-.11 

-.90 

. 350 

-.29 

-.11 

-.77 

-.32 

-.17 

-.56 

.350 

-.25 

-.16 

-.74 

-.19 

-.13 

-.63 

.AOO 

-.27 

-.06 

-.77 

-.02 

-.16 

-.52 

• 4C0 

-.22 

-.12 

-.77 

-.10 

-.12 

-.79 

.500 

-.13 

-.12 

-.63 

-.25 

-.62 

-.19 

• 5C0 

-.C8 

-.17 

-.77 

-.09 

-.83 

-.26 

.550 

.03 

-.21 

-.10 

.16 



.550 

• 10 

-.25 

-.20 

• 2 B 



.575 



-.10 

• 12 



.575 



-.32 

.24 



.600 

.13 

-.36 

-.25 

.06 



• 600 

.15 

-.43 

-.49 

• 14 



. 700 

• 06 

-.31 

-.40 

-.00 



.7C0 

• 09 

-.45 

-.60 

-.01 



.650 

.C2 

-.28 

-.26 

-.15 



.850 

• 06 

-.44 

-.42 

-.26 




RUN 

190 

ALPHA 

-.0 



RUN 

190 

ALPHA 

10.0 



POINT 

3892 

HETA 

.0 



PCINT 

3693 

BETA 

•0 



X/L 

eCCY 

BCDY 

TCP 

BUTT 

P YLUN 

PYLCN 

X/L 

BCDY 

BCCY 

TOP 

B077 

PYLCN 

PYLON 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LMS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/l 

C/L 

LHS 

RHS 

.COl 

.94 

.94 





.001 

.74 

.74 





.020 

.13 

.06 

• 22 

• 10 



• C20 

-.C4 

-.C5 

-.23 

.47 



.C50 

-. 60 

-. 75 


-.72 



.050 

-.69 

-.79 


-.30 



.100 

-.46 

-.54 

.17 

-.49 



.100 

-.38 

-.39 

• 06 

-.27 



. 125 



.33 




• 125 



• 02 




.147 



.53 


.53 

.53 

.147 



• 50 


• 50 

• 50 

• 160 

-.29 

-.33 


-.29 



• 16C 

-.28 

-.20 


-.17 



.175 



-.96 


-.54 

-1.C3 

.175 



-1.16 


-.39 

-l.Ol 

.200 

-.29 

-.26 

-.78 

-.25 

-.73 

-.76 

• 200 

-. 26 

-.29 

-.84 

-.17 

-.63 

-.72 

. 250 

-.36 

-.35 

-.28 

-.33 

-.35 

-.39 

.250 

-.35 

-.36 

-.27 

-.30 

-.32 

-.35 

. 203 

-.36 

-.40 

-.22 

-.43 

-.26 

29 

• 303 

-.37 

-.38 

-.18 

-.49 

-.22 

-.24 

. 350 

-.21 

-.22 

-.20 

-.29 

-.25 

-.27 

• 350 

-.19 

-.21 

-.1C 

-.42 

-.17 

-.19 

.400 

-.11 

-.14 

-.20 

-.01 

-.21 

-.25 

.400 

-.10 

-.13 

-.09 

-.10 

-.09 

-.15 

.500 

-.00 

-.01 

-.04 

.10 

-.11 

-.07 

• 500 

• C4 

-.Cl 

.07 

.13 

-.05 

-.00 

.550 

.12 

.11 

.13 

.16 



.550 

• 13 

.06 

.16 

.19 



.575 



.17 

.19 



.575 



.26 

• 20 



.6CC 

.C9 

.02 

.12 

.15 



.630 

• 09 

• 02 

• 18 

.16 



.700 

-.03 

-.05 

-.01 

.06 



.7C0 

-.01 

-.08 

• 02 

• 03 



• H50 

-.C9 

-.11 

-.07 

• OU 



• 850 

-.05 

-.14 

-.C4 

.02 




RUN 

190 

alpha 

5.0 



RUN 

190 

ALPHA 

.0 



PCINT 

269^ 

aFTA 

• 0 



PCINT 

3895 

BETA 

• 0 



X/L 

BODY 

BODY 

TCP 

BUTT 

PYLON 

PYLCN 

X/L 

BODY 

BODY 

TOP 

BOTT 

PYLON 

PYLON 


LHS 

KHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 


LHS 

RHS 

C/L 

C/L 

LHS 

RHS 

.001 

.66 

• 86 





•001 

.91 

.91 





.020 

.08 

.05 

-.01 

.33 



• 020 

• 11 

• 06 

• 16 

.07 



. C50 

-.66 

-.75 


-.54 



• C50 

-.60 

-.73 


-.73 



• 100 

-.41 

-.42 

.11 

-.42 



.100 

-.47 

-.53 

• 16 

-.50 



. 125 



• 11 




• 125 



.21 




.147 



• 52 


• 52 

.52 

.147 



.53 


.53 

.53 

.160 

-.28 

-.30 


-.26 



• 160 

-.31 

-.31 


-.30 



.175 



-1.C6 


-.42 

0 

1 

.175 



-.97 


-.53 

1 

o 

.200 

-.27 

-.28 

-.65 

-.23 

-.70 

-.74 

• 2C0 

-.28 

-.30 

-.77 

-.25 

-.75 

-.76 

.250 

-.35 

-.34 

-.27 

-.32 

-.34 

-.35 

• 250 

-.37 

• • 36 

-.27 

-.32 

-.36 

-.39 

.303 

-.37 

-.37 

-.20 

-.47 

-.24 

-.26 

• 303 

-.40 

-.41 

-.21 

-.43 

-.28 

-.29 

.350 

-.19 

-.20 

-.16 

-.35 

-.20 

-.23 

• 350 

-.21 

-.23 

-.17 

-.28 

-.27 

-.29 

.400 

-.10 

-.12 

-.15 

-.03 

-.16 

-.2C 

.400 

-.12 

-.14 

-.18 

-.00 

-.22 

-.25 

.500 

.02 

-.01 

.02 

.13 

-.09 

-.02 

.500 

• 01 

-.02 

-.C2 

.12 

-.13 

-.05 

.550 

.13 

.06 

.17 

• 19 



.550 

.12 

• 10 

• 16 

• 16 



.575 



.24 

• 22 



.5 75 



.19 

• 21 



• 60C 

.C9 

• 04 

• 18 

• 16 



• 600 

.10 

.06 

.15 

• 16 



.700 

-.01 

-.36 

.01 

.04 



• 7C0 

-.02 

-.05 

-.00 

.06 



.850 

-.06 

-.12 

-.05 

-.01 



• 850 

-.C8 

-.12 

-.C6 

.01 
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